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باب على عليه السلام و القرآن ۳ 


سم اشا م 


۴- سورة إبراهيم 

۱- الحسكاني: آخبرنا آبو عبد الله الشيرازي آخبرنا أبو بكر 
الجرجرائي آخبرنا آبو آمد البصري, قال: حدئنی الغيرة بن محمد قال: 
حدثني جابر بن سلمة. قال: حدثني حسین بن حسن عن عامر السراج. 

عن سلام الخثعمي قال دخلت على أبي جعفر محمد بن على ملي 
فقلت يا ابن رسول الله قول الله تعالى: «أَضْلُهَا نابت و عها في التّمأء» قال 
ET‏ 
و الغصن فاطمة. و شعب ذلك الغصن الأعُة من ولد فاطمة بء و الورق 
شيعا ویوا آهل الت 

فاذا مات من شیعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقة» و اذا ولد لينا 
مولود اخضر مكان ن تلك الورقة ورقة. فقلت يا ابن رسول الله قول الله 
تعالى: «تُوْقي تي كلها كَل جین بان یاه ما يعني قال يعني الأمّة تفتي 
شيعتهم في الحلال و الحرام في كل حج و عمرة. 

۲- عنه أخبرنا أبو القاسم القرشي و كتبه لي بخطه. قال: آخبرنا علي 
ابن بندار, قال: حدثنى أبو بكر الرازي قال: حدئنی محمد بن أبي يعقوب 
حدئق ابراهیم بن عبد لله آخبرنا عبد الرزاق قال: حدني أى. 


3 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۳ 
عن مينا مولی عبد الرحمن بن عوف قال: قال عبد الرحمن يا مينا ألا 
أحدثك حديثا قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل معت رسول اله بالا 
يقول أنا شجرة و فاطمة فرعها و على لقاحهاء و حسن و حسين ثمرهاء و 
حبوهم من أمتي ورقها ثم قال هم في جنة عدن و الذي بعثني بالحق. 

۳- عنه حدثنيه عاليا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر 
محمد بن حيويه بن المؤمل النحوي بهمدان حدئنا إسحاق بن إيراهم 
الدبري بصنعاء» به. کلفظ الدينوري سواء. 

6- عنه أخبرنا علي بن أحمد آخبرنا محمد بن عمر أخبرنا محمد بن 
القاسم أخبرنا قاسم بن هشام أخبرنا إسماعيل بن آبان, عن صالح بن ابی 
السو عن ؤياد بن اندر 

عن أبي جعفر تلا قال مثلنا آهل البيت كمثل شجرة قانمة على ساق 
من تعلق بغصن من أغصانها كان من أهلها. قلت من الساق قال علي 92 

0- عنه حدثنا الجوهري عن محمد بن عمران عن علي بن محمد 
قال: حدثني الحبري عن حسين بن نص. قال: حدثني أبيء عن ابن مروانء 
عن الكلبي عن أبي صال. ۱ 

عن ابن عباس قال: في قوله تعالى: «يُتَبّتُ ال الذِينَ منوا بِالقَوْلٍ 
الثابتِ» قال بولاية علي بن أبي طالب. 

1- عنه أخبرنا أبو نصر عبد الرهن بن علي بن محمد البزاز من 
اصل سماعه اخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد. أخبرنا ابو 
القاسم إسماعيل بن علي الخزاعي. قال: حدثني بي و إسحاق بن إبراهيم 
الدبري قالا حدئنا عبد الرزاق, قال: حدثنا أبي. عن مينا مولی عبد الرحمن 


اين عوف عن عبد الله بن مسعود قال: 


قال رسول اله ا: آنا دعوة أبي ابراهيم. قلنا: يا رسول الله و كيف 
صرت دعوة آبيك إبراهيم قال آوحی الله عز و جل إلى إبراهيم إفي جاعلاك 
للناس إماما. فاستخف إبراهيم الفرح فقال يا رب و من ذريتي اة مثلي. 
فأوحى الله عز و جل إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. 

قال: يا رب ما العهد الذي لا تنى لي به قال لا أعطيك لظام من 
درب فال يا ری ی شن الظال بو ودی الذى لذ كاله عيدك فال سم 
سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبداء و لا يصلح أن يكون إماما. 

قال إبراهير: عندها «و اتی و بی ا تند الاسام رب ای 
أصْلَلْنَ كيرا ین الثاس» قال النبي تل فانتهت الدعوة إلي و إلى أخي 
علي» لم يسجد أحد منا لصنم قط فاتخذني الله نبياء و عليا وصيا. 


(۱) شواهد التفزیل: ۰۳۱۱/۱ إلى ۰۳۱۳ 


شون الجر 

۱- الحسكاني: حدئنا آبو سعد السعدي املاء في الجامع آخبرنا آبو 
محمد عبد الله بن محمد بن عغان العروف بابن السقاء بواسط أخيرنا عبد الله 
ابن محمد بن إسحاق بن حماد بن إسحاق بن الضيف أخبرنا يزيد بن أبي 
حك أخبرنا سفيان الثوري عن الكلبي عن أبي صام. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَ تَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من غل 
إِخْاناً على سُرٌرٍ مُتََايلِينَ» قال نزلت في علي بن أبي طالب و حمزة, و 
جعفر و عقيل و أبي ذر» و سلمان و عمار و المقداد. و الحسن و الحسين ل4 . 

۲- عنه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن سليم النجاد ببغداد 
أخبرنا ابو العباس بن عقدة أخبرنا ابو شيبة أخبرنا ابو غسان اخيرنا ابو 
شيبة عن عمان بن عمير أبي القيظان: 

عن عبد الله بن مليل قال سعت عليا يقول نزلت هذه الآية: «و 
َرَعْنا ما في صُدُورهِمْ من غل إإخوانا عل سر مُتفايينَ» في ثلاث بطون 
من قريش بني هاشم» و بني تيم بن مرةء و بني عدي بن كعب منهم. 

۳- عنه أخبرنا أبو نصر القری أخبرنا أبو عمرو المزكي أخبرنا أبو 
إسحاق الفسر, أخبرنا يوسف بن القطان آخبرنا حسين بن علي أخبرنا 
ابن غيينة: 

عن أبي موسى قال: قال الحسن قرأ على قا هذه الآية: «و ترَغنا ما 


في صُدُورِهِمْ من غل اخواناً عل سُرّر مُتَقَابلِينَ» فقال فینا و الله نزلت أهل 
بدر خاصة. ۱ ۱ 

6- عنه حدثنا محمد بن يحيى, قال: حدثنا آبو نعیم آبان بن عبد الله 
قال: حدثني نعیم بن أبي هند قال: حدثني ربعي بن حراش قال إني لعند 
علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على على فرحب به, فقال ترحب بي 
يا أمير المؤمنين و قد قتلت والدي و أخذت مالي قال أما مالك فهو ذي 
معزول في بيت المال فاغد إلى مالك فخذه, و أما قولك قتلت أبي فإني أرجو 
أن أكون أنا و أبوك من الذين قال الله: «وَ تَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من غل 
إخؤاناً على سر مُتقابِينَ» فقال رجل من همدان اله أعدل من ذلك. فصاح 
عليه صيحة تداعى له القصر, قال فن إذا إذا لم نكن نحن أولئك. 

۵- عنه أخبرنا منصور القري, أخبرنا أبو سعيد الرازي أخبرنا 
حمد بن محمد بن أيوب أخبرنا علي بن محمد الطنافسي أخبرنا وكيع أخبرنا 
أبان بن عبد الله البجلي عن نع بن أب هند: 

عن ربعي قال: قال علي إني لأرجو أنا و طلحة و الزبير أن نکون 
فيمن قال الله تعالی فيهم «وَ ترثا ما في صُدُورِهِمْ من غل |خواناً على سُرّرٍ 
ا فا اله رجل من هندان فقال الل آعندل من الك یبا مير 
المؤمنين. فصاح به صيحة ظننت أن القصر تدهده ها ثم قال من هم إذا لم 
نكن نحن هم. 

رواه جماعة عن وکیع. وأخرجه السبيعي في تفسيره. رواه عن 
يوسف عن وكيع. 

تاسدعلا أحيرنا شید ن محمد قال اغا أو بكر الاد أخينا 
أبو عيسى أحمد بن إسحاق الأفاطي أخبرنا محمد بن علي الوراق» عن 


۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
قبيصة قال سعت سفیان یقول في هذه الآية «وَ تَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من 
غل إِخْؤاناً» نزلت في أبي بكر و عمر و علي و عمان و اين مسعود. 

۷- عنه أخبرنا منصور بن الحسين أخبرنا حمد بن جعفر و إبراههم 
ابن إسحاق عن محمد بن سهلء عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الكلبي 
في قوله: «و ترغنا ما في حورجم ین غِلٍ» قال أبو بكر و عمر و عفان و 
علي و طلحة والزبير و عبد الرهن و سعد و سعید و عبد الله بن مسعود. 

۸- عنه حدثني أبو مسعود البجلي حدئنا أبو الحسن بن فراس 
حدئنا محمد بن إبراههم م الذهلي حدثنا سعيد بن محمد بن عبد الرجمن 
الخزومي» عن سفيان بن عيينةء عن إسرائيل أبي موسى: 

عن الحسن. عن علي بن أبي طالب ًا أنه قال فينا نزلت: «و تَرَعْنا 
ما في صُدُورِهِمْ من غِلّ» أهل بدر. 

4- عنه أحيزنا أب وستعد آخبرنا آبو بكر القطيعي آخبرنا عبد له بن 

أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي حدثني سفیان, عن أبي موسی عن احسن 
عن علي بن أبي طالب قال: فينا و الله نزلت: «وَّتَرَعْنْا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ 
غل» الآية. 
3 ١٠-عنه‏ أخبرنا علي بن أحمد. أخبرنا محمد ين عمر قال: حدثفي 
محمد بن قاسم احاريي عن جعفر بن غل بن عيم عن حسین بن حسن. 
عن أبي مريم: عن الحكم في قوله تعالی: «إنَّ في ذلِكَ لا لِلْمْتَوَسْهِينَ» قال 
كان و الله حمد بن على منهم. 

3 عونا عن بن اد بیع ار عم سس انان 
أخبرنا جعفر بن عبد الله احمدي أخبرنا حسن بن حسین, عن عبد الله بن 
بنان قال سألت جعفر بن محمدءيك عن قوله: «إنَّ في ذلك لیات 


باب على عليه السلام و القرآن ۹ 
ِلْمُتَوَسمِينَ» قال رسول الله أوهم. ثم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم 
على بن الحسين ثم محمد بن على ثم الله أعلم. قلت يا ابن رسول الله فا بالك 
أنت قال إن الرجل ربا كنى عن نفسه. 

۲- عنه آخبرنا آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرمن 
الحسني عن فرات بن إبراهيم الكوفي عن أحمد بن يحيى عن محمد بن عمر 
عن عبد الکرے» عن إبراهيم بن أيوب. عن جابر: 

عن أبى جعفر قال بينا أمير المؤمنين فى مسجد الكوفة إذ أتته امرأة 
تستعدي على زوجهاء فقضى لزوجهاء عليها فغضبت فقالت: و الله ما الحق 
فا قضیت. و لا تقضى بالسوية, و لا تعدل فى الرعية, و لا قضيتك عند الله 
سلق فولت هاربة. 
بكلمة فوليت هاربة؟ قالت إن عليا و الله أخبرني بالحق و شيء أكتمه من 
زوجي منذ ولي عصمتي. فرجع عمرو إلى أمير المؤمنين فأخبره با قالت و 
قال: يا أمير المؤمنين ما نعرفك بالكهانة. فقال: 

ويلك إنها ليست بكهانة منى و لكن الله أنزل قرآنا: «إِنَّ في ذلك 
لیات للْمْتَوَسْمِينَ» فكان رسول الله هو المتوسم و أنا من بعده و ال من 
ذريتي بعدي هم التوسون, فلا تأملتها عرفت ما هي بسماها. 
محمد الجدلي حدثني محمد بن عمرو حدثني عبد الكرع» عن إبراهيم بن 
ايوب» عن جابر» عن ابي جعفر به سواء. 

۶- عنه اوا عل قال: آخم‌نا حمد. آخبرنا حمد بن اچد 


ثابت. أخبرنا محمد بن اسحاق, آخبرنا حسین, عن أبي مریم عن الحكم بن 
عتيبة في قوله: «إنَّ في لك لیا لِلْمُتَوَسيِينَ» قال التفرسین, و كان أبو 
جعفر منهم. 

۵- عنه عن أبي النضر العياشي قال: حدثنا آبو العباس بن المغيرة, 
خذقا الفضل بن شاذان عن ان أى حمر عن عاد عن جویبر و ربعي 
عن محمد بن مسلم: 

عن أبي جعفر في قول الله تعالی: «إنَّ في ذلك لآياتٍ لِلْمْتَوَسْيِينَ» قال: 
هم الأئمة. قال رسول اله یلص اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله. 

7- عنه عن ابي النضر قال: حدثنا علي بن أبي علي قال: حدثني 

سلمة بن الخليل عن محمد بن إسماعيل القزويني. عن إبراهيم بن أيوب 
المديني» عن عمرو بن شمر» عن جابر بن يزيد الجعني قال: 

قال أبو جعفر بينا أمير المؤمنين جالس في مسجد الكوفة إذ أتته امرأة 
مستعدية لزوجها فقضى للزوج علا فغضبت به. 

۷- عنه أخبرنا عقيل آخبرنا علي أخبرنا محمد بن عبيد الله. قال: 
حدثنا أبو ا حسين بن ماهان الخوري بخور حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن مكرم البزاز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع , عن سفيان: 

عن السدي في قوله تعالى: «قَوَ رَبك نتم أَجمَعِينَ» قال عن ولاية 
علي ثم قال: «ع انوا يَعْمَلُونَ» فيا أمرهم به و ما نهاهم عنه. و عن 
أعماهم في الدنياء ثم قال: «قَاضدَغ يما نومه قال السدي قال آبو صالح قال 
ابن عباس أمره الله أن يظهر القرآن, وأن يظهر فضائل أهل بيته كا أظهر القرآن. 


(۱) شواهد التفزیل: ۳۱۱/۱ إلى ۳۲۷. 


باب على عليه السلام و القرآن 5 


۶- سورة النحل 
-١‏ قال ابن شهر آشوب: روی آبو صا عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «و من آغرض عَنْ ذِكْرِي فان لَهُ مَعِيشَهَ ضَنْكأ» أي من ترك ولاية 
على الفلا أعماه امع ال 
E‏ - عنه روى أبو يصير عن أبي عبد له ينعي ولاية أمير 
المؤمنين قلت: «و تشر یوم الْقِيامَةِ أغمئ» قال: يعني أعمى البصيرة في 
الآخرة أعمى القلب في الدنیا عن ولاية أمير المؤمنين قال و هو متحير في 
الاخرة یقول: مم حشرتي أن و قد کت بَصِيراً قال كَذْلِكَ یی آیاتنا». 
قال الآيات الأئمة ییا و كَذْلِكَ رم شى يعني ترکتها و كذلك 
لي او ند 
أو» كذلك کک بولاة میامن ال 
ب - عنه عن کتاب ابن رمیح قال أبو جعفر اا ا «هُلْ ما أَسْئَلَكُمْ 
له مِنْ جر و ما آنا من المتكَلفِينَ ان هو إلا كر ل لغالينَ» قال أمير 
المؤمنين: 
6- عنه قال ابن عباس في قوله: «ذِكراً رَسولا» النبي ذكر من الله و 
على ذکر من محمد علي کا قال: «وَإِنَّهُ لک لت و لقَوْمِكَ». 
۱ - عنه في تفسير التعلبي قال علي 321 في قوله: «قَ تلا ل 
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الذّكْرِ» نحن أهل الذکر. 

7- عنه عن إبانة أبي العباس الفلكي قال علي ألا إن الذكر رسول 
الله و نحن أهله و نحن الراسخون في العلم و نحن منار الهدى و أعلام التق و 
لنا ضربت الأمثال. 

۷- عنه عن الباقر لا إن اللبي أوتي علم النبيين و علم الوصيين و 
علم من هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم تلا: «هذا کر من مَعِيَ و ذِكْرُ من 
قبلي» يعني البي. 

۸ السكاق: اغا مد ون عا ن أذ ارا مین 
أحمد بن محمد المفيد أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد. قال: حدثني محمد 
ابن عبد الرحمن بن الفضل قال: حدثني جعفر بن الحسين. قال: حدثني 
ی شقان ۱ ۱ 

سالت ايا جعفر عن قوله تعالی: «و يِالنَجْمٍ هُمْ دون قال النجم 
علي 42 

9- عنه عن فرات بن ابراهیم الكوفي قال: حدثني حسين بن سعید. 
E‏ ی خا ان ماد حل مال 

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي جعفر محمد بن على عه قول الله 
تعالى: « عَلامَاتٍ و يِالنّجْمٍ هُمْ عَمْتَدُونَ» قال النجم محمد و العلامات 
الأوصياء غ22 . 

۰- عنه أخبرونا عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن الجراح المروزي 
آخبرنا أبو رجاء محمد بن حمويه السنجي أخبرنا الحمسن بن هارون 
الهمداني آخبرنا عبد الله بن واقد الحراني» عن عمان بن سعید. عن مجاهد: 

عن ابن عباس قال كنا مع رسول الیل في دار الندوة إذ قال لعلي 


باب على عليه السلام داش ۱۳ 
أخبرني بأول نعم أنعمها الله عليك. قال أن خلقني ذكرا و م خلقني أنثى. قال 
فالثانية. قال الاسلام. قال فالثالئة. قال فتلا على هذه الآية: «و إِنْ تَْدُوا 
عمد الله لا مخضوها» فضرب النى لإ بين كتفيه و قال لا يبغضك إلا 
منافق. 

۱- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي عن محمد بن القاسم بن عبید 
قال: حدثنا الحسن بن جعفر أبو موسى المشرقاني عن عبد اله بن عبید. 
عن علي بن سعید: 

عن أبي حمزة الاي عن جعفر الصادق ًا قال قرأ جبرئيل على 
محمد «و ذا قیل هم ما ذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ» في علي «فالوا أَساطِي الأَوَلينَ». 

۲- عنه آخبرناآبو ی اكان آخبرناآبو بعقوب الصيدلاني 
بمكة آخبرنا آبو جعفر العقيلي قال: حدئني أحمد بن محمد بن سعيد الروزي 
آخبرنا افضل بن مل آخبرنا عبد العزیز بن آبان آخبرنا شعبة: 

عن أبي حمزة قال سمعت بريد بن أصرم قال سمعت علیا یقول: «وَ 
وا باه جَهَْ انهم لا يبعت اله مَنْ يمُوثُ» قال: قال علي ف أنزات. 

۶ أخير عقن ارت عل اما عير اکر يد بن اه 
الأثرم بالبصعرة أخبرنا أبو بكر مد بن منصور بن سيار الزيادي أخبرنا 
عبد الرزاق, عن معمر, و سعيد. عن قتادة. عن عطاء: 

عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى «و لین هَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدٍ 
ما ظَلِمُوا» قال هم جعفر و علي بن أبي طالب و عبد الله بن عقيل ظلمهم 
أهل مكة و أخرجوهم من ديارهم حتى لحقوا بحبشة. 

-١4‏ عنه حدثنا عبدويه بن محمد بشير حدثنا سهل بن نوح بن يحيى 
أبو الحسن الحبابي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان عن وكيع. عن 


سفیان, عن السدي: 

عن الحارث قال سألت علیا عن هذه الایة: «قَسْكَنُوا أَهْلَ الذّمْرِ» 
فقال و الله انا لنحن أهل الذكرء نحن أهل العلم, و نحن معدن التأويل و 
التغزيل, و لقد سمعت رسول الیل يقول أنا مدينة العلم و علي بابهاء 
من اراد العلم فلياته من بابه. 

۵- عنه أخبرنا أبو بكر الحرشي أخبرنا آبو منصور الأزهري أخبرنا 
أحمد بن نجدة بن العریان, أخبرنا عمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن یان, 
عن إسرائيل» عن جابر عن أبي جعفر في قوله: «مَسْتَلُوا أَهْلَ الذَّكرِ» قال 
نحن أهل الذكر. 

7- عنه أخبرنا أبو سعد المعاذي قال: أخبرنا أبو الحسين الكهيلي 
قال: أخبرنا أبو جعفر الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم التقنی 
الب ا لو رن به افظا سواء. ١‏ 

۷- عنه أخبرنا أبو الحسن الأهوازي أخبرنا أبو بكر القاضي بن 
الجعابي أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هلال, أخبرنا أبو هشام» ابن يمان 
به لفظا سواء. 

۸- عنه أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي 
أخبرنا أبو أحمد البصري أخبرنا أحمد بن عبار آخبرنا عبد الرجمن بن 
صالح. عن موسى بن عغان الحضرمي عن جابر 0 

عن محمد بن علي قال لا نزلت هذه الآية: «قَسْئَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ 
کنر لا تَعلَمُونَ» قال علي لا نحن أهل الذكر الذي عنانا الله جل و علا في 
كتابه. 

۹- عنه أخبرنا أبو الحسين الفارسي أخبرنا أبو بكر الفارسي ببيضاء 


باب على عليه السلام و القرآن ا 
فارس أخبرنا محمد بن القاسم آخبرنا آبو نعیم. إبراهيم بن محمد بن میمون, 
عن علي بن عابس عن جابر: ر 

عن أبي جعفر في قوله تعالی: «قَسَْنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ» قال نحن هم. 

لاشعيه آخرتا او المستن آخی‌نا أبو بكر عبد این زیدان خا 
محمد بن ثواب اطباري أخبرنا عبد اله بن الزبير أخبرنا أبو موسى» عن 
سعد الإسكاف عن محمد بن علي في قوله عز ذكره: «قَسْئَلُوا أَهْلَ الذَّكْر» 
قال نحن هم. 

-١‏ عنه أخبرنا أبو العباس الفرغاني أخبرنا أبو الفضل الشيباني 
أ و و عدي جل الى 0 دنا الى ين 
خزية الرازي أخبرنا منصور بن يعقوب بن أبي نويرة عن محمد بن مروان, 
عن السدي عن الفضيل بن يسار: 

عن أبي جعفر في قوله تعالى: «قَسْئَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ» قال هم الأئمة من 
عترة رسول ال يليك و تلا «و أنزلنا عليكم ذكرا رسولا» 


المنابع: 
(۱) مناقب أبن شهر اشوب: ١‏ 
(۲) شواهد التفزیل: ۳۱۷/۱ الى ۳۲۷. 
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۱- ابراه بن محمد الجويني آخبرنا العدل محمد ابن ابي القاسم ابن 
عمر ابن أبي القاسم المقرئ الحنبلي بقراءتي عليه ببغداد. قال: أنبأنا الشيخ 
عبدالله عبد اللطيف ابن أبي القسطي إجازة إن لم يكن سماعاً و شيخ الإسلام 
شپاب الدين عمر بن حمد السپروردي اجازة أنبأنا آبو زرعة طاهر بن 
أبي الفضل محمد بن طاهر المقدّسي, 

أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد ابن اليثم المقرئ القزويني 
أنبأنا أبو طلحة القاس ابن أبي البدر الخطيب, حدئنا أبو الحسين علي بن 
إبراهم بن سلمة بن القطان. 

أنبأنا الامام ابن ماجة القزوينى حدثنا محمد بن إساعيل الرازي أنبأنا 
عبيدالله بن موسى أنبأنا العلاء بن صالح. عن النهال, عن عاد بن عبدالله 
الاأسدي قال: 

قال: على ا: أنا عبدالله و أخو رسول الله. و أنا الصديق الک لا 
يقوها بعدي الا کاذب. صليّت قبل الناس سبع سنين. 

۲- عنه أنبأني الشيخ عبدالله الحافظ بن بدران بقراءتي عليه بنابلس 
بروايته عن عبد الصمد بن محمد ابن أبي الفضل الحرستاني إذناً فأقز بهء 
قال: أنبأنا محمد بن الفضل أبو عبدالله إجازة, قال: أبو بكر أحمد بن الحسين 
الحافظ. قال: 


باب على عليه السلام و القرآن وا ۰ ۰ ۰ ۱۷ 

أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن 
كامل ابن خلف بن شجرة القاضي إملاءاً قال: أنبأنا عبداله بن روح 
المدائني قال: أنبأنا شبابة سوارء قال: حدئنا نعم بن حكيم قال: أنبأنا أبو 
مریم الثقني المدائني. 

عن علي بن أبي طالب قال: انطلق ببي رسول الله تلا حي أتي بي 
الكعبة فقال لي: اجلس. فجلست إلي جنب الكعبة فصمد انب علي 
منكى فقال لي: اهض. فنهضت فلا رأي ضعن تحته فقال اجلس. 
شالت فقال: يا علي اصعد منكبي. ۱ 

فصعدت علي منكبيه ثم نمض بم فقال لي: اذهب إل صنممهم 
الأكبر صنم قريش و كان من نحاس موّداً بأوتاد من حديد إلي الأرض 
فقال النی َض: عالجه و النى تلا يقول: آيه آيه «جآء الق وَرَمَقَ 
الباطِلُ إنَّاْباطِلَ کان رَهُوا». 

ولم أزل اعا جه حی استمكنت منه, فقال لي: اقذفه. فقذفت به و 
تکشر و نزوت من فوق الكعبة فانطلقت أنا و النى 6ل و خشينا أن 
يرانا أحد من قريش أو غيرهم فقال علي: فا صعدته حت الساعة. 

۳- الحسكاني: حدئنا الحاكم الوالد أبو حمد. حدثنا عمر بن أحمد 
ابن عغان ببغداد شفاهاء قال: أخبرني عمر بن الحسن بن علي بن مالك 
أخبرنا جعفر بن محمد الأحمسبي آخبرنا حسن بن حسین, أخبرنا أبو معمر 
سعيد بن خیثم, و علي بن القاس الكندي و يحيى بن يعلى. و علي بن 
مسسهرء عن فضيل بن مرزوق» عن عطية: 

عن ابي سعيد قال لما نزلت: «و آتِ دا یی حَقَهُ» أعطى رسول 
اله ب فاطمة فدكا. 
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-٤‏ عنه أخبرنا أبو بكر بن أبي سعيد الحيري أخبرنا أبو عمرو 
الحيري أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال قرأت على الحسين بن يزيد الطحان. 
عن سعيد بن خیثم. عن فضیل, عن عطية: 

عن أبي سعيد قال لما نزلت هذه الآية «وَ آتِ ذا یی حَقَّهُ دعا 

النى ی فاطمة و أعطاها فدكا. 

NNE AN SN E 
قدي نعي خر ی شاد ا‎ 
رمیح الترمذي سنة مس و عشرین و لافائة. قال: حدثني عبد الله بن‎ 
أبي بكر بن أبي خيثمة حدثني عباد بن یعقوب. حدثني علي بن هاشم. عن‎ 
داود الطائي» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية:‎ 

عن أبي سعيد قال لما نزلت: «و آتِ ذا بى حَقَهُ» دعا رسول 
علض فاطمة فأعطاها فدكا. 

- عنه أخبرنا أبو عثان سعيد بن محمد المديني بهاء قال: أخبرتنا أم 
الفتح أمة السلام بنت أحمد بن كامل القاضي ببغداد. أخبرنا أبو بكر محمد 
بن إسماعيل البندار, أخبرنا أبو الحسين علي بن الحسين الدرهمي أخبرنا 
عبد الله بن داود. عن فضيل بذلك. 

۷- عنه أخبرنا زكريا بن أحمد بقراءتي عليه في داري من أصل 
ساعه آخبرنا حمد بن الحسين ین التخاس ببغداد أخيرنا عبد الله بن زیدان؛ 
آخبرنا آبو كريب معاوية بن هشام, القصار عن فضیل بن مرزوق» عن 
عطية: 


2 
خر 


عن أبى سعيد قال لما نزلت: «وَ آت دا ری حَقه» دعا رسول 
هب فاطمة فأعطاها فدكا. 


باب على عليه السلام و ارآ 

۸- عنه أخبرنا آبو سعد السعدي بقراءتي عليه في الجامع من أصل 
سماعه أخبرنا أبو الفضل الطوسی أخبرنا أبو بكر العامري أخبرنا هارون بن 
ی اکر ارچ عند زد ی فلع زر أ قال وميد فو بكو إن 
الأعتق عن عطية العوفی: ۱ ۱ 

عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت على رسول الله «وَ آتِ ذَا یی 
حَقَهُ» دعا فاطمة فأعطاها فدكا و العوالي و قال هذا قسم قسمه الله لك و 

ودين جد او لكين القارمى انا | سين ی اعد 
الاخ تسشن شرا وداد حدقا لر وش افا 
حدنتا یی حدثنا عمي عن اید عن آبان بن تغلب: ۱ 

عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن الحسين عن آبیه عن 
على 22 قال لما نزلت «و آت دا الْقُوْبئى حَقَهُ» دعا رسول اله که 
فاطمة غلك فأعطاها فدكا. 

-٠‏ عنه أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد. آخبرنا حمد بن أحمد بن 
محمد آخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد. قال: حدثني أحمد بن عمار 
الحماني عن علي بن مسهر. عن علي بن بذية. 

عن عکرمة في قوله: وی لین يَدْعُونَ يعون ای رم م الوَسِيلّة» 
قال هم النى و على و فاطمة و الحسن و الحسين غ 

۱- عنه أخبرنا آبو علي الخالدي كتابة سنة تسع و تسعين و ثلاائة. 
و کتبته من خط يده. قال: حدثني آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مروان 
الخوري بالري أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى 
ابن جعفر العلوي قال: حدثني يحيى بن سعيد الخزومي قال: أخبرني صبام 


المديني قال: أخبرني إسماعيل بن أبان. عن كثير بن أبي كثير عن أبيه. عن 
أبي هارون العبدي: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا مع الني 9 إذأبصر 
برجل ساجد راكع متطوع متضرع فقلنا يا رسول الله ما أحسن صلاته 
فقال هذا الذي أخرج أباكم آدم من الجنة فضى إليه علي غير مكترث فهزه 
هزا أدخل أضلاعه البنی في اليسرى و اليسرى في المنى. 

ثم قال لأقتلنك إن شاء الله. فقال إنك لن تقدر على ذلك» إن لي أجلا 
معلوما من عند ربي» ما لك تريد قتلي فو الله ما أبغضك أحد إلا سبقت 
نطفتى في رحم أمه قبل أن يسبق نطفة أبيه و لقد شاركت مبغضك في 
الأموال و الأولاد. و هو قول الله تعالی في حکم كتابه: 

«و شارَكْهُمْ في الْأَموالٍ و لاد و دهم و ما یدهم اسان إلا 
غُرُوراً» فقال الب صدقك و الله يا علي لا يبغضك من قريش إلا 
اهاز لاش ا مودي وا ری اه دكا و الاين بائذ 
الناس إلا شقیاء و لا من النساء إلا سلقلقية و هي التي تحيض من دبرها. 

ثم أطرق مليا فقال معاشر الأنصار اغدوا أولادكم على محبة علي. قال 
جابر كنا نبور أولادنا في وقعة الحرة بحب علي فن أحبه علمنا أنه من 
آولادناء و من آبغضه آشفینا منه. ۱ 

۲- عنه أخبرني آبو الحسين الحسن الصباحي آخبرنا آبو القاسم 
علي بن أحمد هو ابن واصل الحافظ آخبرنا محمد بن أحمد بن مقرن بن 
شبويه برو الفقيه. أخبرنا محمد بن علوية بن الحسن أخبرنا أبو بكر علي بن 
الحسن الكسائي أخبرنا أبو ميسرة الكوفي هو الحسين بن عبد الأول أخبرنا 
آبو الجحاف تليد بن سلهان, عن مسلم الملائي: 


EGA‏ بن أبي طالب يقول دخلت على 
رسول یلص في وقت كنت لا أدخل عليه فیه, فوجدت رجلا جالسا 
عنده مشوه الخلقة لم أعرفه قبل ذلك فلا رآني خرج الرجل مبادرا قلت: 

يا رسول الله من ذا الذي لم آره قبل ذي؟ قال هذا ابلیس الأبالسة 
سألت ربي أن يرينيه. و ما رآه آحد قط في هذه الخلقة غيري و غيرك. قال 
فعدوت فى أثره فرأيته عند أحجار الزيت فأخذت بمجامعه و ضربت به 
البلاط و قعدت على صدره. 

فقال ما تشاء يا علي قلت أقتلك. قال إنك لن تسلط علي. قلت م؟ 
قال لأن ربك آنظرني إلى يوم الدین. خل عني يا علي فإن لك عندي وسيلة 
لكو لأولادك قلت ما هي؟ قال لا بیفضات و لا بیفض ولدك أذ الا 
شارکته في رحم أمه. أليس الله قال: « شَارِكْهُمْ في الأَموالٍ و ولا 

و فيه ورد أيضا عن عبادة بن الصامت. و أبي سعيد المخدري. رواه 
الجنابي عن ابن واصل. 

۳- عنه أخبرني أبو سعد بن علي أخبرنا آبو الحسين الكهيلي آخبرنا 
أبو جعفر الحضرمي أخبرنا علي بن حسان, قال: حدثني عبد الرحمن بن 
كثير: 

عن جعفر بن محم ديك قال: سمعته و هو يقول إذا دخل أحدكم على 
زوجته في ليلة بنائه مها فليقل اللهم بأمانتك آخذتهاء و بكلمتك استحللت 
فرجها, اللهم فان جعلت في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا موّمنا سويا و لا 
تجعل فيه شركا للشيطان. فقلت له جعلت فداك و هل يكون فيه شرك 
للشيطا: ن قال نعم يا عبد الرحمن أما معت الله تعالى يقول لابلیس و 

شْارِكْهُمْ في الْأَمْوْالٍ و الْأَوْلادٍ الایة. قلت جعلت فداك بیش تعرف ذلك 


قال محبنا و بغضنا. 

۶- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: آخبرنا حمد بن القاسم 
ابن عبيد آخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا علام بن نبهان» أبو سعيد الباشاني 
أخبرنا إسحاق بن بشر عن جويبر» عن الضحاك: 

عن :ابن عباس فال بینا رسول أل ولاك جالس إذ نظر إل يه 
كأنها بعير. فهم علي بضر ما بالعصاء فقال له النبي ل مه إنه إبليس و إني 
قد أخذت عليه شروطا ألا يبغضك مبغض إلا شاركه في رحم أمه و ذلك 
قوله تعالى: «وَ شَاركْهُْ في انوا و الأؤلاد». 

۵- عنه أخبرنا عقيل بن الحسين أخبرنا علي بن احسین, أخبرنا 
محمد بن عبيد الله أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن مروان قاضي مدينة 
الرسول ٤اا‏ آخبرنا عبد الله بن منيع أخبرنا علي بن الجعد عن شعبة, عن 
عمرو بن دینار» عن أبيه. و عطاء: 

عن عبد اله بن عباس في قوله تعالی: «و قل رب َذخلني مُدْخَلٌ 
صذي و أَخْرِجْني مر صِدْقٍ و اجعل لي ين لَدُنْكَ شلطانً تَصِيرأً» قال 
ابن عباس و الله لقد استجاب الله لنبينا دعاءه فأعطاه علي بن أبي 
طالب كلا سلطانا ينصره على آعدائه. 

- عنه حدتنا آبو یکر محسمد بن عبد الرزاق بالبصعرة حدئنا آبو 
داود السجستانی حدئنا مسدد. عن شعبة. عن قتادة عن سعید بن السیب: 

عن أي هريرة قال: قال لي جابر بن عبد الله: دخلنا مع الني لوكا 
مكة و في البيت و حوله ثلاائة و ستون صما يعبد من دون الله فأمر بها 
رسول اله اا فألقيت كلها لوجههاء و كان على البيت صنم طويل يقال 
له هبل, فنظر رسول الله إلى أمير المؤمنين و قال له يا علي تركب علي أو 
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يا رسول الله بل تركبني. فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لتقل 
الرسالة. فقلت يا رسول الله بل أركبك. فضحك و نزل فطأطأ لي ظهره و 
استویت غل فو الذى قلق الحبة و يرا النيسمة لو اردت آن اصن الا 
لسستها بيذي 

فألقيت هبل عن ظهر الکعبة فأنزل الله تعالی: «وَ قل جاء احَْ» 
يعنى قول لا إله إلا الله. محمد رسول الله «وَ ره الْبَاطِلُ» يعنى و ذهب 
عبادة الأصنام «إنّ الِْاطِلَ كانَ رَهُوقأَه يعني ذاهبا ثم دخل البيت فصلى 

۷- عنه أخبرنا ابن مؤمن, أخبرنا أبو علي أخبرنا الحسن بن محمد 
بن عغان الفسوي في جامع البصرة سنة أربع و ثلاثين و ثلاثمائة قال: 
حدثني أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال: حدثني عبيد الله بن موسى عن 
سفيان» عن منصور, عن إبراهي عن علقمة: 

عن عبد الله بن مسعود قال حمل رسول الله الحسن و الحسين 8 
على ظهره ثم مشى و قال نعم الطي مطيكما و نعم الراكبان آناء و آبوکا 

۸- عنه قرأت في التفسير العتيق عن العباس بن الفضل. عن محمد 
ابن فضیل, عن أب حمزة القالي: 

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين في قوله تعالى: «قأبى أَكْمَُ 
الاس إلا کُفورآ» قال: بولاية على غ3 يوم آقامه رسول ال . 

- عنه عن فرات بن إبراهيم قال: حدثني جعفر بن محمد الفزاري 
حدئنا أحمد بن ال حسين. عن محمد بن حاتم» عن أبي حمزة القالمي قال: 


سألت أبا جعفر كا عن قول الله: دو آذ ناه قال يعني و قد 
ذكرنا عليا في كل القرآن و هو الذكر, «فا يريدم إلا نوا 

۰- عنه عن فرات قال: حدئنی محمد بن الحسن بن إبراهيم قال: 
حدئنا جعفر بن عبد اللّه. قال: حدئنا حمد بن عمر قال: حدثنا المازني. عن 
عباد بن صهيب: 

عن جابر قال: قال أبو جعفر یلا قال الله: «وَ لَقَدْ صَرَّفْئَا في هذا 
اع اک 


المنابع: 
(۱) فرائد السمطین: ۲۶۹ 
(۲) شواهد التفزیل: ۰۳۱۷/۱ الى ۳۲۷. 
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۸- سورة الکهف 

۱- روی ابن شهر آشوب عن سويد بن غفلة و أبي الطفیل قال 
أمير المؤمنين إن ذا القرنین كان ملكا عادلا فأحبه الله و ناصح لله فنصحه 
لله أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه بالسيف فغاب عنهم ما شاء الله 
ثم رجع إليهم فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر بالسيف فذلك قرناه 
و فيكم مثله يعني نفسه لأنه ضرب على رأسه ضربتين إحداهما يوم 
الخندق و الثاني ضربه ابن ملجم. 

؟- الحسكاني: في قوله تعالى: إا جَعَلنا ما عَلَ الْأَوْض زِيئَةَ مُا» 
قال زينة الأرض الرجالء و زينة الرجال علي بن أبي طالب اق 

۳- عنه حدثنا آبو محمد الأصبهاني املاء شا أبو عبد الله جعفر 
ابن محمد بن الحسين الخزاز حدثنا الحسين بن إبراهم الحيري حدثنا 
القاسم بن خليفة حدئنا ماد بن سوار» عن عيسى بن عبد الرجمن. عن 
علي بن الحزور, عن أي مرع: 

عن عبار بن ياسر قال سمعت رسول اله ول يقول لعلى يا على إن 
لله زينك بزينة لم يزين العباد بأحسن منهاء بغض إليك الدنياء و زهدك فبياء 
و حبب إليك الفقراء فرضيت بهم أتباعا و رضوا بك إماما. الحديث. 

-٤‏ عنه حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدئنا آبو محمد الحسين 
ابن محمد بن يحيى العقيق حدئنا علي بن أحمد بن علي العلوي عن ابي بن 


۳۹ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب اقل - ج ۱۳ 
سلیان عن محمد بن أيوب المزني عن أبي حمزة القالمي عن أبي جعفر محمد 
ابن على عه فى قول الله تعالى: «هنالك الولاية ثم الحَىّ» قال تلك ولاية 
أمير الموْمنين ا التى لم يبعث نى قط إلا بها. 


المنابع: 
)١(‏ مناقب ابن شهر اشوب: ۵۷۰/۱ 
(۲) شواهد التنزيل: ۳۵۶/۱ - ۳۵۵. 
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۹- سورة مریم 
۱- قال ابن شهر اشوب روی ابو روق عن الضحاك و شعبة عن 
الحكم عن عكرمة و الأعمش عن سعيد بن جبير و العزيزي السجستانی 


e‏ لي ی س أنه سئل عن قوله: 
ا 


۲- عنه عن أبي نع الأصفهاني و أبو المفضل الشيباني و ابن بطة 
العكبري و بالاسناد عن محمد بن الحنفية و عن الباقر طا في خبر قالا لا 
يلق مؤمن إلا و في قلبه ود لعلي ب بن أبي طالب و لأهل بيت ل24 . 

۳- عنه عن زيد بن علي أن عليا أخبر رسول الیل أنه قال 
رجل إل افق الال هال تلك یا غل اصطنعت اله معروفا قال لا 
و اه ما اصطنمت له معروفا ققال امد الذى جعل قلوب الومنین رن 
إليك بالمودة فنزل هذه الآيات. 

-٤‏ عنه روى الثعلبي و زيد بن علي و الأصبغ بن نباتة عن أمير 
المؤمنين و حمزة القالمي عن الباقرءقة و عبد الكريم الخراز و حمزة الزيات 
عن البراء بن عازب كلهم عن الني ينكد أنه قال لعلي عا قل اللهم اجعل 
لي عندك عهدا و اجعل لي في قلوب الوّمنین ودا فقالهما علي و أمن رسول 
لله فنزلت هذه الآية رواه التعلبي في تفسيره عن البراء بن عازب و رواه 


النطفزي في الخصائص عن البراء و ابن عباس و محمد بن علي علا 

ه- عنه في رواية قالط «إِنّ له اموا ۳ الصالات 
سَیجعل هم خر ود ان يراه بلسانك تشر به المْتَقِينَه قال هبو 
علطا «وَ یز به مه تال بو ی قوم ظلمة. 

- الحسكاني: أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن محمد بن موسى 
البزاز, من أضله العتیق آخبرنا هلال بن. محمد ين جعفر ين سعدان ببغداد. 
آخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي الخزاعي آخبرنا أبي قال: أخبرنا علي بن 
موسی الرضاعيك قال: 

آخبرنی أبي قال: أخبرنا أبي جعفر بن محمد قال: أخبرنا أبي حمد بن 
علي قال: أخبرنا أبي علي بن الحسين قال: أخبرني أبي الحسين بن علي قال: 
حدئنا أبي علي بن أبي طالب فا قال: 

قال رسول ال ليلة عرج بي إلى السماء حملني جبرئيل على 
جناحه الأيمن فقيل لي من استخلفته على أهل الأرض فقلت خير آهلها ها 
أهلا علي بن أبي طالب أخي و حبيي و صهري يعني ابن عمي فقيل لي يا 
محمد أتحبه فقلت نعم يا رب العالین. ۱ 

فقال لي أحبه و مر أمتك بحبه. فإني أنا العلي الأعلى اشتققت له من 
أسمائي اسا فسميته علیاء فهبط جبرئيل فقال إن الله يقرأ عليك السلام و 
يقول لك اقرأ. قلت و ما أقرأ قال: «وَ وَهَبنا مغ مِنْ رَختناه و جَعَلْنَا هم 
لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًا». 

۷- عنه أخبرنا أبو علي الخالدي كتابة من هراة أخبرنا أبو علي أحمد 
بن علي بن مهدي بن صدقة الرق سنة أربعين و ثلامائة, آخبرنا أبي آخبرنا 
علي بن موسى الرضاء قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي 
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جعفر بن من عن أبيه. عن علي بن الحسين عن أبيه 2 : 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ال لعلي بن أبي طالب يا 
علي قل رب اقذف لي المودة في قلوب الوّمنین. رب اجعل لي عندك عهداء 
رب اجعل لي عندك ودا. فأترل الله تعالی فإو الذي آسَنُوا و ياوا 
الصا لحاتِ ي سَيَجْعَلٌ هم الو من ودّا». فلا تلق موّمنا و لا مومنة الا و في 
قلبه ود لأهل البيت غ24 . 

۸- عنه حدئنیه آبو القاسم عبد الخالق بن علي امحتسب آخبرنا آبو 
علي محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف ببغداد. آخبرنا آبو جعفر 
الحسن بن علي الفارسي هو ابن الوليد بن النعمان أخبرنا إسحاق بن بشر 
الكوفي أخبرنا خالد بن يزيد عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي: 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الیل لعلي بن ابي طالب يا 
عن هل اللهم اخمل ل عندك عدا و اجعل لي في صدور المؤّمنين مودة. 
فأنزل ان لین منوا و عَمِلُوا الصا ات سَيَجْعَلٌ هم ان وداه قال 
نزلت في علي جه 2 

9- عنه حدئنیه أبو زكريا بن أبي سحاق المزكي حدثنا أبو بكر بن 
أبي دارم الحافظ بالكوفة حدثنا امس بوعل الك سن حدئنا إسحاق 
ابن بشر الكوفي به سواء و زاد و اجعل لي عندك ودا. 

۰- عنه أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد القری أخبرنا أبو حامد 
أحمد بن علي المقرئ أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري أخبرنا 
سای بت د الكو بل شوت وتات و E‏ 

-١‏ عنه آخبرناه آبو الحسن علي بن محمد القري آخبرنا الحسن بن 
علي بن شبيب المعمري أخبرنا إسحاق بن بشر الكوفي بذلك. و قد 


۳۰ مسند الامام آمیرالمز منین على بن ابیطالب ا - ج ۱۲ 
اختص ته. 

۲- عنه آخبرنا آبو عبد الله الدينوري قراءة آخبرنا موسی بن محمد 
ابن علي بن عبد الله, آخبرنا الحسن بن علي بن الولید الفارسي أخبرنا 
إسحاق بن بشن الكرق أخيزا خالل بن يريد: عن :حمرة الريات, عن أبي 
إسحاق السبيعي: 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الیل لعلي بن أبي طالب يا 
عفن له جل ل عند لا بيدا و اجعل لي في قلوب المؤمنين مودة. 
فأنرل الله تعالی: «إِنَّ لین آمنُوا و عَمِلُوا نات سیجعل هم لخن 
وُذ قال أنزلت في علي بن أبي طالب اق 

EE‏ ا اماقم اده روود سريت اننا 
المروروذي بها كتابة سنة إحدى و أربعائة أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
النيسابوري أخبرنا أبو جعفر ا حسن بن علي بن النعمان الفسوي أخبرنا 
إسحاق بن بشر الكوفي أخبرنا خالد بن يزيد عن حمزة الزیات. عن أي 
اسحاق: 

عن البراء قال: قال رسول ال لعلي يا علي قل اللهم اجعل لي 
عندك عهداء و اجعل لي عندك وداء و اجعل لي في صدور الوّمنین مودة. 
فأنزل الله «إِنَّالّذِينَ وا و عملوا الضّالحَاتٍ سَيَجْعَلُ کم رن وداه قال 
نزلت في علي بن أبي طالب طئة. 

-١5‏ عنه أخبرنا آبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي 
أخبرنا آبو أحمد البصري أخبرنا آبو عبد الله الحسين بن حميد الحماني آخبرنا 
علي بن هاه 


عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
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اله يا علي قل اللهم ثبت لي الود في قلوب المؤمنين. و اجعل لي 
عندك ودا و عهدا. فقا ها علي فقال رسول اله وا ثبتت و رب الکعبة. ثم 
نزلت: 

«إنّ الذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصا جاتِ» إلى قوله «قَوماًلدا». فقال 
رسول الله اض قد نزلت هذه الآية فيمن كان مخالفا لرسول الله اش و 
علي. 

۵ناریا ابر تس امقس قال عیاض بن د 
آخبرنا إبراهيم بن علي أخبرنا يحيى بن يحيى بن عبد الكريم بن يعفور 
أخبرنا أبو يعفور عن جابر: 

عن محمد بن علي قال: قال رسول ال يا علي ألا أعلمك قل 
اللهم اجعل لي عندك عهداء و اجعل لي عندك ودا. فنزلت هذه الآية: «إِنَ 
لین آمَنُوا و عَملوا الصا نات میجعل هم لخن ود 

7- عنه آخبرناه آبو سعد العاذي آخبرنا آبو الحسين الكهيلي آخبرنا 
آبو جعفر الحضرمي آخبرنا محمد بن العلاء آخبرنا مطلب. عن جابر: 

عن أبي جعفر قال: قال الب لعلي يا علي قل اللهم اجعل لي 
عندك عهدا و في صدور المؤمنين 7 فأنزل لله: دان لین أمَنُوا» الآية. و 
أنا اختصر ته. ۱ 

۷- عنه أخبرنا أبو بكر الحارثي الحافظ الأصبهاني أخبرنا أبو 
الحسين عبد الله بن محمد بن عبد الغفار الفارسي نزيل سرقند. قدم حاجا 
اي آخبرنا سعيد بن إبراهيم بن معقل السبيعي النسنی حدثهم آبو شبل محمد 
ابن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي البصري قال: حدثني أبي, قال: حدثني 
يحيى بن أبي روق اهمدانی عن أبيه عن الضحاك: ۱ ۱ 


۳ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 
عن ابن عباس في قوله: «سَيَجْعَلُ هم لخن وداه قال محبة لعلي. لا 
تلق مومنا إلا و في قلبه حبة لیا ۱ 
عا عراز هید از هون اليو دين عل ا ی ین 
ابراھے الكوفي المؤدب آخبرنا حمد بن عبد الله بن سلهان عن عون بن 
سلام قال: حدثنا بشر بن عارة الخثعمي عن أي روق الممداني عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالی: ان لین اواو ملوا الطالمات 
يَجعَلٌ همان وداه قال حبة في قلوب المؤمنين قال نزلت في علي. 

٩‏ عند رتاه ابو بکر الاجر أخيرنا امسن .ين رصيق آخترنا 
عمر بن علي بن سلهان الدينوري آخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة, 
أخبرنا عون بن سلام اهماشي قال: 

نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب ا: :۳ الد آمو تقل 
عم ان وُذّاه قال حبة في قلوب المؤمنين. 

بخ حوره اد EN ENS‏ 
محمد بن أيوب بن مسكان في مسجد بيت القدس, آخبرنا عبد السلام بن : 
عبيد بن أبي فروة الكندي البصري أخبرنا قطبة بن العلاء. عن الأعمش, 
عن سعید بن جبير: 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «سَيَجْعَلُ مان ودا» قال حب 
علي بن أبي طالب في قلب كل مؤمن. 

۱- عنه عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن عمران. عن 
علي بن محمد الحافظ, قال: حدثني الحبري حدئنا حسن بن حسين, حدئنا 
حبان, عن الكلبي عن ابي صالح: 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «سَيَجْعَلُ همان وُذَا قال نزلت 


في علي بن أبي طالب خاصة «لتُبَشْرَ به الْین» نزلت في علي خاصة 
«و رز به قَؤما ذاه نزلت في بني أمية و بني المغيرة ا 

۲- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي, قال: حدثني جعفر بن محمد 
ابن سعيد عن نصر بن مزاحم العطار النقري عن الفضیل بن مرزوق, عن 
عطية العوفي: 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ال لعلي يا أبا احسن 
قل اللهم اجعل لي عندك عهداء و اجعل لي عندك وداء و اجعل لي في 
یور المؤنين موه رلت هذه الاب وان الذي انیا و لرا 
الصا محاتِ سَيَجْعَلُ هم الَحمنُ وُذَّا» قال لا تلق رجلا مؤمنا إلا في قلبه 
حب لعلي بن أبي طالب ا. 

۳- عنه آخبرنا آبو احسن حمد بن آجمد بن حمد ين ادن رزق 
البغدادي كتابة منهاء أخبرنا آبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد أخبرنا 
محمد بن عغان العبسي أخبرنا جندل بن والق آخبرنا مندل بن علي آخبرنا 
إسماعيل بن سلمان, قال: حدئني آبو عمر مولى بشر بن عاصم: 

عن محمد بن الحنفية في قوله تعالی: «سَيَجْعَلُ مرن رد قال لا 
تلق مؤمنا إلا و في قلبه مودة لعلي و ذريته. 

۶- عنه أخبرنا أبو بكر الحارثي أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني. 
أخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسی, أخبرنا حفص بن عمر المهرقاني أخبرنا 
إسماعيل بن آبان, عن مندل بن عللي. عن إسماعيل, عن أبي عمر مولى بشر 
بن غالب: 

عن محمد بن علي بن الحنفية في قوله: «سَيَجعَلُ مرن وداه قال 
لا يلق مؤمن الا و في قلبه ود لعلی3. 


۵ یه أخيرنا ابو سد الحافظ أحيزناء ابو الحسين یره سامة 
الوّدب. أخبرنا مطين عن محمد بن مرزوق عن حسین, عن مندل قال: لا 
تلق موّمنا إلا و في قلبه ود لعلي و لولده. 

7- عنه قال: آخبرنا مطین. عن عون بن سلام عن مندل, عن 
|س‌اعیل, عن أبى عمر الأزدى. 

عن ابن الحنفية في قوله تعالی: «سَيَجْعَلٌ هم ان وداه قال لا تلق 
موّمنا إلا و فى قلبه ود لعلى و اهل بيته. 

۷ یه انا على الان افوا غل القن اهنا 
سد من عسات و رو لاف ار عبد اك سم ات 
المقرئ عن أبيه. عن هذیل بن حبیب: 

عن مقاتل عن محمد بن الحنفية قال سألت أمير المؤمنين عن قوله 
تعالى: «سَيَجْعَلٌ هم امن وُذَّاه فقال يقول الله تعالى لا تلق موّمنا و لا 
موّمنة إلا و في قلبه ود لعلي و اهل بيته. 

قوله تعالى داقن کان ۶ ییا هن ريه و يلوه شاه مِنْهُ» قال ابن 
عباس هو علي شهد للن اة و هو منه. و قوله تعالی: «إِنَّ الَِينَ آمنُوا 
و یلوا الضالنات سَيَجْعَلُ لخن ده قال ابن عباس هو علي بن أبي 
طالب 2 . 

۸- عنه روی زید بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب قال 
لقيني رجل فقال يا أبا خسن أما و الله إني أحبك في لله فرجعت إلى رسول 
لله ااك فأخبرته بقول الرجل فقال لعلك صنعت إليه معروفا فقال: 

و الله ما اصطنعت إليه معروفا قال: فقال: رسول ال الحمد لله 
الذي جعل قلوب الوّمنین تتوق إليك بالمودة ففزل قوله تعالى: «إنَّالِينَ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۵ 
منوا و عَمِنُوا الصا خاتِ سَيَجِعَلُ كم رن ود 

الجويني قد آخبرنا جعفر بن محمد العلوی أنبأنا حمد بن عبدالله 
ابن محمد البیع» اخبرني محمد بن على بن دحم الشيباني حدثنا امد بن 
حازم. انبانا عاصم بن يوسف اليربوعي» حدثنا سفيان بن ابراهمم 
الحريري عن أبيه: 

عن أبي صادق قال: قال على اك اصول الاسلام ثلائة لا ينتفع 
واحدة سين دون خا خا الضلاة و الاكاةو الوالاة. 

قال الواحدي: و هذا ماوع قول تعالي: :غا و لمکم الله و وله 
و ی منوا ین يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَ يُوْتُونَ الزَّكَاة و هم راکوت 

و ذلك ان الله قال ارك الولاةبن الومنین شم بصنهم لا باقامة 
الصلاة و إيتاه الزكاة فقال: «الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يُوْتُونَ الرَّكاةً» فمن 
وإلى علياً فقد وإلى الله و رسوله. و قد ذكر ذلك الله تعالى في آية أخرى أنه 
حیبه إلى عباده المؤمنين فقال: «ِن الذية موا لوا سا ات سيل 
هم الوَحْمنُ ودا 

۰- عنه قال الواحدي: و أنبأنا سعيد بن محمد بن ابراهیم احارني 
أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الجرجرائي, أنبأنا أبو محمد الحسن بن عبدالله 
العبيدي: أنبأنا عبداثه بن مسلمة أنبأنا مالك بن أنس 

عن زيد بن أسلم عن عطاء, عن ابن عباس في قوله: «سَيَجْعَلُ هم 
امن وداه قال حبة لعلي. لا تلق موّمنا إلا و في قلبه محبة. 

١-عنه‏ قال الواحدي و حدثنا اسماعيل بن ابراهیم بن محمويه. 
أنبأنا يحيى بن محمد العلويء أنبأنا أبو علي الصواف ببغداد. قال: الحسن بن 
علي بن الوليد بن النعمان الفارسي أنبأنا إسحاق بن بشر عن خالد بن يزيد, 


عن حمزة الزیات: 

عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال: قال رسول 
اليفك لعلى بن أبي طالب يا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهداء و 
اجعل لي في صدور المومنين مودة. فأنزل الله «إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الا جنات سَيجعَلُ لم لخن وده قال نزلت في علي ا. 

۲- ابن المغازلي: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عفان أخبرنا 
أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن شاذان إذناً حدئنا أبو عمر يوسف بن 
يعقوب بن يوسف حدثنا محمد بن الحارث حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن 
يزيد عن حمزة الزیات, عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول ال لعي بن أبي طالب: يا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهدا, 
و اجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله من لین وا و لوا 
نات سَيَجْعَلُ كم لخن وداه قال نرلت في علي بن أبي طالب 3 


المنابع: 

(۱) مناقب ابن شهر آشوب: ۵۷۰/۱ 
(۲) شواهد التفزیل: ۳۵2/۱ الى ۳۵۷. 
(۳) مناقب ابن المغازلي: ۳۲۷ 

۸۰/۱ فرائد السمطین:‎ )٤( 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۷ 


۱ 

۱- شاذان القمي: یرفعه إلى ابن عباس أنه قال: أخذ رسول 
اه بيد علي بن أبي طالب فصلیا أربع رکعات فلما سلم رفع يده إلى 
السماء و قال اللهم سألك موسى بن عمران أن تشرح له صدره و تيسر له 
أمره و تحل عقدة من لسانه يفقهوا قوله و تجعل له وزيرا من أهله تشد به 
افو 

و آنا محمد أسألك أن تشرح لي صدري و تیسر لي آمري و تحلل 
عقدة من لساني یفقهوا قولي و تجعل لي وزیرا من أهلي آخي اشدد به آزري 
و اشرکه في آمري قال ابن عباس فسمعت منادیا ينادي يا محمد آوتیت 
سولك فقال الى ينكد ادع يا آبا الحسن و ارفع يدك إلى السماء و قل: 

اللهم اجعل لي عندك عهدا معهودا و اجعل لي عندك ودا قال فلا دعا 
نزل الأمين جبرئیل من عند رب العالمين و قال اقرأ يا محمد «إنّ لین 
منوا و عَمِلُوا الصّالجاتٍ سَيَجْعَلُ هم اومن وَدّا» فتلاها النى يَلْبْكَك. 

فتعجب الصحابة و الناس من سرعة استجابة دعائهما فقال لا 
آتعجبون اعلموا أن القرآن أربعة أرباع ربع فينا أهل البیت و ربع قصص و 
أمئال و ربع فرائض و إنذار و ربع أحكام و الله أنزل في علي کرام القران. 

2 ابن شهر آشوب: روى آبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالی: 
«وَ مَنْ آغرض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَه مَعِيشَهَ ضَنْكأ» أي من ترك ولاية علي 


أعباه الله و أصمه عن اطدی. 

۳- عنه روى أبو بصير عن أبي عبد الهلا يعنى ولاية أمير 
المؤمنين قلت: «و تشه یز الِْيمَةٍ أْمئ» قال: يعنى أعمى البصيرة في 
الآخرة أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين قال و هو متحير في 
الآخرة یقول: «لِمّ حَمَرْتَني أغمئ و قَدْ کلث بَصِيراً فال كذْلِكَ نت آيائنا» 
قال الآيات الأئمة فَنَسِيتها و کذلك ام شى يعني تركتها و كذلك اليوم 
aT‏ رو 7 د 
كذلك 1 اس ام 

غ- - عنه عن كتاب ابن رميح قال آبو جعفر ا ا فل ما سکم 


1 


عَلَيهِ ین أَجْرٍ و ما آنا من اکن ان هُوَ إلا كْد بلعالین» قال أمير 
الوّمنین: 

۵- عنه قال ابن عباس في قوله: «ذكْراً رَسُولًا» البي ذکر من الله و 
علي ذكر من محمد كما قال: «و كر لَك و لزیلت». ٠‏ 

۱ 1- عنه عن تفسير التعلبى قال على في قوله: «قَسْمَلُوا أَهْلَ الذَّكْر» 
قن آهل الذکر, ۱ 

۷- ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبدالله. أنبأنا أبو بكر 
الط اناا آبو بکر ميد بن عمر البرسی آنبأنا حمد بن عبد ا بن 
راهم الشافعی أنبنا أحمد بن الحسين آبو الحسن, أنبأنا أحمد بن عبدالملك 
الأودي أنبأنا أحمد بن الفضل, أنبأنا جعفر الأحمر. عن عمران بن سليان: 

عن حصين التغلبي عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول 
ال 4: أقول كما قال أخي موسى: «رَبَ اشْرَخ لي صذري, ویر 


آنري... واجقل ل وزیرا من آهل «علیاً آي أده بة آژري...» إن 
آخر الایات. ۱ ۱ 

۸- ابن المغازلي: آخبرنا آبو اسحاق ابراهیم بن طلحة بن غسان بن 
النعمان الکازرونی إجازة أن عمر بن محمد بن یوسف حدثهم قال: حدثنا 
أبو اسحاق المديني حدثنا مد بن موسى الحرامي حدئنا الحسين بن ثابت 
الدنی خادم موسى بن جعفر. 

حدثني أبي عن شعبة عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أخذ رسول ال بیدی و أخذ بيد علي فصلى أربع ركعات ثم رفع يده 
إلى السماء فقال: 

اللهم سالك موسى بن عمران و أن محمدا سالك أن تشرح لي 
صدري و تيسر له أمري و تحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي و اجعل لي 
وزيرا من أهلي علياً اشدد به أزري و أشركه في أمري. قال ابن عباس 
فسمعت مناديا ينادي: يا حمد قد أوتيت ما سألت. 

فقال انیا يا آبا لسن و ارفع يدك إلى السماء و قل: وادع 
ربا شلد طیلب قرع عل يذه إل البماء زو هی يقول: اللهم اجهل لي 
عندك عهدا و اجعل لي عندك وداء فأنزل «إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا 
الصّالجاتٍ سَيَجْعَلٌ هم ان ود 

فتلاها النى قلع على أصحابه فعجبوا من ذلك عجبا شديداً فقال 
البي علض مم سو أن القرآن أربعة أرباع: فربع فينا هل البيت خاصّة 
و ربع في أعدائنا و ربع حلال و الحرام؛ و ربع فرائض و أحكام و الله أنزل 
في علي كرام القرآن. 

9- الحسكاني: حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الحبلي حدثنا 


۶۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
عبد الله بن ابراهیم بن علي حدئنا محمد بن عمرو بن مدویه بن مهران 
القار. حدثنا امد بن كتير الواسطي حدثنا نصر بن منصور حدئنا مهدي 
بن عمران, عن أب الطفيل: 

عن تحذيفة بن اسیذ قال: أخذ الب بيد علي ب بن أبي طالب 
فقال أبشر و آبشر, إن موسی دعا ربه أن يجعل له وزیرا من أهله هارون, و 
إني آدعو ربي أن يجعل لي وزیرا من أهلي علي أخي آشدد به ظهري و 
أشركه فى آمري. 

۰- أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن آخبرنا محمد بن إبراهيم الوّدب. 
عن مطين عن عباد بن يعقوب عن علي بن عابس, عن الحارث بن 
حصيرة عن القاسم بن جندب قال مطين هو أبو جندب, قال عباد قال 
سمعت رجلا من خثعم يقول: 

سعت آسماء بنت عمیس تقول سعت رسول اله اة يقول اللهم 
إني أقول كما قال: أخي موسی اللهم اجعل لي وزیرا من أهلي علیا أخي 
اشدد به ازري و اشرکه في أمري إلى قوله بصيرا. 

و رواه أيضا الصباح بن يحيى المزني عن الحرث كما في كتاب العياشي 
و كتاب فرات. و رواه أيضا حصين بن يزيد عن آسماء. 

-١‏ عنه حدثني علي بن موسى بن إسحاقء, عن محمد بن مسعود بن 
محمد بن المفسر عن نصر بن أحمد البغدادي عن أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك بن أبي الزاهرية الكوفي عن أحمد بن المفضل عن جعفر الأحمسي. عن 
عمران بن سلهان عن حصين: 

عن اعا يقت عسل قالت قال رسول الله يليك أقول کا قال: أخي 


موسى «رّب ب شرح 5 صَدْرِي و یس رز ري و و اجعل 3 وزیراً من 


آفلی» علیا أخي. 

۲- عنه آخبرنا عقيل بن الحسين آخبرنا علي بن الحسين. آخبرنا 
محمد بن عبید الله أخبرنا عبدویه بن محمد بشیرازه عن سهل بن نوح بن 
يحيى» بن يوسف بن موسى القطان عن وکیع. عن سفیان, عن الحرث بن 
حصيرة, عن القاسم بن جندب. قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس 
يقول سمعت أمسماء بنت عمیس تقول: 

سعت رسول ال يقول اللهم إني آقول كما قال موسى بن 
عمران اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب اشدد به أزري 
يعني ظهري و أشركه في أمري و يكون لي صهرا و ختنا. 

۳- عنه أخبرنا أبو القاسم القرشي أخبرنا أبو بكر القرشي آخبرنا 
اسن بخ ستقیان: أخين نا عبار بن ال حسن قال: حدثني سلمة قال: حدثني 
محمد بن إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال بن عمرو, عن عبد 
الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب: 

عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال لا نزلت هذه الآية 
على رسول اله «و أَنذِدْ عَشِيرَتكَ ارب دعاني رسول اله يلك 
فقال يا علي إن الله آمرني أن آنذر عشيرتي الارن فضقت بذااك ذرعا و 
عرقت أى متی آمرتهم بهذا الأمر آری منهم ما آکره. فصمت علیها حى 
جاء جبرئیل فقال: 

يا محمد إنك لّن لم تفعل ما آمرت به يعذبك الله بذلك فاصنع ما بدا 
لك. يا علي اصنع لنا صاعا من طعام و اجعل فيه رجل شاة و املا لنا عسا 
من لبن, ثم اجمع لي بني عبد الطلب حتی أكلمهم و آبلفهم ما مرت به و 
ساق الحديث إلى قوله: -. 


۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قلا - ج ۱۲ 

ثم تكلم رسول ال فقال يا بني عبد الطلب إني و الله ما أعلم 
أحدا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به, إني قد جئتكم بأمر الدنيا 
و الآخرة و قد آمرنی الله أن أدعوكم إليه. فأيكم يوازرني على أمري هذاء 
على أن يكون أخي و وصبي و وليي و خليفتي فيكم؟ 

قال: فأحجم القوم عنها جميعاء فقلت و إنى لأحدثهم سناء و أرمصهم 
عينا و أعظمهم بطنا و أحمشهم ساقا أنا يا ني الله أكون وزيرك عليه. فقام 
القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع و تطيع لعلي. 

٤-عنه‏ أخبرنا آبو سعيد مسعود بن حمد الطبري. قال: أخبرنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد البراري أخبرنا أبو تراب محمد بن سهل بن عبد 
لله أخبرنا عبار بن رجاء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن مطر: 

عن أنس بن مالك أن الب قال إن أخي و وزيري و خليفتي 
في أهلي و خير من أترك بعدي يقضي ديني و ينجز موعدي علي بن اي 
طالب. رواه جماعة عن عبيد الله بن موسى و هو ثقة و تابعه جماعة. 

۵- عنه أخبرنا أبو بكر البغدادي أخبرنا أبو سعيد القرشي الرازي 
أخبرنا يوسف بن عاصم قال: حدثنا سويد بن سعید, أخبرنا عمرو بن 
ثابت» عن مطر: 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الب إن خليلي و وزيري و 
خليفتي في آهلي و خير من أترك بعدي ينجز موعدي و يقضي ديني علي 
ابن أبى طالب. 

عنه أخبرنا الإمام آبو طاهر الزيادي قراءة قال: حدثنا بو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسن إملاءء أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي 
أخبرنا أبو نع الفضل بن دكين القرشي عن فطر بن خليفة, عن كثير بياع 


باب على عليه السلام والقرآن ا 
النوى قال سمعت عبد الله بن ملیل قال: 

معت علیا یقول: قال رسول ال إنه لم يكن نبي إلا قد أعطي 
سبعة رفقاء نجباء وزراء» و إني قد أعطيت أربعة عشر حمزة و جعفر و علي 
و حسن و حسين و آبو ذر و القداد. و حذيفة و عمار, و سلمان. رواه جماعة 
عن أبي نعي الملائي و هو ثقة و له طرق عن كثير و النواء هو آبو إسماعيل 
التيمي كوفى عزیز احدیث. 

۷- عنه آخبرنا آبو بكر الحارثي قال: أخبرنا آبو الشيخ الأصبهاني 
أخبرنا حمد بن یجبی أخيرنا إسحاق بن الفيض أخبرنا سلمة ؛ ف تا 
أخبرنا ثملال بن إسحاق عن جابر الجعني عن أبي جعفر اا عد في قوله تعالى: 
2 7 اهتّدی» قال إلى ولايتنا أهل البيت: 

۸- عنه أخبرناه أبو الحسن الأهوازي أخبرنا أبو بكر البيضاوي 
أخبرنا حمد بن القاسم آخبرنا عباد بن یعقوب, أخبرنا مخول بن إبراهيم 
عن جابر بن احسن, عن جابر: 

عن أبي جعفر لا في قوله: «وَ انی عفار لن ثاب وَآمَنَ و عَمِلَ 
ضالجاً نم امتدئ» قال إلى ولايتنا أهل البيت. 

8 عنه أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه, أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر أخبرنا موسى بن هارون أخبرنا إسماعيل بن موسى أخبرنا 
عمر بن شاكر البصري: 

عن ثابت البناني في قوله: «و نيال ناب و من و عَيِلَ ضالحاً 
ثم اتدئ» قال إلى ولاية أهل بيته. 

۰- عنه حدثنی أبو الحسن الفارسى بحديث غريب حدثنا بو جعفر 
حمد ی عليالفقیه, حدثني عل بن اغد بن عبد اله رق أدبن أن عبد 


33 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ناملا - ج ۱۲ 
الله البرق. قال: حدئنا أبي. عن جده أحمد بن أبي عبد ال عن أبيه عن محمد 
بن خالد حدثنا سهل بن الرزبان. حدثنا محمد بن منصور, عن عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن الفيض عن أبيه: 

عن أبي جعفر محمد بن علي الباقره عن أبيه عن جده قال خرج 
رسول ال ذات يوم فقال إن الله تعالی يقول: «و نی فان ثاب و 
آمَنَ و عَمِلَ ضالحاً نم اهتدی» ثم قال لعلي بن أبي طالب إلى ولايتك. 

-١‏ عنه عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن القاسم بن عبيد. عن 
الحسن بن جعفر بن إسماعيل الأفطسء عن الحسين بن محمد به سواء. و 
عن محمد بن عبد الله الحنظلي عن عبد الرزاق عن الحسن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده: 

عن أبي ذر في قول الله تعالی: «و نيال ثاب» الاية, قال لمن 
آمن با جاء به محمد و أدى الفرائض د اهْتدئ» قال اهتدى إلى حب آل 

۲- عنه حدثنى أبو الحسن الصيدلاني حدثنا أبو محمد بن أبي حامد 
الشيباني حدقا عبد الصمد بن علي بن مکرم البزاز حدثنا اللسين بن 
سعید. حدئنا علي بن حفص البزاز, حدئنا عبید الله بن موسی حدثنا سعيد 
ابن خيثم» عن آبان بن تغلب» عن أبي جعفر» عن علي بن الحسين عن 

عن علي لا قال: قال رسول ال للمهاجرين و الأنصار أحبوا 
علیا ی و أكرموه لکرامتی, و الله ما قلت لكم هذا من قبلي و لكن الله 
فال رن بذلاك, و یا معشر العرب من ی علیا من بعدي حشره أنه 
يوم القيامة أعمى ليس له حجة. 


۳- عنه أخبرنا آبو يحيى اسیکانی آخبرنا يوسف بن أحمد 
الصيدلاني بمكة. عن محمد بن عمرو الحافظ آخبرنا آبو جعفر إسحاق بن 
تق الدهقان, آخبرنا حرب بن الحسن الطحان, عن حنان بن سدیر. عن 
سدیف الکی عن محمد بن عی قال و ما ریت حمدیا قط يشمه أو قال 
يعدله قال:حدثنا جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول اله ال فسمعته 
يقول من أبغضنا أهل البيت حشره اله يوم القيامة يهوديا. 

۶- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدتنا جعفر بن مد 
الراك هده و مدعا ی ا 
ابن راشد. عن كاملء عن أبي صالح: 

با «و من أَعْرَضَ عَنْ ذكْرِي ان لَه 


مَعيشة ا یوم الِْيامَةٍ آغمی» أن من ترك ولاية علي 31 أعماه 


۵- عنه أخبرنا احاکم الوالد آبو محمد رحمه الله أن آبا حفص 
آخبرهم ببغداد. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الممداني أخبرنا أحمد 
بن الحسن النزاز, آخبرنا حصين. عن عبد الله بن الحسن, عن أبيه عن جده 
قال: قال آبو الحمراء خادم البي ارا : 

لا نزلت هذه الآية «وَ أمو أَهْلَكَ بالكلا و اضطر عَلَيْْاه كان 
الني 55 يأتي باب علي و فاطمة عند كل صلاة فیقول الصلاة رحمكم لله 
دنا رید لله يذهب عَنْكُمْ الأجس أَهْلَ الْبَيِتِ» الآية. 

295 عنه أخيرنا عقيل بن اسان آخبرنا عل ن اللحسين: أخيرنا 
محمد بن عبيد الله أخيوها شی بن عيشي وسور عفدا بباب الشام. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبيد أخبرنا بو معاوية عن اللأعمش عن آیی 


11 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب نل - ج ۱۲ 
صالح عن ابن عباس قال: «أصْخاب الصََّرْاطٍ السَّويٌ» هو و الله حمد و آهل 
بيته. و الصراط الطريق الواضح الذي لا عوج فيه «و مَنِ اهتدی» فهم 


المنابع: 

(۱) فضائل شاذان القمي: ۱۲۶ 

(۲) تاقث این شیر ا شوت 0۷۳۹/۱ 
(۳) ترجمة الامام علی2: ۱۰۷/۱ 
(۶) مناقب ابن المغازلي: ۰۳۲۸ 

(۵) شواهد التنزیل: ۳۱۸/۱ الى ۳۸۳. 
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ااا 

۱- روی ابن شهر آشوب عن أحمد بن حميد الهاشمي قال وجد 
في كتاب الجامع عن جعفر الصادق طا في قوله تعالى: «و بر معط و 
قطر مشید» أنه قال رسول الط القصر المشيد و البثر المعطلة 

۲- عنه عن علي بن جعفر عن آخیه موسی بن جعفر ءاي قال البثر 
العطلة الامام ااصامت و القصر المشيد الامام الناطق و قالوا إنغا مثل به 
علیا لأنه مرتفع مثل القصر المشيد و البئر العطلة التي لا يستق منها الماء. 

۳- الحسكاني: حدثنى آبو الحسن الفارسی حدئنا آبو جعفر محمد 
ابن علي الفقيه حدثنا أبي حدثنا سعد بن عبد الله. حدثنا أحمد بن محمد بن 
خالد. عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد, عن جعفر بن حمد. 
عن آییه عن اباثة؛ 

عن علي قال: قال لي رسول الله يا علي فيكم نزلت هذه الآية: «ٍن 
لین سبقث ل تا لشي وليك عَنبا مُبعَدُونَ». 

6- عنه قال: قال رسول ال يا علي فيكم نزلت: «لا یرم 
الفَرَعٌْ الأكبَر» آنت و شیعتك تطلبون في الموقف و أنتم في الجنان 
تتنعمون. 

۵- عنه آخبرناه آبو احسن بن أبي بكر الحافظ بقراءتي عليه من 


1۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قل - ج ۱۲ 
أصل سماعه. قال: آخبرني أبي بقراءتي عليه. قال: أخبرنا أبو القاس البغوي 
قرئ عليه و آنا أسمع, آخبرنا عبيد الله بن عمر بهذا كما سویت. 


المنابع: 
(۱) مناقب ابن شهر آشوب: ۵۷۰/۱ 
(۲) شواهد التفزیل: ۰۳۸۶/۱ 
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۲- سورة الحج 

۱- قال ابن شهر آشوب: نادی أعرابي نی فخرج إليه في 
رداء مشق فقال الأعرابي فخرجت إلي فكأنك فتى قال نعم يا أعرابي أنا 
الفتى و ابن الفتى و أخو الفتى فقال أنت الفتى و كيف غير ذلك فقال مه 
أما معت الله يقول «قالُوا سیغنا فی یدرم قال له براه فأنا ابن 
إبراهيم و أما أخو الفتی فان مناديا ينادي من السماء يوم أحد لا سيف إلا 
ذو الفقار و لا فتى إلا علي فعلي أخي و أنا أخوه. 

۲- الموفق الخوارزمي: بإسناده عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو 
هاشم عن أبي حجلة. عن أبي قيس بن عباد القيسي قال: سمعت أبا ذر 
يقسم قسما ان هذه الآية: «هذان خَضْأنٍ اخْتَصَمُوا في رَمهُمْ» نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر الثلائة: والثلائة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة 
وشيبة والوليد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي 
مم ع ع ۶ 4 

۳- ابن المغازلي: اخبرنا امد بن محمد بن طاوان إجازة اخبرنا ابو 
اد بخ هيدا بخ غود دتا مه ب خر دكا يم :نتن تشر 
الأرطباني حدئنا أبو حاتم السجستانی, حدثنا أبو عبيدة حدثنا يونس بن 
50 


قال: سألت مجاهداً فقال: سألت ابن عباس فقال: نزلت هذه الثلاث 


الآيات بالمدينة: «هذان حصان اختصَمُوا في رَهِمْ» في حمزة و عبيدة و علي 
و عتبة و شيبة و الوليد. 

6- الحسكاني: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أحمد 
البالوي أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي أخبرنا 
عنددين پر ی عي الاوك يونا ع ی ا خر سیخ 
أبيه. أخبرنا أبو حلز. عن قيس بن عباد: 

عن علي بن أبي طالب أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة. قال قيس و فيهم آنزلت هذه الآية «هذان حصان 
اخْتَصَمُوا في رَبهِمْ» قال هم الذين بارزوا يوم بدر» على و حمزة و عبيدة أو 
أبو عبيدة بن الحرث. و شيبة بن ربيعة. و عتبة بن ربيعة و الوليد بن عتبة. 

معتمر هذا هو ابن سلمان بن طرخان التيمى. و ابر رواه جماعة 
عنه. و تابعه جماعة في الرواية عن أبيه. و أخرجه البخاري في الجامع 
الصحيح. 

۵- عنه اخبرنا أبو نصر المفسر أخبرنا أبو عمرو بن مطرء آخبرنا 
أبو إسحاق المفسر أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعید, قال: حدثني عمي محمد 
بن سعید. عن أبي مجلزه عن قيس بن عبادة عن أي ذرء و عن أَبي سعيد 
الخدري أن هذه الآيات نزلت في علي و صاحبیه یوم بدر: «هذان خَطْمنٍِ» 
ا 

1- عنه حدئنا سعید. قال: حدثني اق قال حدقا سقيان ين سمي 
التوري, عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز. عن قيس بن عباد: عن علي 
بن أبي طالب قال في قوله تعالى: «هذان حَصانِ اتَصَمُوا في رَمبِعْ» نزلت 
فيناء و في الذين بارزوا يوم بدر عتبة و شيبة و الوليد. 


یاب على عليه السلام و اقرآن ۵۱ 

۷- عنه آخبرنا أبو سعد القاضي أخبرنا أبو سعيد المزكي أخبرنا 
أحمد بن العباس, أخبرنا أحمد بن مهاجر, و معاوية بن عمرو عن أبي 
إسحاق الفزاري. عن سفيان بحديث ابي ذر الذي تقدم. 

۸- عنه أخرجه البخاري في الجامع. عن قبيصة. عن سفيان. و في 
موضع آخر عن يحيى بن جعفر عن وکیم. عن سفيان بحديث أبي ذر. 

9- عنه أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد.. أخبرنا بو 
عمرو عبد الملك بن الحسن بن يوسف أخبرنا يوسف بن مرزوق» عن 
شعبة» عن أبي هاشم, عن أبي بجلز. 

OT O O 
بن تان بن اد البغوي بیفداد. آخبرنا الحسين بن إسماغيل الحاملي أخيرنا‎ 
حمود بن خداش آخبرنا هشیم بن بشير أخبرنا آبو هاشم عن أبي محلز‎ 
عن قيس بن عباد قال:‎ 

سعت آبا ذر يقسم قسما أن قوله تعالی: «هذان مان اخْتَصَمُوا في 
رَممْ» نزلت في الذين برزوا A‏ و ره ار 
عتبة و شيبة و الوليد بن عتبة. 

أخرجه البخاري في الجامع قال: حدثنا حجاج بن منهال, قال: 
حدئنا هشیم. و أخرجه أيضا في موضع آخر و قال: حدثنا يعقوب الدورق 
عن هشمم و رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عمرو بن زرارة عن 
تم 0 0 2 0 2 

۱- عنه أخبرنا على بن آمد. آخبرنا أحمد بن عتبة» أخبرنا عغان بن 
غو اع عد دين رس اهنا إجراقيل هن أن ا غ 
حارثة بن مضرب: 
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عن علي قال لا قدمنا الدينة أصبنا من ثمارها واحتویناها و 
آصابنا ها وعك و كان رسول اله اف یستخبر عن بدرء فلا سار رسول 
اله الإا إلى بدر و بدر بر سبقنا الها رجلان من المشركين رجل من 
قريش و مولی لعقبة بن أبي معیط. فأخذنا الولی و تفلت القرشي, 

فجعلنا نسأله عن القوم فیقول هم و الله كثير عددهم شدید بأسهم 
فجعل السلمون إذا قال ذلك ضيربوه حتی انتهوا به إلى النى تل فقال 
دعوه تم قال کم القوم فقال هم و اف کر عددهم شدید بأسهم. ثم سأله 
فقال له مثل ذلك. فلا أن آعياهم أن یخبرهم قال کم ینحرون کل یوم من 
ازور قال عشرة. 

فقال رسول الله القوم ألف لكل جزور مائة و تبیعها فلا انتهینا إلى 
بدر وقد بات رسول الله ليله يدعو و يقول اللهم إن ك هذه الفئة لا تعبد 
في الأرض. فلا أن طلع الفجر قال رسول الله لعا إلي يا عباد الله فأقبلنا 
من تحت الشجر و الحجر. فصلى ثم حث على القتال و أمر به و قال: 

جمع قريش عند هذا الضلع الأحيمر من الجبل فلا أقبل المشركون إذا 
منهم رجل يسير على جمل أحمر فقال رسول ال يا علي ناد يا حمزة 
من صاحب الجمل و ما يقول لك فان يك احدا فيه خير او يامر بخير 
فعسى أن يكون صاحب الجمل. 

فناداهم حمزة: من صاحب الجمل قالوا عتبة بن ربيعة و هو ينهى 
عن القتال و يقول يا قوم أرى قوما مستمیتین. يا قوم لا تصلوا إلهم حتی 
تهلكواء فليل قتاهم غيركم فاعصبوها برأسي فقالوا خيرا فبلغ ذلك أبا 
جهل فقال لقد ملئت رئتك و جوفك رعبا من محمد و أصحابه. فقال عتبة 
تصبر يا مصفر استه ليقتلنكم القوم إني أجبن؟ 


فثنی رجله و نزل و اتبعه آخوه شيبة بن ربيعة و الولید فقال من 
یبارزنا فانبرز له شباب من الأنصار فقال لا حاجة لنا في قتالکم إنا نرید 
بني عمنا فقال رسول ال قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة. فقتل 
ع لعي نان عل شيرف لشي 

فقتاته و اختلف الوليد و عبيدة ضربتین فأئخن کل واحد منها 
صاحبه, و ملنا على الولید فقتلناه و آسرنا منهم سبعین, و قتلنا منهم 
سبعين. فجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال 
العباس يا رسول الله. 

إن هذا و الله أسرني بعد ما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس 
وجهاء على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول 
لله. فقال اسكت لقد أيدك الله عز و جل بملك كريم. 

۲- عنه أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن قران أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن حبان أخبرنا محمد بن سلمان أخبرنا هلال بن بشرء أخبرنا يوسف 
ابن يعقوب أخبرنا سلهان التيمي عن أي جلز» عن قيس بن عباد: 

عن علي ل قال فينا نزلت هذه الاية. و في مبارزتنا يوم بدر «هذان 
خَضْمأنٍ احْتَصَمُوا في رَمِمْ» إلى قوله «الحَرِيق». 

۳- عنه أخرجه البخاري في جامعه عن إسحاق بن إبراهيم الصواف 
عن يوسف بن يعقوب و هو الذي كان ينزل في بني ضبعة. مولى لبني 
سدوس. و رواه حماعة عن هلال بن بشر. 

-٤‏ عنه أخبرنا حمد بن سلمان قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن 
وهب. عن أبن هيعة عن محمد بن عبد الرحمن قال برز حمزة لعتبة فقتلهء و 
برز على للوليد فقتله و برز عبيدة لشيبة فقتله. 
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۵- عنه آخبرنا آبو بكر القيمي آخبرنا آبو محمد الوراق بأصبهان, 
آخبرنا احسن بن علي الطوسی. آخبرنا الحسن بن صالح البزاز الواسطي 
آخبرنا معلی بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن الحكم: 

عن جابر بن عبد اله قال: لما قتل عتبة بن ربيعة يوم بدرء ندبته ابنته 
هند. و ندبت عمها شيبة, و ندبت أخاها الولید. و هجت بني هاشم فلا 
جاء هجاؤها المدينة اراد حسان أن يجيهاء فارسلت اليه عمرة اخت عبد 
لله بن رواحة» دعني حتى أجيبها. فكان هجاؤها: 


هاجت فا أعين تترى و تتبعها 
لما تنادت بنو فهر على خنق 
اديت أسدا لأساد خشضارمة 
أو فة غر ا رازه 
كأنا الشيخ في قتلى مصرعة 
يا آل هاشم إنا لا نصالحكم 
إن يكن الله يوما من هزيتكم 
يا هند صبرا فقد لاقيت مهبلة 
إذا الفوارس من آوس كأتهم 
هنالك الفوز و الرضوان إذ صبروا 
والداعيان على وابن عمته 


في عبد شس فقلي غير مرتاح 
من رأس حزونة ما إن لها لاح 
و السوت بینهم یسعی لارواح 
إلى الكفاح فا آبوا بتفتاح 
آولاد كل عظم القدر جحجاح 
و من يدور عليه الكأس بالراح 
نار ببيداء أو نجم كمصباح 
وكيف تصرخ ذات البعل يا صاح 
حتى نرى الخيل ترمي كل نطاح 
يورث نساءكم داء بتفراح 
يوم الأعنة و الأرماح في الراح 
سرج أضاءت على خدر و ألواح 
إلى الكفاح علا كل كفاح 
مع الرسول فا آبوا بتفتاح 
أمست جلائلهم منها بأتراح 


لله أملكهم و الأوس شاهدهم والخزرج الغر فیهم کل جراح 
يا هند إن تصبري فالقتل عادتنا هذا آخوك على مدخوة الداح 

7- عنه آخبرنا محمد بن عبد الله الصوفی آخبرنا محمد بن أحمد 
اافظ, آخبرنا عبد العزیز بن يحيى بن أحمد قال: حدثنی محمد بن عبد 
الرحمن بن الفضل عن جعفر بن الحسين الكوفي قال: حدثني أبي قال: 
حدئنا محمد بن يزيد مولی أَبي جعفر: 

عن جعفر بن حمد. عن أبيه. عن جد هي في قوله تعالى: «إِنَّ الله 
حل لین آمَنُوا» إلى قوله: «صراط الْحَمِيدٍ» قال ذلك علي و حمزة و 
عنیدة بن امارت و سلیان و انو دن و القداد: 

۷- عنه آخبرنا حسن بن علي الجوهري آخبرنا محمد بن عمران 
آخبرنا علي بن محمد الحافظ, قال: حدثني الحسين بن الحكم الحبري حدثنا 
حسن بن حسین حدئنا حبان» عن الكلبي عن أبي صالح: ۱ 

عن ابن عباس في قوله: «هذان خَضْأنٍ اخْتَصَمُوا في ریم فاللٍین 
قروا قُطْعَتْ هم یاب من ثار» فالذين آمنوا علي و حمزة و عبيدة و الذين 
کفروا عتبة و شيبة و الولید تبارزوا یوم بدر. و قوله: «إِنَ اله يُدْخْلُ لین 
آمَنُواه إلى قوله: « لِبِاسجُمْ فا حرٍیث» قال هم على و مزة و عبيدة. 

۸- عنه آخبرنا عبد الرجمن بن العسین آخبرنا حمد ین اپراهیم بن 
سلمة آخبرنا محمد بن عبد الله بن سلمان أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا 
عمرو بن زريع الطيالسي عن علي بن حزور: 

عن الأصبغ بن نباتة و أبي مر آنهیا سمعا عمار بن ياسر بصفين يقول 
سعت رسول ال يقول لعلي إن الله زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة 
هي أحب إلى الله منهاء و هي زينة الأبرار عند الله. جعلك لا تنال من الدنيا 


شيئاء و جعلها لا تنال منك شيئاء و وهب لك حب الساکین. 

۹- عنه آخبرونا عن أبي أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن نوبة البزاز 
المروزي حفدة أحمد بن منصور زاج. أخبرنا أبو يحسى بن ساسوبه بن عبد 
الكريم الذهلي آخبرنا أحمد بن عبد الله أخبرنا حكيم بن زيد. عن سعد بن 
طريف عن أصبغ بن نباتة: 

عن عبار بن ياسرء قال: قال رسول له لعلي يا علي إن الله 
زينك بزينة لم تقزین الخلائق بزينة أحب إلى الله منهاء الزهد في الدنيا. و 
جعل الدنیا لا تنال منك نينا 

۰- عنه حدئونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن عفير الأنصاري أخبرنا 
الحجاج بن يوسف آخبرنا بشر بن احسین, عن الزبير بن عدي عن 
الضحاك: 

عن ابن عباس في قوله تعالی: «وَ بش الْتِينَ» قال نزلت في علي و 
سفيان. 

۱- عنه أخبرنا أبو الحسن الأهوازي آخبرنا أبو بكر البيضاوي 
أخبرنا محمد بن القاسم أخبرنا عباد. عن حسن بن حماد. عن آبیه. عن زياد 
المدينى: 

عن زيد بن علي !39 أنه قرأ «أَذِنَ َِذِينَ يُقائلُونَ بام ظَلِمُوا» 
الآية, قال نزلت فينا. . 

۲- عنه آخبرنا حمد بن عبد الله بن أحمد. أخبرنا حمد بن أحمد بن 

محمد بن علي أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد. قال: حدثني محمد بن 


عبد الرحمن بن الفضل. قال: حدئني جعفر بن الحسين. قال: حدنني آي 
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قال: حدتني محمد بن زید. عن أبيه قال سألت آبا جعفر محمد بن علي قلت 
له أخبرني عن قوله تعالی: لفو خر جُوا ین ا بر حو قال: 
نزلت في علي و مزة و جعفر, ثم جرت فى ا سین 

۳- عنه أخبرنا آبو الحسن الجارء قال: آخبرنا آبو بكر القاضی, قال: 
حدتنا محمد بن القاسم حدثنا عباد. حدثنا حسن بن حماد. عن آییه. عن 
زياد المديني: عن زید بن علي في قوله تعالی: دزن لین بفاتلون با 
ظلِمُوا» إلى آخر اليد الا خر كوا ین دار قال نزلت فينا. 

-٤‏ - عنه عن فرات بن إبراهيم؛ > قال: حدثني الحسين بن سعید. عن 
أبي جعفر كا في قوله تعالى: لین إِنْ : مکناهُم في الْأرْض» الآية قال فينا 
و الله نزلت هذه الآية. 

۵- عنه عن فرات قال: حدثني أحمد بنالقاسم بن عبید. حدثنا 
جعفر بن حمد احمال. حدئنا يحيى بن هاشم حدثنا أبو منصور. عن ابي 
خليفة قال: 

دخلت أنا و آبو عبيدة الحذاء على أبي جعفر اك فقال يا جارية 
هلمى برفقة. قلت بل نجلس. قال يا أبا خليفة لا ترد الکرامة. إن الكرامة 
ا فقلت له كيف لنا بصاحب هذا الأمر حتى نعرفه فقال 
قول الله تعالی: ۳ نْ مَكَنَاهُْ في ال ض أَقَامُوا الصّلاةَ و انوا ار كاه و 
مروا مروف و عَبوَا عن النکر» إذا رأيت هذا الرجل من فاتبعه فانه هو 

1- عنه عن فرات قال: حدثني الحسين بن علي بن زریع قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبان عن فضيل بن الزبير. عن زيد بن علي قال: 

إذا قام القائم من آل محمد يقول يا أا الى كي اذيك وعدكم الله 
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فى کتابه: «الّذِينَ ان مََنْاهُمْ في الأأْض» الآية. 


المنابع: 

(۱) مناقب ابن شهر اشوب: ۵۷۰/۱ 
(۲) مناقب الخوارزمي: ,٠١1/‏ 

(۳) مناقب ابن المغازلي: 5714. 

.1۰۱ شواهد التفزیل: ۱۳۸۶/۱ إلى‎ )٤( 


باب على عليه السلام و القرآن ۵۹ 


۳- سورة المومنون 

۱- الطوسی باسناده: : عن محمد بن على علا عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري, قال ان لأدناهم من رسول الهلا فى حجة الوداع بنی, فقال 
لأعرفنكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. و اي الله لن 
فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تضاربكم. ثم التفت إلى خلفه فقال أو علي 
أو عليء ثلاثاء فرأينا أن جبرئيل ا غمزه و أنزل الله عز و جل: 

«فامٌا هن بك نا انا منم مُنْتَقَمُونَ» بعلي 07 ينك الذي وَعَذْنَاهُمْ 
انا عم فد مُيرُونَ» ثم نزات قل زب ما ريي ها يُوعَدُونَ رَبّ قلا 
علي في الوم لظَالِينَ و نا على أَنْ ُرِيَكَ ما تَعِدُهُمْ آفادژون ادقع پاي 
هی أَحْسَنُ». 

9 نزلت «فاشتمسک الذي او اليك» من آمر علي بن أي طالب 
«إِنّكَ على صراطمُشتقیم» و ان عليا لعلم للساعة و َك وی و سوت 
شوه عن عية علي بن أ طالب 3 

۲- الحسكاني: حدئونا عن أبي بكر السبيعي قال: حدئنی وصیف 
لقي ل ا ات بل تفا نوی سای اب 
ÊLÊ‏ ال سكاف ١‏ 

عن الأصبغ بن نباتة عن علي 31 في قول الله تعالی: «و ان لین لا 
نون ِالْآخِرَةٍ عَنِ الصَّرْاطٍ لَنْاكبُونَ» قال عن ولايتنا. 


۳- عنه عن فرات بن إبراهيم قال: حدئنی عبید بن كثير. عن أحمد 
ابن صبيح» عن الحسين بن علوان, عن سعد: 

عن أصبغ. عن على قا في قوله تعالى: «وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُوْمنُونَ 
بِالآخِرَةٍ عَنِ الصَّرْاطٍ لَنَاكِبُونَ» قال عن ولايتي. 

شعنم راتوا عن الى كر ابیت عونا و اتیب عن 
عند بن ا ا ا و ويد اف این افا ن 
ا لجصاص و اللفظ له قال: أخبرنا حسين بن حكم قال: حدثنا سعيد بن 
عمان عن أبي مر يم قال: حدثني محمد بن السائب قال: حدثني او صالح قال: 

حدثني عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله أنهما معا رسول 
الله لاا يقول في حجة الوداع و هو بمنى لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب 
بعضكم رقاب بعض, و اي الله لبن فعلتموها لتعرفني في كتيبة يضاربونكم. 
فغمز جبرئيل من خلفه منكبه الأيسر فالتفت فقال أو علي أو علي. فنزلت 
هذه الآية «قُلُ رَبٌ اما ثري ما يُوعَدُونَ إلى قوله لَقَادِرُونَ». 

۵- عنه رواه ال حسن بن صالم» عن سلوان, قال: حدثنا المنذر بن 
محمد بن المنذر القابوسي حدثنا أبي حدئنا عباد بن ثابت» عن سلهان بن 
قرم» عن الكلبي عن أبي صام: ۱ 

عن جابر قال: آخبر الله نبيه حمدا أن آمته ستفتتن من بعده. ثم آنزل 
عليه «قُلْ رَبّ اما تُرِيَيُ ما يُوعَدُونَ» قال جابر: معت البي بل يقول 
في حجة الوداع و ركبتي تمس ركبته و هو يقول لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض. 

أما لن فعلتم لتعرفني في جانب الصف أقاتلكم مرة أخرى. فغمزه 
جبرئيل فالتفت إليه فقال يا حمد أو علي. فأقبل علينا بوجهه فقال أو علي. 


1- عنه قرأت في التفسير العتیق حدئنا عبید الله بن موسی. عن 
رجل عن محمد بن السائب. عن ابي صالح: 

عن جابر بن عبد ال قال: آخمر ال نبیه أن آمته ستقاتل علیا بعده 
فأنزل الله: «قل رب اما ريي ما یعون رب فلا تحِعلني في المَوم 
الظَالمينَ». وق سورة أخرى دنا تدع بك فاا ملقم مون زر 
۳۹ وَعَذناهم فاا انا لیم مُقَتَدِرُونَ». 

فقال رسول اله اشا : لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب 
بعض بالسیف. و لن فعلتم لتعرفنی غدا في الصف آقاتلکم مرة آخری على 
الاسلام. قال فغمزه الملك فقال أو علي بن أبي طالب. فقال النبی أو 
علي بن أبي طالب. 

"مد ميو سيق الى NE‏ عدي مان باقر 

عن محمد بن السائب, عن أبي صا, عن جابر بن عبد الله. عن النني مثله. 

۸- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدثني جعفر بن محمد 
الفزاري حد ثنا عباد. حدثنا نصر. عن حمد بن مروان, عن الکلی عن أبي صالح: 

عن جابر بن عبد الله قال: أخبر جبرئيل لا ابي َل و قال له إن 
أمتك سیختلفون من بعدك. فأوحى الله إلى الني «فل رَبّ إا تريَق» 
إلى قوله: «الظالمين» قال هم أصحاب الجمل فقال ذلك د الیل فأنزل 
الله «وَإِنَا عَلى أَنْ تُرِيَكَ ما هم لَقَادِرُونَ» فلا نزلت هذه الآية جعل 
البى له لا يشك أنه سيرى ذلك. 

قال جابر بيغا نا جالس إلى جنب الني 3 و هو نى يخطب 

الناس فحمد الله و أثنى عليه و قال أا الناس أليس قد بلغتكم قالوا بلى. 
قال ألا لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 
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أما لئن فعلتم ذلك لتعرفني في كتيبة أضرب وجوهكم فيها بالسیف. 
فكأنه غمز من خلفه فالتفت ثم أقبل علينا فقال أو علي بن أبي طالب. 
فأنزل الله عليه «قَإما دح بك نا یم منتهمون آز ری اي وَعَدْناهُمْ 
انا هم فد رون» قال وقعة الجمل. 

8- - عنه آخه‌نا عقیل , یی سین آخبرنا عمد بن عبید اثّه آخبرنا 
عمر بن محمد الجمحي بمكة أخبرنا علي بن عبد العزيز البغويآخبرنا أبو 
نعي الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء: 

عن عبد انه بن عباس قال: قال رسول اه کل حسب و نسب 
يوم القيامة منقطع إلا حسبي و نسي إن شنم اقرءوا «َإذا نع في لور 
اكات عت يود و لا كنا ء لون 

۰- عنه آخبرنا عقیل قال: آخبرنا عل آخبرنا حمد آخبرنا عمر بن 
یه یی ا زب ی سای ع اعد اف یوت کا 
سفیان الثوري عن منصور, عن إبراهيم عن علقمة: 

عن عبد الله بن مسعود في قول الله تعالی: «ني جََرَيْتَهُمْ الم با 
صَبرُوا» يعني: جزيتهم بالجنة الیوم بصبر علي بن أبي طالب تفای 
لسن و الحسين ل في الدنيا على الطاعات و على الجوع و الفقرء و با 
صبروا على العاصی و صبروا على البلاء لله في الدنيا «أَنَُمْ هُمُ الْفايْرونَ» و 
ا ا 


المنابع: 
(۱) امالی الطوسي: ۳۷۳/۱. 
(۲) شواهد التفزیل: 4۰۲/۱ الى 1۰۸. 
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۴- سورة النور 

۱- ابن الغازلی: آخبرنا مد بن محمد بن عبد الوهاب إجازة أن أبا 
أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب أخبرهم قال: حدثنا محمد بن الحسن بن 
زياد حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ حدثني محمد بن أبي حمود حدثنا يحيى 
ابن أبي معروف حدئنا حمد بن سهل البغدادي عن موسى بن القاسم عن 
علي بن جعفر قال: 

سألت آبا الحسن عن قول الله تعالى: «کمشکاة فا مِصْبِاحٌ» قال 
المشكاة فاطمة للك و الصباح الحسن و الحسين عله «و اجه کی 
کوکبٍ دُرّيٌّ» قال: كانت فاطمةنلّلا کوکبا دریا من نساء العالین «يُوقَدٌ 
من شُجَرَةٍ مار کَة» الشجرة الباركة إبراهيم ا «لا شَرْقِيّةِ و لا غَرْبِيّةقَ» لا 
بهودية و لا نصرانية «یکاد زيثنا بُضي؛» قال يكاد العلم أن ينطق منها «و 
ول مشه نار ور على ور» قال فيها إمام بعد إمام «مَيْدِي اله لور مَنْ 
يَشَاءُ» قال هدي الله عز و ۷ لولايتنا من يشاء. 

۲- الحسكاني: حدئنی آبو بكر بن أبي الحسن الحافظ أن عمر بن 
ابن ين غل زین مالك ار فل اعا اين ا نازر 
أخبرنا أبي عن حصين بن خارق» عن بحر المسلي. عن أبي داود: 

عن أبي برزة قال قرأ رسول اله اكا «فى بيو أذ اه أن وفع و 
یذ كَر» و قال هي بيوت البي 6 فليا ويسول اله انيت علي و 
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فاطمة عليه منهاء قال من أفضلها. 

۳- عنه حدثنی أبو عبد اله الدينوري حدثنا أبو زرعة حدثنا أحمد 
نت وغل رایع ای لاس اعد ين موب هة 
الممداني حدثنا المنذر بن محمد القابوسي ي حدئنی ابي حدثنا عمي حدئنا 
اا وس ل و أن كن ی غو نم بو 
الحارث: 

عن أنس بن مالك و عن بريدة قالا قرأ رسول اله ااال هذه الآية 
«في بيُوتِ ون اله أن رْفَعَ» إلى قوله: «و الصا فقام رجل فقال أي 
بيوت هذه يا رسول الله فقال بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال يا 
رسول الله هذا البيت منها لبيت علي و فاطمة ءاه قال نعم من أفضلها. 

6- عنه حدئنی أبو الحسن الصيدلاني و أبو القاسم بن أبي الوفاء 
العدناني, قالا حدئنا أبو محمد بن أبي حامد الشيباني حدثنا أبو بكر بن أبي 
دارم بالكوفة حدثنا المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم حدثنا 
أبي حدئنا عمي عن أبان بن تغلب, عن نفيع بن الحرث: 

عن أنس بن مالك. و عن بريدة قالا: : قرأ رسول الله علض هذه الآية 
«في یوت أَذْنَ اثه» إلى قوله «وَ الْأَبْارٌ» فقام إليه رجل فقال يا رسول الله 
أي بيوت هذه؟ قال بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا 
البيت منها لبيت على و فاطمةعلِقً قال نعم من أفاضلها. 

0- عنه عن فرات بن اپراھ الكوفي قال: حدثني عبد لله ين محمد 
ابن هاشم الدوري حدئنا علي بن الحسين القرشي, قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن الشامي عن جویبر, عن الضحاك: 

عن ابن عباس في قول الله تعالی: «وَ مَنْ بطع الله و وَسُولَهُ و يش 
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لله» فما سلف من ذنوبه: «وَ يَتَقْه فها بق «قَأُولئِكَ هُمْ الْفائِدُونَ» بالجنة قال 
أنزلت في علي بن أبي طالب 

ES‏ اه Ns‏ فال اشوا کد بده 
إبراهيم بن سلمة المؤدب آخبرنا محمد بن عبدالله بن سلمان بن أيوب 
أخبرنا محمد بن محمد بن مرزوق أخبرنا أبوعبدالله البصري أخيرنا حسين 
الأشقر أخبرنا صباح بن يحيى المزني عن الحارث بن حصيرة عن أبي 
صادق: 

عن حنش أن علیا 3 قال إني أقسم بالذي فلق الحبة و برأ النسمة و 
أنزل الكتاب على محمد صدقا و عدلا ليعطفن عليكم هذه الآية «وَعَدَ اه 
لین وا مِنْكُمْ و عملوا الال نات یلم في الأؤض» الآية. 

۷- عنه عن فرات بن ابراهیم قال: حدثني جعفر بن محمد بن 
شیرویه القطان, قال: حدئنا حريث بن محمد حدثنا إبراهيم بن حکم بن 
أبان» عن أبيه عن السدي: 

عن ابن عباس في قوله: «وَعَدَ اله لین آمتُوا» إلى آخر الآية, قال 
نزلت في آل محمد 6اا . 

۸- عنه عن فرات عن أحمد بن موسى عن خول» عن عبد الرحمن, 
عن القاسم بن عوف, قال: معت عبد الله بن محمد يقول: «وَعَدَ اله لین 
منوا مِنْكُمْ و عَمِنُوا الصا مخاتِ» الاية, قال هي لنا أهل البيت. 


المنابع: 
(۱) مناقب ابن المغازلى: 515. 
(۲) شواهد التفزیل: ٤۰۲/۱‏ الى 1۰۸. 
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۵- سورة الفرقان 

۱- الحسكاني: آخبرونا عن ابن عقدة عن محمد بن منصور. عن 
ألو ون ید ارس حو المت بن ین قرف الکندی عن امک ابن 
ظهیر عن السدي في قوله: «و هو اي خَلَقَ من الماء بَشَّرأه قال: نزلت في 
الني تا و علي, زوج فاطمة علیاع2 و هو ابن عمه و زوح ابنته, كان 
نسبا و کان صهرا. 

۲- عنه آخبرونا عن أبي بكر السبيعي آخبرنا علي بن العباس 
المقانعي أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين أخبرنا حمد بن عمرو أخبرنا 
حسين الأشقر أخبرنا أبو قتيبة التيمي قال: سمعت ابن سيرين يقول 
قله تسا صِبْرأ» قال: هو علي بن أن طالب اش . 

۳- عنه عن فرات عن الحسين بن سعید. عن الحسن بن سماعة عن 
حبان. عن أبان بن تغلب قال: 

سألت جعفر بن محمد اء عن قول الله تعالى «الّذِينَ يَقُولُونَ و ؛ 
هب نا من أَرْوْاجِنًا و دُرياتِنا فر أَعيّنِ و اجْعَلْنا لسن انامه قال نحن 
هم أهل البيت. 

غ- عنه عن فرات قال: حدثني علي بن حمدون حدثنا علي بن محمد 
ابن مروان حدئنا علي بن يزيد عن جریر, عن عبد الله بن وهب. عن أي 


هارون: 
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عن أبي سعيد في قوله تعالى: «هَب لَنَاه الآية. قال النبى يَلفكت: قلت: 
یا جهرئیل من آزواجنا؟ قال خديجة. قال ومن ذریاتنا؟ قال فاط و 
َة أَعيْن»؟ قال الحسن و الحسين عك . قال «و اجْعَلْنا للم انامه قال 
علي . 


(۱) شواهد التفزیل: ۱۶/۱ الى 1۱۱ 


۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ا - ج ۱۲ 


۶- سورة الشعراء 

۱- ابراه بن محمد الجوينى آخبرنی الشیخ مجد الذین محمد بن 
يحيى بن الحسين الكرجي بقرائتی عليه في داره بقزوین و أنبأنى الشیخ 
الشريف بهاء الدين ابو حمد الحسن بن الشريف مودود بن الحسن ابن 
يحى الحسنى العلوى التبريزي بروايتهها عن المؤيد بن محمد الطوسي إجازة 
قال: آنبانا جدّي لأمّى آبو العباس محمد بن العباس العصاري. ۱ 

اما قاف انو سید سن ب سوه انا ای اق انم 
محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرني الحسين بن محمد بن محمد بن الحسين, 
حدئنی موسى بن حمد بن علي بن عبدالله, أنبأنا الحسن بن علي بن شبيب 
المعمري. حدثني عبّاد بن یعقوب. أنبأنا علي بن هاشم. عن صباح ابن 
يحيى المزني عن زکریا بن میسرة: ۱ 

عن أبي إسحاق. عن البراء قال: لما نزلت: «و آنذز عَشِيرَتَكَ 
رین جع رسول الله ااا بني عبد المطلب و هم يومئذ أربعون رجلا 
الرجل منهم يأكل السنة و يشرب العس فآمر علیالثْ برجل شاة فادمها 
ثم قال: ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا 
بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال طهم: اشربوا بسم الله. فشربوا حتی 
رووا فبدرهم آبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل. 

فسكت الني یل يومئذ و لم يتكلم 7 دعاهم من الغد على مثل 
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ذلك من الطعام و الشراب ثم أنذرهم رسول ال فقال يا بنى عبد 
الطلب نی آناالتذیر لکم من اه عز و جل و او لا یجثیی به آحد. 
جثتکم بالدئیا و الاخرة. 

فأسلموا و آطیعونی هتدواء من یواخینی و يؤازرني و یکون وليي و 
وصيي و خليفتي في آهلي و يقضي دینی؟ فسکت القوم فأعادها ثلائا کل 
ذلك يسكت القوم و یقول ع ی : آنا. فقال: أنت فقام القوم و هم یقولون 
ن طالب ألم امك فقد آمره عك 


(۱) فرائد السمطين: ۸۵. 


۷.۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب 26 - ج ۱۲ 


۷- سورة القصص 

۱- ابراه بن محمد الجوينى: أخبرني أحمد بن ابراهيم الفاروثئي 
إجازة عن عبدالرمان بن عبدالسمیع إجازة عن شاذان القمي قراءة عليه 
عن حمد بن عبدالعزیز, عن حمد بن أمد بن علی قال: آخبرنا السید عباد 
عن محمد بن الحسن الجعفري قال: امانا أب سعید الصفار. قال: حدئنا آبو 
محمد ابن حيان. قال: حدثنا محمد بن عڻان قال: حدثنا عبد الله بن حازم 
الأيلي قال: حدئنا بدل بن الحمر قال: حدئنا شعبة, عن آبان: 

عن مجاهد. في قوله تعالى «أَقَنْ وَعَدْناهُ وغداً حَسَناً َهُوَ لاقبه» قال 
نزلت في علي و حمزة. «كَمَنْ متَّْنَا مناع اليا الدّنيا» يعني أبا جهل. 

۲- الحسكاني: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن العقيق ببغداد. سنة اثنتين و آربعين, 
حدثني أبو الحسين يحيى حدثني أحمد بن يحيى الأودي حدثني عمرو بن 
ماد العباد حدثنى عبد الله بن الهلب البصري, عن المنذر بن زياد الضى 
عن تابت البنني, و المنذر عن أبان: ۱ 

عن أنس عن النى بل قال بعث النى مصدقا إلى قوم فعدوا على 
المصدق فقتلوه فبلغ ذلك الب فبعث عليا فقتل المقاتلة و سبى 
الذرية. فبلغ ذلك الني إا فسره. فلا بلغ علي أدنى المدينة تلقاه رسول 


الها فاعتنقه و قبل بين عينيه و قال بأبي أنت و أمي من شد الله 
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عضدي به کا شد عضد موسی بهارون. 

۳ غه آخهرنا أن تضير الق آخرنا او غمرو بن مط أحنهزنا 
آبو إسحاق المفسر, أخبرنا الفضل بن سهل الأعرجء قال: حدثني بدل بن 
الم أخيرنا شعبة. عن أبان: 

عن مجاهد: فى قوله تعالی: «أَفنْ وعَدناء وَعْداً حَسناً هو لاقیه» قال: 
نزلت في علي و حمزة و أبي جهل. 

-٤‏ عنه آخبرناه أبو بكر الحارثي أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني 
أخبرنا محمد بن سلوان أخبرنا عبد الله بن حازم الأيلي آخبرنا بدل بن الجبر 
عن شعبة, عن أبان عن مجاهد. في قوله تعالى: «أَفَنْ وَعَدْنَاهُ وغداً حَسَناً 
َو لاقيه» قال نزلت في على و حمزة. «كَمَنْ ماه مناع الما الدّئْيا» يعنى 
آبا جهل. 

۵- عنه آخبرنا عقیل بن ا لحن آخبرنا عل بن احسین آخبرنا 
محمد بن عبید الله أخبرنا محمد بن ماد الأثرم بالبصرة آخبرنا عبد الله بن 
داود الخريبي أخبرنا آبو معاوية الضرير. عن الأعمش. عن أبي صالح: 

عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: «أَفنْ وَعَدْنَاهُ» قال نزلت في 
حمزة و جعفر و علي» و ذلك أن الله وعدهم في الدنيا الجنة على لسان 
نبیه یلص فهؤلاء يلقون ما وعدهم الله في الآخرة, ثم قال «كَمَنْ مناه 
ماع ایا الذنيا» و هو آبو جهل بن هشام «م هُوَ یوم العامة من 


المنابع: 
(۱) فرائد السمطین: ۳۰۶ (۲) شواهد التنزیل: 1۳۵/۱. 


۸- سورة العنکیوت 

۱- احسکانی: حدئنا الحاكم الوالد آبو محمد رحمه الله حدثنا بو 
حفص عمر بن أحمد بن عغان ببغداد حدئنا أحمد بن محمد بن سعید الكوفي 
أخبرنا أحمد بن الحسن الخزاز عن أبي حصيرة بن مخارق, عن عبيد الله بن 
الحسين, عن أبيه عن جده: 

عن الحسين بن علي» عن على ئا قال لما نزلت الم «أَحَسِبَ الاش» 
ال قلت یا رسول الله ما هذه الفتنة قال با عل انكك مبتلی و مبتل 

۲- عنه حدئنی آبو سعد السعدي حدثنى آبو احسن الركابي. حدثنا 
مطین حدنتا عتبة بن أى هارون القری حدثنا آبو يزيد خالد بن عیسی 
العكلي عن إسماعيل بن مسلم, عن أحمد بن عامر: 

عن أبي معاذ البصري قال: لما افتتح علي بن أبي طالب البصرة 
صلى بالناس الظهر, ثم التفت إلييم فقال سلوا. فقام عباد بن قيس 
قال: فحدئنا عن الفتنة هل سألت رسول ال عنها قال: نعم. لما 
أنزل الله: «الم أَحَسِبَ النّاش أَنْ يُثْرَكُوا» إلى قوله تعالى: «الْكاذبِينَ». 

جنوت بين يدي النى یلص فقلت بأبي أنت و أمي فا هذه الفتنة التي 
هو السك ها با ای لف ا 
أجاهد من بعدك قال على الاحداث يا علي فقلت يا رسول الله فبینها لي. 


باب على عليه السلام و القرآن ۳ 
قال كل شىء يخالت القران وسن انمدیت 

جه لسار مودق عبد ادن اكد حبرت عند ين اور 
محمد أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن امد بن محمد بن زكريا اخبرنا ایوب 
ابن سلهان عن محمد بن مروان؛ عن الكلبي عن أبي صالح: 

عن ابن عباس في قوله ال برأم سب الذي یعون الات 
قال: نزلت في عتبة و شيبة و الوليد بن عتبةء و هم الذين بارزوا عليا و 
حمزة و عبيدة. 

و في قوله تعالى: «مَنْ کان يَدْجُوا لِقَاءَ الله فان أجل الله لاب وَهُوَ 
السّميعٌ العلم» و من جاهد فافا بجاهد لنفسه. قال: نزلت في علي و 
صاحبیه حمزة و عبيدة. 

غ- - عنه قال فارس أخبرنا بلال عن الحارث عن الكلبي عن أي 
صالح عن ابن عباس في قوله: دو لین آمَنُوا و عَمِلُوا الطالمات» قال: 
يعني عليا و عبيدة و مزة لَتكَفْرَنَ عم سَيّاتهم) يعني ذنوبهم «و 
َنَجْزِيَئّجُم» من الثواب في الجنة «آخسن الذي كانُوا يَعْمَلُونَ» في الدنيا. 

فهذه الثلاث آیات نزلت في علي و صاحبيه ثم صارت للناس عامة 
من كان على هذه الصفة. ١‏ 

۵- عنه أخبرنا آبو الحسن الأهوازي أخبرنا أبو بكر البيضاوي 
أخبرنا محمد بن القاسم عن عباد قال: حدثنا الحسن , بن حماد, عن زياد بن 
المنذر عن أي جعفر في قوله تعالى «وَ الَذِينَ جاهدُوا فيئا يم شبلنا» 
قال فينا نزلت. 

1- عنه عن فرات بن إبراهيم قال: حدثني جعفر بن محمد بن سعيد 
الأحمسي قال: حدثنا الحسن بن الحسين. عن يحيى بن علي. عن أبان بن 


۷ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب اا -ج۱۲ 


سیر 


تغلب عن أبي جعفر طا في قوله تعالی «لَنَبْدِيتَجُمْ شبلنا و ان لله ك 
الْحْسِنِينَ» قال نزلت فينا أهل البيت. 


(۱) شواهد التنزیل: ۶۳۸/۱ الى 11۲. 


باب على عليه السلام و القرآن ۷۵ 


9۹- سورة الروم 

۱- الحسكاني: آخبرنا عقيل بن الحسين آخبرنا علي بن الحسين 
ارا مداین عبيد اله تخت أب مووان عبد الك ين ,شرآ قناعي 
مدينة الرسول بها سنة سبع و أربعين و ثلاثمائة أخبرنا عبد الله بن منيع. عن 
أدم عن سفيان عن واصل الأحدب عن عطاء: 

عن ابن عباس قال لما أنزل الله «وَ آتِ دا ای حَقَهُ» دعا رسول 
ال فاطمة عة و أعطاها فدكا و ذلك لصلة القرابة. «وَ المشكينَ» 
الطواف الذي یسألك. يقول أطعمه. «وَ ابْنَ السَبیلِ» و هو الضیف. 

حث على ضيافته ثلاثة آیام, و إنك يا محمد إذا فعلت هذا فافعله 
لوجه الله «و أُولئِكَ هم الْحُونَ» يعني أنت و من فعل هذا من الناجين في 
الا رة من التار الفائزین بالقة: 


(۱) شواهد التفزیل: 11۳/۱. 


۷ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 


۰- سورة لقمان 
۱- الحسكاني: حدثنا النتصر بن نصر عن حميد بن الربیع الخزاز 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري: 
عن أنس بن مالك في قوله تعالى «وَ من يُسْلِمْ وَجِهَهُ إلى اللو» قال 
نزلت في علي بن أبي طالب» كان أول من أخلص لله الإيمانء و جعل نفسه و 
علمه لله. «وَ هو مسرن یقول موّمن مطیع «فقّد اسْتَمْسَكَ ِالعُوْوَةٍ الوق» 
هي قول لا إله إلا الله «وَ إلى الله تُوَْجَعٌ الْأمُورُ». 


(۱) شواهد التغزيل: 116/۱. 


باب على عليه السلام و القرآن ۷۷ 


۱- سورة الم السجدة 

ال ل حر تا وه 
CEE‏ 

عن ابن عباس قال: انتدب على و الوليد بن عقبة فقال الوليد لعلى آنا 
أحد منك سنانا و أسلط منك لسانا و ملاً منك حشوا ق الکتيبة. فقال له 
على اسکت يا فاسق فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

و رواه عن الكلبي كرواية مندل, أخوه حبانء و محمد بن فضیل, و 
ماد بن سلمة و حمود بن احسن. 

۲- عنه أخبرونا عن أبي مد بن عدي الحافظ قال: آخبرنا آبو 
يعلى الوصلی, حدئنا إبراهيم بن احجاج حدثنا ماد بن سلمة» عن الکلي 
عن أبي صالح: 

عن ابن عباس أن الوليد بن عقبة قال لعلي أنا أبسط منك لسانا و 
ا TT‏ 
فانك فاسق. فانزل الله تعالى: داف کان مُوْمناً» یعنی عليا «كّمَنْ كان 
فاسقاً» و الولید الفاسق. 

رواه جماعة عن حماد. و رواه السدي عن أبي صالح ذلك. 

۳- عنه آخبرناه أبو بكر الحاري آخبرنا آبو الشیخ. آخبرنا اسحاق 


۷۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لا - ج ۱۲ 
بن بنان الأفاطي آخبرنا حبيش بن مبشر الفقیه آخبرنا عبید الله بن موسی 
آخبرنا ابن أبي ليلى. عن احکم. عن سعيد بن جبیر: 

عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعلى !39 أنا أحد منك سناناء 
و أبسط منك لساناء و آملاً للكتيبة منك. فقال له علي اسكت فإنا أنت 
فاسق فنزلت «اً قن کان مُؤْمِناً کمن کان فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» قال يعني 
بالمؤمن علياء و بالفاسق الوليد بن عقبة. 

و رواه أيضا مقاتل. عن عطاء عن ابن عباس كا في كتاب ابن مؤمن 
ووأ ایشا عكرهعة عن ابن باس 

اه أجتزنا آجدرین مين فاد الي آخترتا أب ند 
الؤواق با صان أخبرنا عد ان بن مد بن زكرا اخ را است‌ها ی ين 
الفيض. أخبرنا سلمة بن حفص أخبرنا سفيان الحريري أخبرنا حبيب بن 
أبى العالية. عن عكرمة: 

عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية «ا فن کان شومنا كَمَنْ کان 
فاسقا» في على بن أبي طالب و الوليد بن عقبة. و رواه أيضاالحبري برواية حبان. 

۵- عنه أخبرنا الجوهري آخبرنا محمد بن عمران أخبرنا على بن 
محمد الحافظ حدثنا الحسين بن حكم حدثنا حسن بن حسين حدئنا حبان 
بن علي عن الكلبي عن ابي صالح: 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «ا في كانَ مُرْمِنَأ قال هو. علي بن 
أبي طالب «كَمَنْ کان فایقا» الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وقوله 
تعالى:قَلَهُمْ جَنَاتُ وت نزلت في علي. و قوله: راهم الثا» نزلت في 
الوليد بن عقبة. رواه أيضا عمرو بن دينار عن ابن عباس: 


باب على عليه السلام و القرآ ۷ 
الفارويى آخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن مزة البغدادي 
آخبرنا أو بن زکریا بن آيوب الأطاكر آخبرنا دان بماد عن 
ابن هيعة, عن عمرو بن دینار: ۱ 

عن ابن عباس في قول الله عز و جل: «أ فن کان مُوْمِنا کمن کان 
فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» قال آما الومن فعلي بن أبي طالب. و الفاسق عقبة بن 
أبي معیط, و ذلك لسباب كان بینهم فأنزل الله عز و جل ذلك. 

۷- عنه آخبرنا آبو الحسن الأهوازي آخبرنا آبو بكر البيضاوي, 
قال: حدثني آمد بن سعید آخبرنا جعفر بن حمد بن هشام آخبرنا أحمد بن 
كثير. عن سلیان بن الحسين. عن أبيه عن جده في قوله تعالی: «قَن كانَ 
ومن کمن كان فاسقاء لا يَسْتَوُونَ» قال نزلت في علي و الوليد بن عقبة. و 
المؤمن علي . 

اعرا سي القن را ر کور ی من ارا 
أبو إسحاق الفسم, آخبرنا الحسين بن علي عن عمرو بن حماد قال: أخبرنا 
أسباط عن السدي في قول لله تعالی: قن كان مومناً کمن کان فاسقاً لا 
يَسْتَؤُونَ» قال نزلت في علي عة و الوليد بن عقبة. 

و رواه الحكم بن ظهير. عن السدي عن ابي صالح. عن ابن عباس. 

9- عنه أخبرنا عبد الله ا ماني عن قیس, عن هلال. عن عبد 
الرحمن بن أي ليلى في قوله تعالى: «أََنْ كانَ مُوْمناً کمن كانَ فاسقا» قال: 
نزلت في رجلين من قريش علي بن أبي طالبتيُا. و الوليد بن مغيرة. 

۰- عنه عن محمد بن مغيرة بإسناده في قوله: أن كان مُوْمناً» يعني 
مصدقا «كَمَنْ کان فایقً» منافقا قال «لا يَسْتَوُونَ» في الایان في الدنيا. و 
الثواب في الآخرة عند الله. قال ابن عباس و ذلك أنه كان بين علي ابن أبي 


طالب. E‏ عن هلو ميلقت 
الحديث بطوله. 

۱ عنه أخيرنا ابو عید الله ين فنجویه قراءة آخمرنا آبو عل يد 

حون اعا یاف عبن راهب تعرب الطيري اع غب 
ابن حميد الرازي آخبرنا سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن 
بعض أصحابه, عن عطاء بن یسار قال: 

نزلت سورة السجدة مکة. الا ثلاث آیات ميا ولت بالدينة ق عل 
و الولید بن هة و كان بیتها کلام فقال الولید أنا آبسط منك لسائا و أحد 
سنانا. فقال علی: اسکت فإنك فاسق. فأتزل الله فيهما «أَقَنْ کان مُوْناً كَمَنْ 
کان فاسقا» إلى آخر الآيات الثلاث. 

۲- عنه أخيرنا سین ین حمد بن سین صاحب سفیان قراءة 
آخبرنا محمد بن خلف ؛ بن حیان آخبرنا اسحاق بن حمد بن مروان, أخيرتا 
أبي أخبرنا إبراهيم بن عيسى أخبرنا علي بن علي , قال: حدثني أبو حمزة 
الفالي في قوله تعالى: «أ فَنْ كانَ مُوْمِناً کمن كانَ فاسقا» قال زعم الكلبي و 
السدي أنها نزلت في على ًا و الوليد بن عقبة. 

۳- عنه آخبرناآبو دين عل آخبرنا بو المسین النپيکي اعرا 
أبو جعفر الحضرمي آخبرنا محمد بن مرزوق, آخبرنا آبو قتيبة قال سمعت 
محمد بن سيرين یقول في قوله تعالى: «أ فن كانَ شوّینا» هو علي اا 
«كَمَنْ كان فاسقا» الوليد بن عقبة. 

ال متا عمد ين مر زو عجرا شي تسدنا انو 
قتيبة, عن أبن سيرين و هو حديث آخر. 

فثبت أن حدیتنا فيه سقط, زاد السبيعي في روايته بينهها حسين 


باب على عليه السام داش ۸ 
الأشقر. و رواه عنه بالاجازة. 

۵- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدثني جعفر بن محمد 

ای و .عن أبي حمزةالفالي: 
عن أ جعفر یاه ب ف قوله: وو جَعَلنا ینیما دون : بأفرنا» قال 
نزلت فى ولد فاطمة . 

7- عنه عن فرات قال: حدثني أحمد بن محمد بن طلحة الخراساني 
آخبرنا علي بن الحسن بن فضال آخبرنا إسماعيل بن مهران, آخبرنا يحيى 
ابن آبان عن عمرو بن شمر» عن جابر: ۱ ۱ 

عن ابي جعفر في قوله تعالی: «و جَعلنا منم مد دون بأمرنا» قال 
نزلت في ولد فاطمة خاصة. جعل الله منهم أئة يهدون بآمره. 

۷- عنه آخبرنا غفل قال: آخبرنا غل آخبرنا حمد بن عبید الله 
a‏ اقب او فا 
حدثني أبي. عن مقاتل, عن عطاء: ۱ 

عن ابن عباس في قول الله تعالى: «أ فن ان مُوْمنا» قال نزلت هذه 
الآية في علي يعني كان علي مصدقا بوحدانيتي «كَمَنْ كانَ فاسقا» يعني 
لولید بن عقية بن أن معیط. و في قوله «وَ جعلنا یبآ يدون ار 

قال جعل الله لبني إسرائيل بعد موت هارون و موسی. من ولد 
هارون سبعة من الأئة, كذلك جعل من ولد على سبعة من الأئة, ثم اختار 
بعد السبعة من ولد هارون خمسة فجعلهم تام الانني عشر نقیبء كا اختار 
بعد السبعة من ولد على خمسة فجعلهم تام الاثنى عشر 


.11۵ شواهد التغزيل: ۶۵/۱ الى‎ )١( 


۷۲- سور الأحزاب 

۱- الصدوق: أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن احسن 
المؤدب عن أحمد بن علي الأصبهاني عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: 
أخبرنا مخول بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس الممداني عن 
عمار بن معاوية الدهني عن عمرة بنت أفعى قالت سمعت أم سلمة رضي الله 
عنها تقول: . . ۱ ۱ 

نزلت هذه الاية في بيتي «إغا يريد الله لدب عَنْكُمْ لاخ أَهْلّ 
البيْتِ و یر کم تطهیرآ» قالت و في البيت سبعة رسول الله و جبرئيل و 
ميكائيل و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ي قالت و أنا على الباب 
فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت قال إنك من أزواج الني لا و 
ما قال انك من أهل المت 

قال الصدوق رضی الله عنه: هذا حديث غريب لا آعرفه الا بهذا 
لطریق و العروف أن أهل البیت الذین نزلت فيب آية التطهين مس و 

۲- الطوسی: آخبرنا آبو عمر, قال: حدثنا آمد. قال: آخبرنا مد 
بن کی قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أى.عن أى اسحاق, عن 
عبد الله بن مغيرة مولى أم سلمة زوج النبي 8828 آنها قالت نزلت هذه الاية 
في بيتها «إنا رید له مب عَنْكُمُ الجْس هل لبنت و هکم تطهيرا» 


باب على عليه السلام و القرآن ۸۳ 
ارف رسول الها أن أرسل إلى علي و فاطمة و احسن و 
الحسين له فلا أتوه اعتنق عليا بيمينه. و الحسن بثماله. و الحسين على 
بطنه. و فاطمة عند رجله. فقال اللهم هوّلاء أهلي و عترتيء فأذهب عنهم 
الرجس و طهرهم تطهیرا قاها ثلاث مرات. قلت فأناء يا رسول الله. فقال 
إنك على خير إن شاء الله. 

۳- شاذان القمي: عن أبي سعيد الندري في قوله تعالى انا برد الله 
ذهب عَنْكُمْ لجس أَهْلَ ابیت و يُطَهْرَكُمْ تطْهيراً قال نزلت في محمد و 
أهل بيته حين جمع عليا و فاطمة و الحسن و الحسين 2# ثم أدار عليهم 
الكساء و قال اللهم إن هوّلاء أهل بيت اذهب عنهم الرجس و طهرهم و 
كانت أم سلمة قائمُة في الباب فقالت يا رسول اله لو و أنا منهم فقال ها 
يا أم سلمة أنت على خير أنت على خير. 

-٤‏ عبدالله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبدالله بن نير قال ثنا عبد الملك 
يعني ابن أبي سلهان عن عطاء بن أبي رياح قال: حدثني من مع أم سلمة 
تذكر أن النى كان في بيتها فأتته فاطمة ع ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها 
علیه فقال ها ادعی زوجك و بتک قالت فجاء علی و احسن وا 
فدخلوا علید. 

فجلسوا يأكلون من تلك النزيرة و هو على منامة له على دکان تحته 
کساء له خيبري قالت و آنا أصلي في الحجرة فأنزل الله تعالی هذه الآية «إنما 
رید اله لذب عنکم الس آهل ابیت و بطهر کم تطهيرأ» قالت فأخذ 
فضل الکساء فغشاهم به ثم آخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: 

اللهم هوّلاء أهل بيتي و خاصتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيراء اللهم هوّلاء آهل بيتي و خاصتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 


تطهیرا قالت فأدخلت رأ TTT‏ 
إلى خير انك إلى خير. 

ه- ابن عبد ربه: جمع ان فاطمة وعليّاً والحسن و 
سي درم TT‏ : ا 
بريد اله يذهب عَنْكُمٌ الاخس أخل ابیت و یرک تطهيرأه. فا 
الشيعة الرجس هاهنا با مخوض في غمرة الدنیا و کدورتها. 

قال النى احا يوم خیبر: لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله و 
ولو غ ا ورل لمي حى رتك الله ل قتعا علياً كان 
آرمد. فتفل فى عینیه, و قال: اللهم قه داء الحر و البرد. فكان يلبس كسوة 
الصيف في الشتاء و كسوة الشتاء في الصيف و لا يضضره. 

7- امخطیب: : أخبرنا ابراهيم بن خلد بن جعفر المعدل حدثتا محمد 
ابن أحمد بن ابراهيم يم الحكيمى حدئنا محمد بن سعد العوفى حدئنی أبى 
حدثنا عمرو بن عطية و الحسين بن الحسن بن عطية عن عطية عن آبي 
سعيد المخدري عن أم سلمة قالت: 

نزلت هذه الآية في بيتي «إنا يريد اله لدب عنم الجْس أَهْلَ 
یت و يُطَهْركُمْ تَطهيرأ وكان في البيت علي وفاطمة والحسن 
والحسين 25 قالت: وكنت على باب البيت. فقلت أين أنا يا رسول الله؟ 
قال: انت في خير والى خير 

A -۷‏ 19 بن ابي بكر قالا: 
أخبرنا اسماعيل بن على الخطبي حدثنا عبدالرحمن بن علي بن خشرم 
حدثني أبى حدئنا الفضل بن موسى حدثنا عمران بن مسلم عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ان فى قوله تعالى: 


باب على عليه السلام و القرآن ۸۵ 

«إنًا رید الله ذهب عَنْكُمْ الإجس أل ابیت و یرک تطهیرآه 
قال: جمع النبي تلا علياً و فاطمة و الحسن و الحسين 22 ثم أدار عليهم 
الكساء. فقال: هؤلاء أهل بيتي اللهمّ ذهب عنم الرجس و طهرهم و 
تطهيراً. و م سلمة على الباب. فقالت يا رسول ال ألست منهم فقال 


آنك ل خبر آو الی خبر. 
۸- البلاذري: حدثني آبو صا الفراء حدثنا حجاج بن حمد. 


As‏ اي کان هر سبيت فاطمة 888 سنة 
أشهر و هو منطلق إلى صلاة الصبح فيقول: الصلاة أهل البيت: إا يريد 

اله وب عَنْكُمُ الؤجس أهل ابیت و یرک تطهيرأ». 

9- ابن الاثير: اخيرنا محمد بن عیسی اخبرنا قتيبة بن سعید 
أخبرنا محمد بن سلوان الاصفهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء عن عمر 
ابن أبى سلمة ربيب الني كلك قال: نزلت هذه الآية على النبي 5ل : 
«إًا بريد اه لدب عَنْكُمْ لجس أَهْلَ ابیت و يُطَهْرَكُمْ تَطهيراً» في بيت 
تا 

TT TTT 
على خلف ظهره ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم‎ 
تطهیراً قالت أم سلمة: و أنا معهم يا رسول الله قال أنت على مکانك أنث‎ 
ال خن‎ 

۰- ابن عبدالبر: لما نزلت: «إغا ری اله هب عَنکم لجس أَهْلَ 
ابیت و یر کم تطهیرا» دعا الیش فاطمة و حسناً و حسيناً ل في 
بيت أم سلمة و قال: اللهمّ ان هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و 
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طهرهم و تطهيراً. 

١‏ الموفق الخوارزمي: اخبرنا الشيخ الزاهد أبو الحسن علي بن 
أحمد العاصمي. اخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ. اخبرنا والدي 
أحمد بن الحسين البهق, اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني. 
أخبرنا بكير بن أحمد بن سهل الصوفی بمكة. حدثنا موسى بن هارون, 
حدئنا ابراهیم بن حبيب, ۱ 

حدثنا عبد الله بن مسلم الملائي, عن أبي الجحاف. عن عطية. عن أبي 
سعيد الخدري: ان رسول الب جاء إلى باب على طا اربعين صباحا 
بعد ما دخل على فاطمة غه فقال: ET‏ 
وبرکاته, الصلاة برمکم الله «إا يُرِيدُ الله بمب عَنْكُمْ الوجس أَهْلَ 
لبيْتِ و یر کم تطهیرا». 

- عنه عن أبِي سعید الخدري أنه قال: لما نزل قوله تعالی: «و ام 
أَهْلَكَ بالصَلاة و اضطر علَا» كان رسول اله ركا يأتي باب فاطمة 
وعلى لاء لي : الصلاة, برمکم الله دا رید 

اله يذهب عَنْكُمْ لجس أَهْلَ ابیت و ؛ رک تطهیرا». 

۳- عنه باسناده عن اغوي الست أخبرنا آبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي وأبو عبد الرحمان السلمي قالوا: حدثنا 
أبو العباس محمد بن یعقوب, حدثنا الحسن بن مكرم» حدثنا عهان بن عمرء 
ا بن أبي غير عن عطاء 
ابن يسار» عن ام سلمة 

قالت: 27 : دا رید الله لدب عَنْكُمُ الس س أَهْلَ ابیت 

رکه تطهیرآ» قالت فا رسول الله صلى اله عليه وآله إلى فاطمة 
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وعلی والحسن والحسين 22 فقال: هؤلاء أهلى. فقلت: يا رسول الله آما أنا 
من آهل ات بل الما ل 

-١5‏ روى الهيتمي عن أبى الحمراء. قال: رأيت رسول للملا يأق 
باب علي و فاطمةء8 سنة أشهر فیقول: «إما يُرِيدُ لله لدب عَنكه 
اجس أَهْل الْبَْتِ و يهر كه تطهيرأ». 

06- قال ابن عساكر: قال ابن عباس: دعا رسول الله يلكي امسن و 
الحسين و عليا و فاطمة 824 و مد عليهم ثوبا ثم قال: اللهم هؤلاء هل 
بيتي و حامتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

كعد احيرا ابو الب اده اناد نا وتان الیش 
ناسو وعدي" لسرا انان یدای ی ان بان مساق ين 
ابر اهم بن شاذان, أنبأنا الكرنان بن عمروء أنبأنا سالم بن عبيدالله أبو حماد: 
أنبأنا عطية العوفی, عن أبي سعيد الخدري, عن الني لا قال حين 
نزلت: «وأمه َهْلَكَ بالصَلوة وَاصْطَبرْ عَلَيْاه. كان يجيء نبي اله لرا إلى 
باب غل صلاة الغداة اة آشهر و يقو ل: الصلاة رحمکم الله دا رید لله 
وب عَنْكُمْ لاجس أَمْلَ انب و بطهر کم تطهیر. 

۷- عنه آخبرتنا أم البهاء بنت محمد بن آمد. أنبأنا عبدالرجمان بن 
أحمد بن الحسن. أنبأنا جعفر بن عبدالله. أنبأنا محمد بن هارون الروياني 
أنبأنا أبو كريب أنبأنا معاوية بن هشام. عن يونس بن أبي إسحاق: 

عن أبي داوود. عن أبي احمراء. قال: أقت با مدينة سبعة أشعر كيوم 
واحد. كان رسول الله اا يجيء كل غداة فيقوم على باب فاطمة فلا 
يقول: الصلاة ما مر یذ الله لدت ع اجس س أَهْلَّ ابیت و طهر کم 
تطهيرأً. 
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۸- ابن المغازلي: أخبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن 
الحسن العلوي في جمادى الأولى في سنة تمان و ثلائین و أربعمائة أخبرنا آبو 
محمد عبد الله بن محمد بن عغان المزني الملقب بابن السقاء احافظ الواسطي. 
حدثنا حمود بن محمد حدئنا عغان» يعني ابن أبي شيبة: ۱ 

حدثنا الأعمش» عن جعفر بن عبد الرحمن عن حكيم بن سعد عن 
أم سلمة في هذه الآية «إنما بر لله یدب عَنْكُمُ الاجس أَهْلَ ابیت و 
یط کم تطهيرأ». فى رسول الله و على و فاطمة و الحسن و الحسين 2 

اعا عمد بن قاع ا یی عن رس 
عبدالله بن حمد بن عغان الملقب بابن السقاء الحافظ حدئنا علي حدثنا علي 
ابن العباس حدئنا جعفر بن حمد بن امسین. ۱ 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن أبيه. عن أي الیقظان عن زاذان عن 
الحسن بن علي قال لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول ال في كساء 
لأم سلمة خيبري ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي و عترتي فأذهب عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيرا. 

۰- الحسكاني: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر 
الجرجرائيء أخبرنا أبو مد البصري قال: حدثني محمد بن زكريا الغلابي 
أخبرنا مد بن محمد بن يزيد قال: حدثني سهل بن عامر البجلي عن عمرو 
بن ثابت» عن أبي إسحاق عن على قال فينا نزلت: «رجالٌ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْه» الآية, فأنا و الله النتظر وما بدلت تبديلا. 

۱- عنه أخبرنا آبو العباس الحمدي أخبرنا ابن قيدة الفسوي آخبرنا 
أبو بكر بن مؤمن أخبرنا عغان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد. آخبرنا 
عبد الله بن ثابت المقرئ قال: حدثني أبي عن الهذيل» عن مقاتل. عن 


باب على عليه السلام و القرآن ۸٩‏ 
الضحاك: 

عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالی: «مِنَ الموْمِنِينَ جال صَدَقُوا 
ما عاهَدُوا لله عَلَيْه يعني عليا و حمزة و جعفرا «قينْجُمْ مَنْ قضی تبةٌ» يعني 
حمزة و جعفرا «و منم من ره يعني عليا لا كان ينتظر أجله و الوفاء 
لله بالعهد و الشهادة في سبیل الله فو الله لقد رزق الششهادة. 

۲- عنه أخبرنا آبو بكر القيمي و أبو بكر السكري, قالا: أخبرنا أبو 
بكر بن المقري أخبرنا إسماعيل بن عباد البصري أخبرنا عباد بن يعقوب 
آخبرنا الفضل بن القاسم. عن سفيان الثوري عن زبید. عن مرة عن عبد 
اله أنه كان يقرأ «وَ كَقَ الله الَوْمِبِينَ القتال» بعلي بن أبي طالب ائلا. 

۳- عنه أخبرناه أبو سعد بن علي أخبرنا أبو الحسين الكهيلي أخبرنا 
آبو جعفر الحضرمي أخبرنا عباد بن يعقوب أخبرنا فضل بن القاسم اليزاز 
قال: حدئنی سفیان الثوري, عن زبید اليامي. عن مرة. عن عبد الله قال 
کید از يقرأ «وَ ك اله ریت الْقَْالٌ» بعلى بن أبي طالب, «و کان 
الله قَوا عزیزآ». و قال أبو أحمد بن عدي احافظ الجرجاني حدثنا على بن 
العباس قال: حدثنا عياف به. ۱ 

۶- عنه آخبرنا ا سین بن محمد الثقق قراءة أخبرنا ا سین بن 
حمد القري أخيرنا أبو القائم حفص بن عم الهزاز الأردييق آخبرنا حمد 
ابن عبد الله الحضرمى آخبرنا عباد به. و رواه أيضا عن عبد الله. زياد بن 
مطر ف گروایة مره اهتنا عند 

06- عنه آخبرناه أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا آبو بكر الجرجرائي 
أخبرنا أبو أحمد البصري أخبرنا الحسين بن حميد أخبرنا يحيى بن بن يعلى 
الأسلمي أخبرنا عبار بن زريق عن أبي إسحاق» عن زياد بن مطرف قال: 
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كان عبد الله بن مسعود يقرأ «و کق اله امن الْمقثال» بعلي «و كان 
له وبا عزیز, ۱ 

1- عنه قرأت ف التفسير العتیق حدثنا سعيد بن أبي سعید التغلبی, 
عن أبيه عن مقاتل عن الضحاك: عن ابن عباس في قوله تعالى: «و ك له 
لین الْقََالَ» قال كفاهم الله القتال يوم الخندق بعلي بن أبي طالب حين 
قتل عمرو بن عبد ود. 

۷- عنه أخبرناه الحاكم الوالد رحمه الله أخبرنا أبو حفص عمر بن 
أحمد بن عثان ببغداد. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد العسكري أخبرنا محمد 
ابن عغان آخهر‌نا حمد بن طارق عن عمرو بن ثابت» عن اه عن جده: 
عن حذيفة, قال لما كان يوم الخندق عبر عمرو بن عبد ود. حتی جاء فوقع 
على عسکر الني مَل فنادی البراز. 

فقال رسول الله أيكم يقوم إلى عمرو فلم يقم أحد إلا علي بن أبي 
طالب فانه قام فقال له النی اجلس, ثم قال النى ٤ا‏ أيكم يقوم إلى 
عمرو فلم يقم أحد. فقام إليه علي فقال أنا له. فقال البي اجلس, ثم قال 
البي علض لصحابه یک یقوم ال عمرو لديف آأحد. فقام علي فقال آن 
له. 

فدعاه النى لا فقال إنه عمرو بن عبد ود. قال و أنا علي بن أبي 
الا ف دیشر ی اه سا الارن عمف اسه 
السحاب على رأسه تسعة آکوار ثم قال له تقدم, فقال ای لا ولی. 

اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن ثماله و من 
فوق رأسه و من تحت قدمیه. فجاء حتی وقف على عمرو فقال من أنت 
فقال عمرو ما ظننت أني أقف موقفا آجهل فيه» آنا عمرو بن عبد ود. فن 


أت قال آنا علي بن أبي طالب فقال الغلام الذي كنت آراك في حجر أبي 
طالب قال نعم. 

قال إن أباك كان لي صديقا و أنا أكره أن أقتلك. فقال له على لكنى لا 
أكزه أن افدلا بل اف شاف اعارا ر اهوت ای عو وجل أ 
لا يخيرك رجل بين ثلاث خلال الا اخترت منها خلة قال صدقوا. قال إما 
أن ترجع من حيث جشت. قال لا تحدث بها قريش. قال أو تدخل في دیننا 
فيكون لك ما لنا و عليك ما عليناء قال و لا هذه. 

فقال له علي فأنت فارس و أنا راجل فنزل عن فرسه و قال ما لقيت 
من أحد ما لقيت من هذا الغلام ثم ضرب وجه فرسه فأدبرت» ثم أقبل إلى 
علي» و كان رجلا طويلا يداوي دبر البعيرة و هو قاثم و كان علي في تراب 
دق لا يثبت قدماه عليه» فجعل علي ينكص إلى ورائه يطلب جلدا من 
الأرض یثبت قدميه و يعلوه عمرو بالسيف و كان في درع عمرو قصر. 

فلا تشاك بالضربة تلقاها علي بالترس فلحق ذباب السيف في رأس 
علي» حتى قطعت تسعة أكوار حتى خط السيف في رأس علي» و تسيف علي 
رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه فثارت بينهها عجاجة فسمع علي 

فقال رسول لله لكي قتله والذي نفسي بيده فکان أول من ابتدر 
العجاج عمر بن الخطاب فإذا علي يمسح سيفه بدرع عمرو, فكبر عمر بن 
الخطاب فقال يا رسول الله قتله. فحز علي رأسه ثم آقبل يخطر في مشيته. 
فقال له رسول ال يا على إن هذه مشية يكرهها الله عز و جل إلا في 
هذا الموضع. ١‏ 

فقال رسول ال لعلي ما منعك من سلبه فقد كان ذا سلب فقال 


يا رسول الله نه تلقاني بعورته فقال انیا آبشر يا علي فلو وزن الیوم 
عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم و ذلك أنه لم يبق بيت من بيوت 
الشرکین الا و قد دخله وهن بقتل عمروء و لم يبق بيت من بيوت السلمین 
الا و قد دخله عز بقتل عمرو. 

۸- عنه آخبرنا الحاكم الوالد أخبرنا آبو حفص آخبرنا أحمد بن 
حمد بن سعید آخبرنا الحسن بن علي بن بدیع قال: حدثني یوسف بن 
كليب المسعودي قال: حدثني سعيد بن عمرو بن سعيد الثقفي قال: حدثني 
عبد اله بن حمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده: ۱ ۱ 

عن على ل قال خرج عمرو بن عبد ود يوم امخندق معلا مع جماعة 
من قريش فأتوا نقرة من نقر المخندق فأقحموا خيلهم فعبروه و أتوا 
البي سا و دعا عمرو البراز فنهضت إليه. فقال رسول ال يا علي 
إنه عمرو. قلت يا رسول الله و إني علي فخرجت إليه و دعوت بدعاء 
علمنيه رسول ال اللهم بك أصول و بك أجول و بك أدرأ في نحره 
فنازلته و ثار العجاج فضربني ضربة في رأسي فعملت فضربته فجندلته و 
ولت خيله منهزمة. 

۹- عنه أخبرنا أبو محمد بن عبد الله أخبرنا آبو سعد السعدي قراءة 
عليه غير مرةء آخبرنا لول القيصري ببغداد سنة سبع و ستين آخبرنا آبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد النصيبي آخبرنا آبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
شداد بالعسکر قال: حدثني محمد بن سنان الحنظلي قال: حدثني إسحاق 
ابن بشر القرشي: 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يليك أنه قال لبارزة 
علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل آمتي إلى 


باب على عليه السلام و القرآن ٩۳‏ 
يوم القيامة. 

و قد کثرت الرواية فيه فنها رواية آنس بن مالك الانصاري: 

۰- عنه آخبرنا محمد بن موسی بن الفضل آخبرنا محمد بن یعقوب 
ابن یوسف آخبرنا حمد بن اسحاق آخبرنا عفان بن مسلم آخبرنا ماد بن 
شا 

عن علي بن زید. عن أنس بن مالك أن رسول ال كان ير 
بباب فاطمة ا ستة آشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل 
البيت «إنا يُرِيدُ اله ليذْحِب عَنْكُمْ الإجْس أَهْلَ ابیت و یرک تطهیر. 

و رواه جماعة عن عفان و رواه عنه عبد بن الحميد في تفسيره و 
تابعه جماعة عن حماد منهم إبراهيم السامي 

۷۱- عنه آخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله البالوي أخبرنا أبو 
سعيد القرشی أخبرنا يوسف بن عاصم الرازيء آخبرنا إبراهيم بن الحجاج 
السامي أخبرنا حماد بن سلمة. 

عن على بن زید. عن أنس بن مالك أن النى ٤اك‏ كان يمر ستة 
أشن بناث فاطمة غ عند صلاة الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت الصلاة 
ثلاث مرات «إِنا بريد له لدب عَنْكُمْ لجس أَهْلَ ات و يُطَهّرَكُمْ 
تطهيراً». 

و رواه أيضا الأسود بن عامر و لقبه شاذان 

الات عنه أخيرنا أبو تضر امقر أخيرنا أبو مرو بن مطر أخبرنا أبو 
إسحاق المفسر, أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا الأسود بن عامر عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد. عن أنس بن مالك قال كان رسول 
لها هر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر يقول الصلاة يا 


۹ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابیطالب ِا - ج7١‏ 
أهل البیت «امّا برد اله هب عَنْكُمُ الأجس» الآية. 

و آیضا رواه حجاج بن منهال البصري الأغاطي. 

۳- عنه أخيرنا أبو احسن, قال: آخبرنا آبو الحسن أخبرنا آبو مسلم 
آخبرنا حجاج بن منهال. و حدثنا آبو نصر المقرئ الفسر, حدئنا آبو 
الحسن الكارزي. عن علي بن عبد العزیز المكي عن حجاج بن منهال 
السلمي عن حماد بن سلمة: 

عن علي بن زيد. عن أنس بن مالك أن رسول ال كان يمر 
بباب فاطمة ا ستة 0 خرج إلى صلاة الفجر فيقول الصلاة يا أهل 


البيت الصلاة «اغا بر اله لدب عَنْكُمْ اجس أَهْلَ اليْتِ و یرم 
a‏ 


و قال آبو مسلم إلى صلاة الصبح و هو يقول الصلاة الصلاة: معا 
يريد للّه» و الباق واحد. 

و رواه عن حجاج جماعة و عبید الله بن محمد العبسي: 

4 عنه آخبرنا آبو عثان الحيري بهاء قال: آخبرنا آبو الحسن علي 
بن عمر الدارقطنی ببغداد. 

و حدثنا القاضى آبو محمد عبد الله بن الحسين إملاء أخبرنا آبو طاهر 
حمد ین عبد الرجمن ببغداد, قالا: حدتتا بو القاسم بن منیع ليغوي دتا 
عبید الله بن حمد العبسي آخبرنا حماد بن سلمة: 

عن علي بن زيد. عن أنس أن رسول ال كان ير ببيت 
فاطمة غه بعد أن بنى بها علي بن أبي طالب بستة أشهر فيقول الصلاة هل 
البيت «إنا بر الله دوب عَنْكُمُ اجس أَهْلَ ابیت و هکم تطهيراً». 

Ty‏ ال 


باب على عليه السلا و القرآن ٩0‏ 
بابن المخلص بباب فاطمة تما و ستة أشهر و الباق سواء. 

۵- عنه أخبرنا القاضی آبو بكر الحيري آخبرنا آبو الحسن محمد بن 
ناف ين ٍسحای التزاعي كت آخبرنا عبد الله بن حمد البغوي آخبرنا عبید 
اله بن محمد العبسی عن ماد به. و قال «بعد ما بنى بها على لستة آشهر» و 
الباق کلفظ الدارقطني سواء. ۱ 

مادعنه أعيرناعل عن أشاعن آم ين عبيد عن عمد بق عبت 
ابن أبي قاش الواسطي عن ابن عائشة عن حماد. عن علي بن زيد. عن 
أنس قال كان رسول الله يمر بمنزل فاطمةء8 و ذكر نحوه. 

و رواه أيضا موسى بن إسماعيل التبوذكي. 

۷- عنه أخبرنا الجار. عن الصفار, عن تمتام, عن موسى بن إسماعيل 
عن ماد بن سلمة, عن علي بن زيد بن جدعان, عن أنس: 

أن سول الله يليك كان يمر ببيت فاطمة غلا ستة أشهر إذا خرج 
لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل بيت محمد «إنا بريد الله لیذ کم 
الأجس أَهْلَ الي و يُطْمّرَكُمْ تطهيرا. 

۸- عنه آخبرنا آبو سعد محمد بن عبد الرحمن العرزمى أخبرنا أبو 
نفك دين يش بق اماش ایی ار ابو لد يمك بن اویه 
الشامي أخبرنا سويد بن سعيد عن محمد بن عمر عن إسحاق بن سويد: 

عن البراء بن عازب قال جاء علي و فاطمة و الحسن و الحسين طا 
إلى باب الني فخرج الي لر فقال بردائه فطرحه عليهم و قال اللهم 
هؤلاء عترتي. 

9- عنه أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أحمد البالوي 


قراءة و او عمدو ات قالا اخهرتا یم معد عن انه ين مت ون اد 


الوهاب آخبرنا یوسف بن عاص الرازي آخبرنا سويد بن سعيد الأنباري 
أخبرنا محمد بن عمر بن صالح بن مسعود الكلاعي و يكنى أبا كرب عن 
إسحاق بن زيد الأنصاري عن البراء بن عازب قال جاء علي بن أبي طالب 
إلى رسول اهب و فاطمة و احسن و الحسين ل فخرج رسول الله و 
هو عرق فقال بردائه و طرحه علیهم و قال اللهم هؤلاء عترتى. 

۰- عنه حدثني أبو القاسم بن أبي الحسن الفارسي الحافظ حدثني 
أي حدئنی محمد بن القاسم الحاريي بالكوفة قال: حدثنا أبو كريب محمد بن 
ميمون حدثني أبو النضر حزام بن عغان الأنصاري. عن محمد و عبد 
الرحمن ابني جابر» و عن ابن أبي عتيق: 

عن جابر بن عبد الله أن رسول ال دعا عليا و ابنیه و 
فاطمة 24 فألبسهم من ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء أهليء هوّلاء أهلي 

۱- عنه حدئونا عن أبي بكر السبيعي حدثنا أبو عروبة ا حراني 
رگا ابن دی ا ا بن وافد دعق وها بت ار 

عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال نزلت هذه الآية على الني 15246 
و ليس في البیت إلا فاطمة و احسن و احسین و على لبيك «إا یرید الله 
يذهب عَنْكُم لجس أَهْلَ ابیت و بطهر کم تطهيراً» فقال اني تاا اللهم 
هوّلاء اهلی. 

۲- عنه خد اتو السو الأهوازي حدثنا خلف بن أحمد 
الرامهرمزي بها سنة مسين و ثلاث مائة حدقا عل ين العباس البجلي 
حدئنا جعفر بن محمد بن الحسين حدثنا حسن بن حسين حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد هو العرزمي عن أبيه. عن أب اليقظان: 

عن زاذان عن الحسن بن علي عه قال لما نزلت اية التطهير جمعنا 


باب على عليه السلام و القرآن ۹۷ 
رسول اه یلص و إياه في کساء لأم سلمة خيبري ثم قال اللهم هولاء أهل 
بيتي و عترتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

۱ ۳- عنه أخبرنا آبو سعيد مسعود بن محمد الطبري آخبرنا آبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد الوراق آخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد آخبرنا آبو 
عفان أحمد بن أبي بكر المقدمي أخبرنا محمد بن كثير, أخبرنا سلهان يعنى 
آخاه عن حصین: ۱ ۱ 

عن أبي جميلة قال خرج الحسن بن على ع يصلي بالناس و هو 
بالکوفة. فطعن بخنجر في فخذه فرض شهرين. ثم خرج فحمد الله و أثنى 
عليه ثم قال يا أهل العراق اتقوا لله فينا فإنا أمراؤكم و ضیفانکم و أهل 
البيت الذين مى الله في كتابه «إغا يُرِيدٌ الله مب عك الاجت أل 
الْبئِتِ و یه کم تطهيرأً». 

- عنه أخبرنا علي بن أحمد آخبرنا أحمد بن عبید آخبرنا عمر بن 
علي الثقفي أخبرنا وهب بن بقية, أخبرنا محمد بن الحسن, عن العوام قال: 

حدئني من “مع هلال بن يساف يقول سمعت الحسن بن علي و هو 
يخطب الناس و يقول يا أهل الكوفة اتقوا الله عز و جل فيناء فإنا أمراؤكم و 
ماكر ني ال ايد ان ۵ هرز سوا إن قرام 
يذهب نکم الجْس آهل ابیت و هر كُمْ تطهیرا». 

هه جد رن أ دن ا اوري ی 
ابن خريم الشاشي حدثني عبد بن ميد حدثني يزيد بن هارون حدثني 
العوام بن حوشب: 

عن هلال بن يساف قال معت الحسن بن علي و هو يخطب و هو 
يقول يا أهل الكوفة اتقو لله فينا فإنا آمراژکم و نا ضيفانكم و نحن أهل 


۹۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 
البيت الذین قال الله «امّا برد الله لب عَنْكُمْ الوس أَهْلَ الِْيْتِ» الآية, 
قال فا رأيت يوما قط أكثر باكيا من يومئذ. 

في تفسير عبد؟ حدثنيه آبو القاس الفارسي حدثني أي حدثني أحمد 
بن علي بن العلاء الجوزجاني حدئنی زياد بن أيوب حدثنى يزيد بن 
هزیا و ی اکر ف ۱ 

7- عنه آخبرنا آبو القاسم القرشي حدثني آبو القاسم الماسرجسي 
آخبرنا آبو المباس البصري حدثني آبو بكر الحنف حدثني بکیر بن مسمار: 

كن تاش سين و هد سای یرت رن 
رسول ال في علي ثلاثا لأن یکون لي واحدة منها أحب إلي من حمر 
النعم. شهدته و قد أخذ بيد ابنيه الحسن و الحسين و فاطمة © و قد جار 
إلى الله عز و جل و هو يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و 
طهرهم تطهيرا. 

۷- عنه أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
كتابة من بغداد. أخبرنا أبو إسماعيل بن محمد الصفار حدثني الحسن بن 
عرفة. حدثني علي بن ثابت الجزري 

عن بكير بن مسمار مولى عامر بن سعد قال معت عامر بن سعد 
يقول قال سعد قال رسول الیل لعلي ثلاثا لان يكون لي واحدة منهن 
آحب إلي من حمر النعم» نزل على رسول الله الوحي فأدخل عليا و فاطمة و 
ابنيها 92 تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء أهلي و أهل بيتي. 

۸- عنه حدئنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الكاتب» و أبو سعد 
محمد بن عبد الرحمن الأديب. قالا حدئنا أبو أحمد الحافظ, حدئنا أبو بكر 


محمد بن مروان بن عبد الملك البزاز بدمشق حدثنا هشام بن عار بن 


باب على عليه السلام و القرآن ۹۹ 
نصير. 

و حدثنا آبو بكر القيمي حدثنا أبو محمد الوراق حدئنا ابن أبي عاصم 
ابن هشام بن عمار. و حدثني أبو بكر الحافظ حدثنا أبو أحمد الحافظ حدثنا 
أبو بكر محمد بن محمد بن سلهان الواسطي حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
حاتم بن إسماعيل قال: حدئنا بكير بن مسمار: 

عن عامر بن سعد. عن آبیه قال مر معاوية بسعد فقال ناك أن 
تسب با قراب فقال سعد آما ما ذکرت ثلائا قاطن له رسول الفلا آسبه, 
لأن یکون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله يقول 
له و خلفه في بعض مغازيه فقال علي يا رسول الله أتخلفني مع النساء و 
الصبيان؟ 

فقال رسول لک آما ترضی أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسی إلا أله لا نی بعدي. و سعته یقول لاعطین الراية غدا رجلا حب أل 
و وله و ضيه لله و لذ ادعو علا فاق 
آرمد فبصق في عينيه و دفع إليه الراية ففتح الله عليه, و لا نزلت هذه الآية 
«إغا يريد لة» الآية, دعا رسول الله عليا و فاطمة و حسنا و حسينا 8 و 
قال اللهم هؤلاء أهلى. 

و في رواية تاه بيقي». لفظا واحداء و لفظ ابن أبي عاص مختصر. 
رواه مسلم بن حجاج في مسنده الصحیح عن قتيبة بن سعید. و عن محمد 
بن عباد جميعا عن حاتم هکذا بطوله. 

و رواه أبو سعيد عيسى الترمذي الحافظ في جامعه. عن قتيبة. عن 
حاتم و قال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. 

-٩‏ عنه أخبرنا أبو يحيى الحيكاني آخبرنا يوسف بن أحمد 


الصیدلانی بمكة آخبرنا آبو جعفر العقيلي احافظ آخبرنا يحبى بن عقان 
آخبرنا نعيم بن ماد أخبرنا الفضل بن موسی الشيباني آخبرنا عمران بن 
مسلم عن عطية: ۱ 

عن أبي سعيد الخدري في قول الله عز و جل «إغا بر اله لِيُذّحِبَ 
نکم لَجس أَهْلَ ابیت و يُطَهُرَكُمْ تطهيراً قال جع رسول اله ينكل 
عليا و فاطمة و الحسن و الحسين له ثم أدار عليهم الكساء فقال هؤلاء 
أهل بيت اللهم ذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

۰- عنه أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن حمد. أخبرنا أبو بكر 
حمد بن عبد الله آخبرنا ان بن سفیان آخبرنا آبو عیار احسین بن 
حریت. و أبو النضر إسماعيل بن عبد الله السلمي قالا حدثنا الفضل بن 
موسى, عن عمران بن مسلم» عن عطية: 

عن ابي سعيد الندري عن النبي 5 في قول الله تعالى: «إِا بر 
اله ليُذْهِبَ عَنْكُمْ الاخش س أَهْلَّ البِيْتِ» قال جمع رسول TT‏ 
فاطمة و الحسن و الحسين 2 ثم أدار عليهم الكساء فقال هؤلاء آهل بيتي 
اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

و زاد أبو النضر و أم سلمة على الباب, فقالت يا رسول الله ألست 
منهم فقال إنك لعلى خير و إلى خير. و رواه ايضاً الفضل بن موسی صاحب 
أبي حنيفة إمام أهل مرو في الفقه و تابعه جماعة. 

-١‏ عنه أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو محمد السمذي 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن شيرويه. أخبرنا إسحاق بن راهويه الحنظلي 
بمسنده الكبير. و فيه الملائي عن عمران بن أبي مسلم شيخ كان في جهينة 
قال: 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۰۱ 

سألت عطية عن هذه الاية «إنا يُرِيدٌ اله يذهب عَنْكُمُ الاخش أَهْلَ 
ی و بطیر کم تطهیرا» فقال أحدئك عنها بعلم» حدثني أبو سعيد الخدري 
آنها نزلت في رسول الله و في الحسن و الحسين و في فاطمة و علي 20 و 
قال رسول الله اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عتهم الرجس و طهرهم 
تطهيرا. و كانت أم سلمة بالباب فقالت و أنا. فقال رسول الله إنك بخير و 
إل خبر. 

الملائي هو أبو نع الفضل بن دكين و هو ثقة متفق عليه و رواه عنه 
جاعة. و عمران هو أبو عمر الأزدي» و عنه روى جماعة. 

و قد رواه عن عطية غير عمران جماعة. 

۲- عنه آخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد العابد أخبرنا أبو أحمد 
الحسين بن علي إملاء أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي بالكوفة, 
اا انين ا اد عد الرحن اسرد صن ر الوا 
عن عطية. 

عن أبي سعيد قال نزلت هذه الآية في خمسة فقرأها و سماهم و«إنا 
راذب عَنْكُمُ لجس أَهْلَ ابیت و يُطَهُرَكُمْ تطهیرآ» في رسول الله 
مه رل N‏ 

0۲اه را ادبم عد اد شید لقنا عيذ اه 
محمد بن جعفر بن عمرو بن أبي عاصم آخبرنا آبو الربیع الزهراني آخبرنا 
غبار بن محمد التوری أخيرنا سفيانء عن أن التحاف داوذ بن آن عوف: 

عن عطية. عن أ سعید فی هذه الآية إا ری اقة» اي قال تزلت 
في خمسة, في رسول الله و على و فاطمة و الحسن و الحسين ط4 

- عنه أخبرنا الجارء أخبرنا الصفار آخبرنا تتام قال: حدثني أبو 


الربیع آخبرنا عار بن محمد الثوري بذلك سواء الا ما عبرت؟ 

6ت آخبرنا امد آخبرنا عبد الله آخبرنا آهد بن حمد ین یعقوب 
الدقيق هو محمد بن عبد الملك آخبرنا عبد الرحمن بن هارون. 

وأخبرنا أحمد. أخبرنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 
أخبرنا إبراهيم بن جابر المروزي. قال و حدثنا محمد بن العباس حدثنا 
حمد بن حرب. قالا حدثنا عبد الرحم بن هارون حدثنا ابو هاشم 
الغساني الواسطي حدثنا هارون بن سعد العجلي قال: 

حدثني عطية قال سألت أبا سعيد الخدري عن قوله نا بريد اث 
الاية. فعد النبي و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين ا 

07- - عنه أخبرنا علي بن أحمد. قال: أخبرنا أحمد بن عبید. آخبرنا 
محمد بن عغان بن أبي شيبة آخبرنا إبراهيم بن محمد بن میمون, أخبرنا علي 
بن عابس, عن أبي اممحاف و الأعمش. 

و أخبرنا ابو بكر بن قران, آخبرنا ابو محمد بن حيان أخبرنا ابو محمد 
بن ناجية, أخبرنا إبراهيم بن المستمر أخبرنا بكر بن يحيى بن زيان, قال: 
حدئنا مندل, عن الأعمش عن عطية. عن أبي سعيد قال نزلت هذه الآية 
في النبى و على و فاطمة و الحسن و الحسين طب 

۷- عنه أخبرناآبو بکر ارق احرف ابو الشیخ آخبرنا عیسی بن 
محمد الوسقندي آخبرنا الفضل بن يوسف القصباني الکوفی آخبرنا إبراهيم 
ابن حبيب الرماني آخبرنا عبد الله بن مسلم الملائي, عن أبي الجحاف: 

عن عطية عن أي سعيد قال جاء رسول ال أربعين صباحا إلى 
باب علي بعد ما دخل بفاطمة فقال السلام عليكم آهل البيت و رحمة الله و 
بركاته, الصلاة رحمکم الله «مّا برد اله ذهب عَنْكُمُ اجس اهل البقت و 


یر کم تطهیرآ» آنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالتم. 

۸- عنه حدثناه عالیا عبد الله بن یوسف بن امد املاء, اخبرنا 
بكير بن أحمد بن سهل الصوفي بمكة, آخبرنا موسی بن هارون آخبرنا 
إبراههم بن حبيب أخبرنا عبد الله بن مسلم الملائي» عن أبي الجحاف داود 
بن أبي عوف 

عن عطية عن أبي سعيد الخندري أن رسول الها جاء إلى باب 
علي أربعين صباحا بعد ما دخل على فاطمة# فقال السلام عليكم هل 
البیت و رحمة الله و بركاته الصلاة يرحمكم الله «إما بر ری اله يذهب عَنْكُمْ 
الإجْس أَهْلَ یت و یر کم تطهيرا. 

اه ر ا ی بن أى بكر اف وان عليه مدن 
أصل سماعة أخبرنا أبي قال: حدثني أبو بكر عبد الله بن سلوان. 

و انا زو اماس عبد عن بن عل بن تعدا لفارس ارا 
أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي آخبرنا عبد الله بن سلوان بن 
الأشعث آخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن شاذان الفارسي الكرماني بن عمرو 
أخبرنا سالم بن عبد الله أبو حماد الصيرفي أخبرنا عطية العوفي: 

عن أبي سعيد الخدري قال لما نرلت هذه الآية: «وَ امه أَمْلَكَ 
بالصّلاةٍ» كان يجيء ني سن 3 باب علي صلاة الغداة نانية أشهر, ثم 
یقول الصلاة رمکم ۳ «غا بر بريد اله يذهب عَنْكُمْ الاچش س أَهْلَّ ال 
رگم تطهيرأه. 

و رواه الحاكم الوالد. عن ابن شاهین, عن ابن الشعت. و عنه 
السبيعي في تفسيره و ابن شاهين لفظ على ما عبرت. 

#سعته أخيرنا ان مه المرجاق كبري ی اليك احجاجي 


٤‏ صند الامام أميرالمؤ منين علي بن ابیطالب ا - ج۱۲ 
أخبرنا آبو عبد الله محمد بن يوسف اهارونی بدمشق أخبرنا جعفر بن محمد 
ابن الحسين الجعفي أخبرنا إسماعيل بن صبيح أخبرنا أبو حماد سالم الصيرفي: 

عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن ني ال قال لما 
نزلت هذه الآية: «و ام هلك بالصّلاق» قال كان يجيء إلى باب علي تسعة 
آشهر كل صلاة غداة و يقول الصلاة رحمکم الله «إنا يُِيدُ اله ؛ لیذ هب عَنْكُمْ 
رزخ أَهْلَ ابیت و یرم تطهیرآ». 

۱- عنه آخهرنا آبو سعد بن عل آخبرنا آبو امحسین الخ آخبرنا 
ادا توش ا ۱ 

و حدثنا آبو ذر المني ٍملاء في الجامع حدئنا آبو الفضل محمد بن عبد 
الله بن حمد بن خبرویه پراة حدئنا آمد بن نجدة حدثتا ع بن عسبد 
الحميد الحماني حدثنا قيس بن الربیع عن الأعمش عن عباية بن ربعي: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الق إن الله تبارك و تعلی قسم 
الق فزن فجطلي في خخير هم فبا فذلك قوله «وَ أَصْحْابُ امین نا 
ا مین و أُصْحْابُ الشَّهألٍ ما َضخاب الثمأل» فأنا من أصحاب 
المین, و آنا خير أصحاب المین, ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها 
ثلثاء فذلك قوله: 

«قأضخات اليْمَنّة نا آضخات الْبْمََِ وَأَصْحَابُ لش نا أُصْحْابُ 
لمَدْكَمَةٍ و السَابقُونَ السَابقُونَ اوليك لبون فأنا من السابقين و أنا خير 
السابقن. بل E‏ ها تله نالك روز 
جَعَلْنَاكُمْ شغوباً و قَبَائلَ لِتَعَارَهُوا» الاية. 

فأنا تق ولد آدم و آکرمهم على الله و لا فخر. ثم جعل القبائل بیوتا 
فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله: «إِايُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَْکم الربخش 


باعل عله العلا دقاف سب یعس دیب ۳ 
هل ابیت و یرک تطهيرأ». 

و رواه آیضا عمرو بن میمون عنه. 

۲- عنه حدئی انوا یگ اي كنا ایک الات تا ابو 
بكر بن أبي عاص حدثنا حمد بن النی حدتنا یی بن ماد حدثنا أبو 
عوانة. عن يحيى بن سليم أي بلج: 

عن عمرو بن میمون. عن ابن عباس قال دعا رسول لله ملل 
الحسن و الحسين و عليا و فاطمة طب و مد عليهم وبا ثم قال اللهم هؤلاء 
أهل بيتي و حامتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

۳- عنه أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا أبو عبد الله المرزباني 
أخبرنا أبو الحسن الحافظء قال: حدثني الحسين بن الحكم الحبري أخبرنا 
حسن بن حسين أخبرنا حبان بن علي العنزي, عن الكلبي عن أبي صال. 
عن ابن عباس في قوله تعالى إن يريد لله» قال نزلت في رسول اله و علي و 
فاطية ين ل و ال و ای اك ۱ 

6- عنه أخبرونا عن أبي الحسين محمد بن عغان القاضي آخبرنا آبو 
بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بحلب أخبرنا إسماعيل بن محمد 
المزني أخبرنا سعيد بن عثان آخبرنا عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي عن 
أيه عن اده 0 

عن على اا قال جمعنا رسول الله فى بيت أم سلمة أنا و فاطمة و 
حسنا و حسينا#, ثم دخل رسول اليفك في كساء له. و أدخلنا معه 
ثم ضمنا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيرا. فقالت أم سلمة يا رسول الله فأنا و دنت منه فقال أنت تمن أنت منه 
وأنت على خير, أعادها رسول الله ثلائا يصنع ذلك. 


۱۰۹ مسند الامام أميرالموٌ منين علي بن ابیطالب اا - ج ۱۲ 

-٥‏ عنه آخبرنا علي بن أحمد. قال: آخبرنا أحمد بن عبید. أخبرنا 
إسماعيل بن الفضل أخبرنا يحيى بن يعلى أخبرنا أبو بكر بن أَبي شيبة قال: 
أخبرني ابن أبي فديك, عن موسى بن یعقوب. قال: حدثني ابن أبي مليكة: 

و ادو عد اسان عن اب قال ۱ خر 
البي ٤ا‏ إلى جبرئيل هابطا من السماء قال من يدعو لي من يدعو لي 
فقالت زينب آنا يا رسول الله. فقال ادعي لي عليا و فاطمة و حسناء و 
تحن ی کک کی ا سنا ع كسا رذ و ا 
فاطمة 2و تجاههم. 

ثم غشاهم بكساء خيبري و قال اللهم إن ن لكل ن ني أهلاء و إن هوّلاء 
أهلي فأنزل الله تعالى. «إِغا بر يد الله مب عنکم الس س أَهْلَّ الْبَيْتِ» 
الا فقالت زینب e‏ لله ألا أدخل معكم قال مكانك فإنك على 
خير إن شاء الله. 

- عنه حدثنيه الحسين بن حمد الثقنى حدئني الحسين بن محمد ابن 
حاجب المقري حدثنا أبو القاسم المقري حدثنا أبو زرعة قال: حدثني عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن شيبة, قال: أخبرني ابن أبي فديك» عن موسى بن 
يعقوب» قال: حدئنی ابن أبي مليكة: 

عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر الطيار. عن أبيه قال لما نظر 
النى اشا إلى الرحمة هابطة من السماء قال من يدعو مرتين فقالت زينب 
اا وک علدو قال مدا عن او سرا عبن موی عا ر 
فاطمة 2540 وجاهه, ثم غشاهم كساء خيبريا ثم قال و ذكر مثله إلى قوله 
فقال رسول الله ااا مكانك فانك إلى خير إن شاء الله. و الباق واحد. 


۷- عنه أخبرنا محمد بن على بن محمد أخبرنا محمد بن الفضل بن 


حمد آخبرنا حمد بن اسحاق آخبرنا حعمد بن یزید بن عبد اللكك 
الأسفاطي آخبرنا آبو بكر بن شيبة الحزامي حدئنا محمد بن إسماعيل بن أي 
فديك, عن موسى بن يعقوب, عن ابن أبي مليكة: 

عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال لما نظر 
رسول اه إلى الرحمة هابطة قال ادعوا لي ادعوا لي. فقالت زينب من 
يا رسول الله قال علي و فاطمة و الحسن و الحسين222. فجاء بهم فألق 
عليهم النبي 9۳26 كساء له ثم رفع يده فقال اللهم إن هؤلاء أهلي فصل على 
محمد و على آل محمد و أنزل الله «إنما يُرِيدٌ اله الآية. 

۸- عنه آخبرنا أبو نعيم الأزهري آخبرنا أبو عوانة الأسفرايني قال 
روى عبدة بن عبد الله آبو سهل حدئنا حمد بن بشرء حدئنا زكريا بن أبي 
زائدة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج 
ابي غداة و عليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي 
فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه, ثم جاءت فاطمة نل فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله ثم قال: «إما يُرِيدُ اله لدب عَنْكُمْ اجس س أَهْلَ الْبَئِتِ و 
رک تطهيرأ. 

و رواه ايضا الوالد. عن ابن شاهين قال: أخبرنا ابن صاعد قال: 
حدثنا عبدة قال: حدثنا محمد بن بشر 

- عنه أخبرناه أبو عبد الله الجرجاني قال: أخبرنا أبو طاهر 
السلمي آخبرنا أبو بكر بن خزية. أخبرنا عبدة بن عبد الله أخبرنا محمد بن 
بشر» عن زكرياء قال: حدثنا مصعب: 

عن صفية قالت قالت عائشة: خرج الب ذات غداة و عليه 
مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن فأدخله معه, ثم جاء الحسين 


فأدخله معه. و الباق سواء. 

۷۰- عنه آخبرنا أبو الحسين بن أبي بكر الحافظ آخبرنا أبي آخبرنا 
او السو هل بن امسن ين ماعنا ین داوس امسر کار 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي سنة سبع و ثلاثين و مائتين أخبرنا يحيى 
بن آدم. و حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسين القاضي إملاء حدثنا أبو 
الحسن محمد بن علي الصینی حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 

و آخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قراءة قال: أخبرنا أبو حمد عبد الله 
ابن حمد بن شيرويه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا 
ابن أبي زائدة» عن أبيه. عن مصعب بن شيبة: 

عن صفية بنت شيبة, عن عائشة زوج الیل قالت خرج 
رسول الّه ذات غداة و علیه مرط مرحل من شعر اسودء قدعا رسول الله 
حسنا فأدخله ثم دعا حسینا فأدخله ثم دعا فاطمة غ فأدخلهاء ثم دعا 
عليا فأدخله ثم قال «إنًا يُرِيدُ اله ذهب عَنْكُمْ الأجس أَهْلَ ابیت و 

۱- عنه أخبرنا أبو سعد بن علي أخبرنا أبو سین الكهيلي أخبرنا 
بو جعفر الحضعرمي أخبرنا عهان بن أبي شيبة أخبرنا حمد بن بشر, أخبرنا 
کا خر صعب 

عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج علينا رسول الله غداة 
و عليه مرط مرحل من شعر أسود. 

۲- عنه عن محمد بن بشرء قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة و أحمد 
ابن محمد بن يحيى القطان. و عبيد الله العبسی, عن زكريا أخبرنا الحاكم أبو 


باب على عليه ادا ۱ 
عبد الله الحافظ حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب» حدئنا الربیع بن سلوان 
الرادي و بحر بن نصر الخولاني, قالا حدثنا بشر بن أحمد احبويي روء 
حدئنا سعيد بن مسعود حدئنا عبيد الله بن موسى حدثنا زكريا بن أبي 
زائدة حدثنا مصعب بن شيبة: 

عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج اي غداة و 
عليه مرط مرحل من شعر آسود فجاء الحسن فأدخله معه, ثم جاء الحسين 
فأدخله معه ثم جاءت فاطمة غلك فأدخلها معد ثم جاء علي فأدخله معه ثم 
قال: «إغا يريد الله لیب عَنْكُمُ لجس هل الْبيْتِ و يُطَهْرَكُمْ تطهيرأ». 

۳- عنه أخبرنا الحاكم الوالد. عن أبي حفص بن شاهين عن ابن 
صاعد لفظا سواء. 

۶ - عنه آخبرنا أبو سعد القاضي بسمرقند أخبرنا يحيى بن حمد بن 
صاعد أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع أخبرنا يحيى بن زكريا بن أي 
زائدة اخبرنا أبي. عن مصعب بن شيبة: 

عن صفية, عن عائشة أم الومنین قالت خرج رسول الیل ذات 
غداة و عليه مرط مرحل من شعر آسود. فجلس فأتت فاطمة غك فأدخلها 
فيه. ثم جاء علي فأدخله فيه. ثم جاء حسن فأدخله فيه ثم جاء حسين 
فأدخله فيه ثم قال: «إنا يُرِيدٌ لله الآية. 

۵- عنه أخبرني آبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن عيسى 
قاط يكزادق أعلنه ق حبرب ألو له عم بين 
العوام بن الفضل السیرانی إملاء بالبصرة أخبرنا أبو سعيد عبد الكبير بن 
عمرو الخطابي أخبرنا أبو داود السجستاني و يعقوب بن سفیان, قالا 
أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب: 


۱۱۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب طلا - ج ۱۲ 

عن جمیع بن عمير قال انطلقت مع آمي إلى عائشة فسألتها آمي عن 
علي. قالت ما ظنك برجل كانت فاطمة غ تحته و الحسن و الحسين 
ابنيه اك و لقد ریت رسول الله یلص التف عليهم بثوبه و قال اللهم 
هوّلاء أهلي أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. فقلت يا رسول الله 
لست من أهلك قال إنك على خبر. 

“/ا- عنه حدئنیه أبو زكريا بن أبي إسحاق, أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق حدثنا الحسن بن علي بن مالك الأشناني حدثنا عمرو بن عوف 
أخبرنا هشيم. عن العوام ين حوشب: 

عن جميع التيمي قال انطلقت مع أمي إلى عائشة فدخلت أمي 
فذهبت لأدخل فقالت عائشة إني أراه قد احتلم فحجبتني و سألتها أمي 
عن علي فقالت ما ظنك برجل كانت فاطمة تحته و الحسن و الحسين 
ابناه ل و لقد رأيت رسول الله التفع عليهم بتوب و قال اللهم هوّلاء أهلي 
أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله ألست من أهلك 
قال إنك لعلى خير. و م يدخلني معهم. 

۷- عنه آخبرنی أبو عبد الله الدينوري أخبرنا عمر بن الخطاب 
ارا عد افك اقل عر نسح بوعل اعرا وريد ين هارو 
أخبرنا العوام بن حوشب قال: حدثني ابن عم لي من بني الحارث بن تيم 
الله يقال له مجمع قال: 

دخلت مع أمي على عائشة فسألتها أمي قالت أرأيت خروجك يوم 
الجمل قالت إنه كان قدرا من الله فسألتها عن علي فقالت تسأليني عن أحب 
الناس كان إلى رسول لیصا و زوج أحب الناس كان إلى رسول الله 
لقد رأيت علیا و فاطمة و حسنا و حسینا94 و جع رسول الله بثوب 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۱ 
عليهم ثم قال: 

الهم إن هوّلاء أهل بيتي و حامتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيرا. فقلت يا رسول الله أنا من أهلك قال تنحى فإنك إلى خير. 

و رواه أيضا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام كما في أمالي ابن 
بایویه. 

۷۸- عنه آخبرنا آبو عبد ان اسحاق ين حمد بن یوسف قراءة آخبرنا 
بن الولید بن مزید البيروق. قال: أخبرني أبي قال سعت الأوزاعي قال: 
حدثني آبو عار رجل منا قال: 

حدئنی واثلة بن الأسقع اللیی قال جئت آرید علیا فلم آجده فقالت 
اله ااب فدخلا و دخلت معههماء فدعا رسول الله حسنا و حسيناه82 
فأجلس کل واحد منهها على فخذه و آدنی فاطمةئ8 من حجره و زوجهاء 
ثم لف علیهم ثوبه و آنا منتبذ فقال: 

«إنما رید الله لدب عنْکم الاجس هل الْبَيتٍ و یه كُمْ تطهیرا». 
اللهم هوّلاء أهلي, اللهم هوّلاء أهلي و أهلي أحق. قال واثلة قلت يا رسول 
الله و آنا من أهلك قال و أنت من آهلی. قال واثلة إنه لمن أرجى ما أرجو. 

9- عنه آخبرنا إسحاق أخبرنا محمد بن يعقوب آخبرنا الربيع بن 
سليان و سعيد بن عغان قالا حدثنا بشر بن بكر» عن الأوزاعي, قال: 
خدثی أبو عمار, قال: حدثنى وائلة بن الأسقع قال أتيت عليا فلم أجده. 

و ذکر نحوه. و الأوزاعي هو آبو عمرو عبد الرجمن بن عمرو إمام 
آهل الشام. رواه جماعة عنه, و جماعة عن بشر بن بکر. 
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۰- عنه عن محمد بن اسحاق بن خزية في جامعه عن الربیع و جبی 
ابن نصر. عن بشر. و عن علي بن سهل عن الولید بن مسلم عن ابي عمرو. 
و عن محمد بن مسكين عن بشر بن بكر عن ابي عمرو في الشواذ. و عن 
محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي. و رواه الطحاوي عن محمد بن 
الحجاج. و سلهان بن شعيب عن بشر. 

83 عه اشرت ابو سين القن أخيرنا أبو غو بو :مط أخيرنا 
أبو إسحاق المفسر, أخبرنا ال حسن البزاز, آخبرنا حمد بن مصعب. 

و آخبرنا أبو سعيد الطبري أخبرنا أبو إسحاق البزاري أخبرنا يحيى 
ابن حمد بن صاعد أخبرنا الحسن بن الصباح أخبرنا محمد بن مصعب. 

و أخبرنا أبو سعد السعدي أخبرنا أبو بكر بن مالك القطيعي, آخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال: حدثنى أبي حدثنا محمد بن مصعب: 

أخبرنا الأوزاعي عن شداد أبي عبار, قال دخلت على وائلة و عنده 
قوم فذكروا عليا فشتموه فشتمته معهم فلا قاموا قال شتمت هذا الرجل 
قلت رأيت القوم شتموه فشتمته معهم قال ألا أخبرك بما رأيت من رسول 
الله قلت بلى. 

قال أتيت فاطمةئ أسأها عن علي فقالت توجه إلى رسول 
لصا فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله و معه علي و حسن و 
حسین اھ أخذ كل واحد منهیا بيده حتى دخل فأدنى عليا و فاطمة هلا 
فأجلسها بين يديه. و أجلس حسنا و حسينا كل واحد منهما على فخذه ثم 
لف عليهم ثوبه أو كساء. 

ثم تلا هذه الآية 5 رید اله لِيُذْحِب عَنْكُمْ الؤجس أَهْلَ الْبَبتِ» ثم 
قال اللهم هؤلاء أهل بيتي و أهل بيتي أحق. 


رواه آیضا آبو بكر بن أبي شيبة, عن محمد بن مصعب. و رواه أيضا 
يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي. و هو غريب فان الأوزاعي كثير الرواية 
عن يحيى. 

۲- عنه أخبرنا مسعود بن محمد بن محمد بن الحسن الجرجاني 
أخبرنا إبراهيم بن امد بن محمد بن رجاء. 

اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الغازي اخبرنا محمد بن محمد بن امد 
القاضي قالا أخبرنا أبو بكر بن أبي داود أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن 
يونس الحنف أخبرنا عمر بن يونس أخبرنا سلوان بن أبي سلیان الزهري 
أخبرنا يحيى بن أب كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمروء قال: حدثني 
دا ين EE‏ ° ۱ 

سعت وائلة بن الأسقع یقول و الله لا آزال آحب علیا و حسنا و 
حسینا و فاطمة 1 بعد اذ سمعت رسول ال یقول فیهم ما قال, و 
لقد رأيتني یوما و قد جئت رسول الله في منزل أم سلمةء فجاء امسن 
فاجلشه عل فد ای خاد عجن فاجلبه عل غ السری:و 

ثم جاءت فاطمة طلا فأجلسها بين يديه و دعا بعلى فأغد عليهم 
کساء خیبریا, كأني آنظر إليه ثم قال: 1 E‏ يذهب عنکه ۳ 
أَهْلَ ابیت و یه کم تطهيرأ». قلت لوائلة وم الرجس قال الشك في دين اله. 

هذا لفظ مسعود بن محمد و قال يحيى بن أبي كثير و لقد رأيتني ذات 
يوم و ساق الكلام إلى أن قال الشك في دينه. 

و رواه عن الأوزاعي سوى هوّلاء أبو مسهر. و الوليد بن مسلم؛ و 
عبد الله بن واقد. و يوسف بن السفر. و تابعه في الرواية عن شداد نفر. 


۱۲ مسند الامام آمیرالممنین على بن ابیطالب اقلا - ج‎ 11٤ 

۳- عنه أخبرنا على بن أحمد الحافظ أبو الحسن الجار. قال: أخبرنا 
القن عند مانن عند وم قت ردقال حدقا لود عد ل ی 
حدئنا الوليد بن مسلم قال: آخبرنا الأوزاعي 

عن شداد أبي عبار عن واثلة بن الأسقع قال أتيت مفزل علي بن أبي 
طالب أريده فقالت فاطمة غا ذهب يأتي برسول اله علض فأقبل 
البي تا . فدخلا البيت و دخلت معهم فجلس النبي على الفراش. و 
جلس على عن يينه و فاطمة عن يساره و الحسن و الحسين بين یدیه. ثم 
أخذ ثوبا فبسط عليهم ثم قال: 

«إقا یرید الله له لب عَنْكُمُ الإجسس س آهل البَئتِ» الاية ثم قال اللهم 
هؤلاء أهلي اللهم هؤلاء آهلي قال وائلة قلت يا رسول الله أنا من أهلك قال 
و أنت من أهلي. قال فإنه لمن أرجى ما آرتجي. 

و رواه ايضا تتام قال: أخبرنا مسعود بن خلف أخبرنا الولید بن 
مسلم قال: حدثني الأوزاعي: 

عن شداد أبي عار أنه سمع وائلة يقول أمرني رسول الیل أن 
أدعو عليا فدعوته فجمع له الحسن و الحسين و فاطمة, ثم ألق عليهم وبا 
ثم قال اللهم هوّلاء أهلي اللهم هؤلاء أهلي فاسترهم من النار. 

4- عنه أخبرنا أبو طاهر الزيادي قراءة قال: اخبرنا آبو احسن 
الكارزي أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي أخبرنا آبو نعم الملائي. 

و أخبرنا آبو نصر المفسر أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا أبو 
إسحاق المفسر آخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثني ا نعم حدئني عبد 
السلام» عن كلثوم بن زياد: 

عن أبي عمار» عن وائلة بن الأسقع أنه كان عند النبي إذ جاء علي و 
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فاطمة و الحسن و الحسين 2# فألق علیهم كساء له. ثم قال اللهم هولاء 
أهل بيتيء اللهم آذهب عنهم الرجس آهل البيت و طهرهم تطهيرا قلت يا 
رسول الله و آنا. قال و أنت. فو الله إنها لأوثق عملي عندي. 

و منها رواية أبي الحمراء هلال بن الحارث خادم النى الا . و رواه 
ای اوه شه ین شارت الس عند ورزواه خن ن اد جاعد مت 
آبان بن تغلب. 

۵- عنه حدئنا احاکم آبو عبد الله الحافظ إملاء. قال: أخبرني آبو 
بكر أحمد بن محمد بن السري القيمي بالكوفة أخبرني النذر بن محمد بن 
المنذر القابوسي من أصل کتابه, قال: حدثني أبي. قال: حدثني عمي الحسين 
ابن سعيد. قال: حدثني أبي سعيد بن أب الجهم» عن أبان بن تغلب» عن نفيع 
ابن الحرث: 

عن أبي الحمراء خادم رسول الیل قال كان رسول اله الا 
يجيء عند كل صلاة فجر فيأخذ بعضادة هذا الباب. ثم يقول السلام عليكم 
يا أهل البيت و رحمة الله و بركاته. فيردون عليه من البيت و عليكم السلام 
و رحمة الله و بركاته فيقول الصلاة رحمکم الله معا بريد اله ذهب عَنْكُم 
اراس أَهْلَ ابیت و يُطَهْرَكُمْ تطهیرآ». قال فقلت يا أبا الحمراء من كان في 
البيت قال على و فاطمة و الحسن و الحسين طم 

قال الحاكم لم نكتبه من حديث آبان, عن نفيع إلا بهذا الإسناد و رواه 
أيضا عبادة و هو كوفى كان ينزل مكة. و روى عنه سفیان. قال ذلك أبو 
0 0 

7- عنه أخبرنا أبو القاسم القرشي أخبرنا أبو القاسم الماسرجسي 
أخبرنا آبو العباس البصري أخبرنا أبو عاصم أخبرنا الضحاك بن مخلد عن 
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عبادة أبي حیی: 

عن ای داود السبيعى. عن یی الحمراء قال كان النى کا ير ببيت 
فاطمة 88 ستة أشهر فيقول الصلاة إن ری الله الآية. ٠‏ 

رواه جماعة عن أبي عاص النبیل, و أخرجه عبد بن حميد في تفسيره 


و رواه أيضا يعقوب بن سفيان عنه و رواه أيضا برقن يي أن 
اسحاق السبیعی, و عنه جاعة. 

۷- عنه أخبر نا آبو بكر الحافظ قال: أخبرنا آبو أحمد الحافظ, 
أخبرنا أبو نعي الجرجاني أخبرنا عار بن رجاء أخبرنا أحمد بن أبي طيبة, 
عن يونس بن أبي إسحاق عن أي داود نفيع به. 

أخبرنا أبو نصر المفسر أخبرنا أبو عمرو بن مطرء أخبرنا أبو إسحاق 
المفسر أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا يونس 
ابن أبي إسحاق» عن أب داود. 

و أخبرنا أبو سعيد الطبري أخبرنا أبو إسحاق البزاري أخبرنا يحيى 
ابن محمد بن صاعد. أخبرنا يوسف بن موسی, أخبرنا آبو نعيرء عن عبيد 
لله بن موسی عن يونس بن أبي اسحاق, عن ابي داود. 

و أخبرنا القاضى أبو بكر الحبري أخبرنا أبو بكر الشافعي ببغداد. 
بيه مين اعرا عمد ين بسن یه ارت ارت یوق قال حدتنا 
یونس: 

عن أبي داود. عن أبي احمراء قال رابطنا النبي 126 ستة آتهر 
مس ع ی برید اله 
مب عَنْكُمْ الإخس أَهْلَ ابیْت و بطهر کم تطهیرآ. 
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هذا لفظ القاضى و قال الطبري رابطت المدينة سبعة عشر شهرا على 

عهد رسول الله إذا طلم الفجر جاء إلى باب على وقاطمةك فقال الصلاة 
الصلاة «إغا يُرِيدٌ اله الآية. 

و قال الفسر رابطت المدينة سبعة آشهر کیوم. فكان رسول الله يأتي 
باب على كل غداة فيقول الصلاة الصلاة الصلاة «إنا يريد له الآية. 

و قال الحافظ أقت بالمدينة سبعة عشر شهپرا فكان رسول اله إذا 
طلع الفجر أو أصبح كل يوم أتى باب علي و فاطمة فیقول الصلاة «إنا يريد 
اس الاید. 

۸- عنه أخبرنا على بن آمد. آخبرنا مد بن عبید. آخبرنا محمد بن 
سلهان آخبرنا الفضل بن دكين, آخبرنا يونس بن أبي إسحاق: 

عن أب داود. عن أبي الحمراء قال واظبت الب فكان يجيء 
إلى باب علي و فاطمة عله فيقول السلام عليكم 3 يريد اللّه» الآية. 

و رواه عن أي داود منصور بن أي الأسود و عنه طرق و رواه عنه 
أيضا زياد بن النذر. 

۹- عنه أخبرنا أبو بكر الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن الحسين النثعمي آخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج أخبرنا 
يحيى بن يعلى الأسلمي, عن يونس بن جنانة: 

عن نافع. عن أبي الحمراء قال شهدت الني يليك ثمانية أو عشرة 
أشهر إذا خرج إلى الصلاة أو إلى الغداة مر بباب فاطمة فيقول السلام 
عليكم و رحمة الله. الصلاة أهل البيت «إنا يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمُ الاشش 
َمل لیب و هر کم تطهیر» ورحمكم الله. 


۰- عنه أخبرنيه أبو سعد بن علي آخبرنا أبو الحسين أخبرنا آبو 


۱۸ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابیطالب طلا - ج ۱۲ 
جعفر الحضضرمي آخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة آخبرنا حبی به. 

و ساق الکلام إلى قوله ثانية آشهر. كلما خرج إلى الصلاة أو قال 
صلاة الفجر كما رويت. 

-١‏ عنه أخيرنا أبو بكر الحارني أخبرنا أبو الشیخ أخبرنا إبراهيم بن 
جعفر الأشعري أخبرنا مد بن يحيى الصوفي أخبرنا عمرو بن حماد بن 
طلحة القناد. عن علي بن هاش عن أبيه: 

عن سالم بن أبي حفصة,. عن أبي الحمراء قال شهدت رسول 
الله ليكو أربعين صباحا يأتي إلى باب علي و فاطمة و حسن و حسين 224 
حتى يأخذ بعضادة الباب و يقول «إنَا يريد اله 4 وب عَنْكُمُ اجس أَهْلٌ 
ابیت و بر كم تطهیرآ». 

۲- عنه حدئني آبو القاس القرشي و هو بخطه عندي حدثنا القاسم 
بن غانم حدئنا آبو يحيى زکریا بن يحيى البزاز حدثنا آبو سعید الأشج. 
حدئنا يحيى بن يعلى الأسلمي» عن يونس بن جناب عن نافع» عن أي 
الحمراء قال شهدت الني مَك انية أشهر يخرج إلى الغداة أو إلى الصلاة 
فيمر بباب فاطمة غ فيقول السلام عليكم أهل البيت و رحمة الله الصلاة 
برمکم الله دعا رید له شد الایة. 

۳- عنه قال: حدثنا إسماعيل بن صبیح. عن جناب بن فسطاس عن 
يونس بن خباب عن أب داود: 

عن أبي الحمراء قال خدمت النى 6إا نحوا من تسعة أشهرء فا مر 
يوم يخرج فيه إلى الصلاة إلا جاء إلى باب علي و فاطمة اك فأخذ 
بعضادتي الباب ثم يقول السلام عليكم و رحمة اله و بركاته, الصلاة رمکم 
اللّه «إقا رید ا له الایة. 


و رواه آبو الجارود عن أبي داود. 

۶- عنه أخبرني آبو بكر قال: آخبرنا آبو عمرو. قال: آخبرنا 
الحسن قال: حدئنا ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي به و ساق 
الكلام إلى أن قال كلما خرج إلى صلاة الفجر مر بباب فاطمة غ فيقول 
بذلك. 

۵ یه آعبرتا آبو الس لار أخيرننا أبن ان الصفار: آخرتا 
متام أخبرنا غسان بن الربیع آخبرنا عبيد بن طفیل آبو سیدان, 

عن ربعي بن خراش عن فاطمة غ ابنة رسول الله الا أنها أتت 
البي لإا فبسط ها ثوبا فأجلسها عليه ثم جاء ابنها حسن فأجلسه معهاء 
ثم جاء حسين فأجلسه معهما ثم جاء علي فأجلسه معهم ثم ضم علییم 
الثوب ثم قال اللهم هوّلاء مني و أنا منهم اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم 
راض. 

47- عنه حدثنيه أبو عمرو اللحياني حدثنا أبو بكر الشيباني حدثنا 
عبد الله الشرقي حدثنا محمد بن يحيى حدئنا أبو نعم حدثنا عبيد بن طفيل 
قال: 

معت ربعي بن خراش قال: بلغني أن عليا دخل على النبي اوكا 
اغا ای كيلة كسا له فا مد عات عل فا و جن و 
حسين 220 فأخذ بمجامعها فعقد أو فعقدها فقال اللهم هوّلاء مني و أنا منهم 
فارض عنهم کا أنا عنهم راض. 

۷- عنه حدثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو بكر أحمد 
بن سعيد بن فرضخ أخبرنا موسى بن الحسن أخبرنا أبو نعيم أخبرنا فضيل 


بن مرزوق: 


يي قل ان ال عقاوق بت تردن سلمة نزلت هذه الآية دا 
رید ال لوب غلك الجن أهل ادكه و آنا جالسة علی باب البيت 
فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت قال أنت إلى خيرء أنت من آزواج 

- أبو نعيم هذا هو الفضل بن دكين الملائي الثقة المتفق عليه و رواه عنه 
جماعة. و تابعه عن فضيل جماعة منهم عبيد الله بن موسى العبسی 

«الطعنة عزنا از مده عم رن وى بن نا مه ادن ا 
أخبرنا محمد بن يعقوب آخبرنا الحسن بن علي بن عفان آخبرنا عبيد الله بن 
موسى آخبرنا فضيل بن مرزوق: 

عن عطية, عن أبي سعید. قال: مر ا ل" 
في بيتها «إنا رید الله له يذهب عَنْكُمْ الرچخش س آهل ابیت و : رک تطهیر» 
ات و في البيت رسول أا و على و فاطمة و حسن و حسين 328 
قالت و آنا جالسة ل الباب فقلت یا رسول الله آلست من آهل البیت قال 
إنك إلى خير إنك من آزواج الني. 

4- عنه قال عبد بن مید في تفسيره رواه عبيد اله بن موسى فذكره 
و رواه أيضا عبد الله بن صالح العجلي: 

۰- عنه أخبرنا أبو الحسن الجار أخبرنا أبو الحسن الصفار آخبرنا 
قتام أخبرنا عبد اله بن صالح أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أي 
سعيد الخدري قال: حدئتنی أم سلمة عن الني يلد بنحوه. 

1۰۱ - عنه حدثني أبو زكريا ب بن أبي اسحاق, حدثنا آبو حمد عبد الله 
بن اسحاق حدثنا آهد بن زهیر حدثتا آبو غسان. حدثنا فضیل بن 
مرزوق» عن عطية: 


باب على عليه اسلا ۱۲ 

ع مايه عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي دنا بريد 

اله مب عَنْكُمْ الس أَمْلَ ابیت و بطهر کم تطهیرآ». قلت يا رسول الله 

ألست من أهل البيت قال أنت إلى خير إنك من أزواج الني ينك قالت و 
في البيت رسول الله و علي و فاطمة و الحسن و الحسين822. 

٠١١‏ - عنه رواه الحسين الحبري في تفسيره عن أبي غسان و رواه أيضا 
معاوية بن عمرو: 

۳- عنه أخبرنا علي بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبيد, أخبرنا موسى 
ابن هارون الطوسي أخبرنا معاوية بن عمرو, أخبرنا فضيل بن مرزوق. 
قال: حدثني عطية: 

عن ابي سعید. عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي «إا بر 
انهم الّية قالت و آنا جالسة غ باب البیت قلت يا رسول الله الست من 
آهل البیت قال آنت إلى خیر, إنك من آزواج النبي قالت و في البیت رسول 
الله و على و فاطمة و حسن و حسين غ4 . 

ا ع عر ارال عن از عافن عن د ن شام 
هارون بن سلهان عن ابن قتيبة. عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أي 
سعيد. عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية «إما يُرِيدُ اثث» في يومي و في 
بيتي» و في البيت رسول الله و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ية . 

١‏ م6- عنه حدثنا عبد اللك بن أحمد بن نصر قال: حدثنا يعقوب 
الدورق قال: حدئنا سعيد بن محمد الوراق, عن فضيل به نحوه. 

۱۰۹ -عنه حدثنا عبد الله بن سلهان حدثنا إسحاق بن إبرا هيم النهشلي 
الکرماني بن عمرو. عن فضیل به. 

۷- عنه آخبرنا آبو عمرو البسطامي آخبرنا آبو أحمد الجرجاني 


أخبرنا بو عبد اللك محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس سنة ثلاث 
مائة أخبرنا موسى بن أيوب بن عيسى النصيي أخبرنا الزجاج عن فضيل 
ابن مرزوق. عن عطية: 
عن أبي سعيد قال قالت أم سلمة إن هذه الآية نزلت في بيتي ّا 

بريد اله لب نکم الس ش فل ابیت و نطو ركه تطهیرآ» قالت و بق 
البيت رسول الله و علي و ا حسن و الحسين و فاطمة ل و أنا جالسة على 
بات الست قلت ا الله ألست من أهل البيت قال أنت من أزواج 
زول الله 

۸- عنه أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ, و القاضى آبو بكر قراءة. 
اا خدها از الاس الاب أخبرنا ان ی كاعر عن ن 
عمر. آخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله هو ابن دينار عن شريك بن عبد الله 
بن آي نصر: 

عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت في بيتي آنزلت: «إغا بر الله 
یدب عَنْكُمْ الس ش أهل الت قالت فارسل رسول اف إلى فاطمة و 
على و الحسن و الحسين 2 و قال هؤلاء أهلى. قالت فقلت يا رسول الله 
آما أنا من أهل البیت قال بل إن شاء ال 

قال الحاكم هذا حديث صحيح بهذا الاسناد قلت انتخبه أبو علي 
الحافظ على الاصی. و رواه جماعة عن عغان كذلك. 

رواه أيضا عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة 

۹-عنه أخبرنا أبو صادق الصيدلاني آخبرنا أبو العباس السناني 
أخبرنا العباس بن محمد الدوري أخبرنا خالد بن مخلد أخبرنا موسى بن 


يعقوب الزمعي أخبرنا هاشم بن هاشم بن عتبة: 


عن عبد الله بن وهب قال: آخبرتنی أم سلمة أن رسول الیل جمع 
عليا و فاطمة و الحسن و الحسين 22 ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله 
و قال رب هؤلاء أهلي. قالت أم سلمة قلت يا رسول الله اجعلني منهم. قال 
إنك من آهلي. ۱ 

۰- عنه آخبرنا آبو سعد بن علي آخبرنا آبو الحسين الكهيلي آخبرنا 
آبو جعفر الحضرمي أخبرنا أحمد بن يحيى آخبرنا عبد الرحمن بن شريك, 
عن أبية. عن أبي إسحاق: 

عن عبد الله بن ربيعة مولى أم سلمة» عن أم سلمة زوج الني إا 
آنها قالت لما نزلت هذه الاية في بيتها «إنما يُرِيدٌ لله» أمرني رسول الله أن 
أومي إلى علي و فاطمة و الحسن و الحسين 22 فلما أتوه اعتنق عليا بيمينه 
والحسن بثماله و الحسين على بطنه و فاطمة غب عند رجليه. 

ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى و عترتي فأذهب عنهم الرجس و 
طهرهم تطهيرا. قا ثلاث مرات. قلت فأنا يا رسول الله. قال إنك على 
خير إن شاء الله. 

۱- عنه أخبرنا أحمد بن محمد الفقیه, أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
جعفر أخبرنا عبد الرجن بن حمد بن ادریس آخبرنا هد ن ي 
الصوفی آخبرنا آبو غسان مالك بن إسماعيل آخبرنا جعفر الأحمر. عن 
الأجلح. عن شهر بن حوشب, عن أم سلمة. 

قال و أخبرنا عبد الله أخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي أخبرنا محمد 
ابن على بن الحسن بن شقيق قال: معت أبى قال: حدثنا أبو حمزة. عن 
الأجلح: 


عن شهر بن حوشب أنه كان جالسا عند أم سلمة إذ قالت جاءت 


فاطمة غل تحمل قدرا ها فما خزيرة فقال ها رسول الط أين ابن 
عمك قالت في البیت. قال فادعیه و ادعي ابني معه. فدعتهم فطعمواء ثم 
أخذ کساء خيبريا كنا نبسطه في بیتنا فتجلله هو و هم ثم قال اللهم هؤلاء 
أهل بیق أذهب عنا الرجس و طهرنا تطهيرا قالت فقلت يا رسول اله 
آلسنا می أفلك قال بل نت عل شين 

۲- عنه حدئنی أحمد بن علي الأصبهاني حدثني آبو القاسم جعفر بن 
محمد الرازي حدثني عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثني آبو شيبة ابراهیم بن 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي حدثني علي بن ثابت حدثني أسباط, 
عن السدي, عن بلال بن مرداس: 

عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت دخل على رسول الله فأتته 
فاطمة غ بخزيرة فوضعتها بين يديه فقال ادعي لي زوجك و ابنيك. 
فدعتهم فطعموا و تحتهم كساء خيبري فجمع الكساء عليهم ثم قال اللهم 
هؤلاء أهل بيتي و حامتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. فقالت 
أم سلمة ألست من أهل بيتك قال إنك على خير و إلى خير. 

۳- عنه أخبرناه محمد بن علي بن محمد آخبرنا محمد بن الفضل بن 
محمد أخبرنا جدي الفضل بن سهل قال: حدثني علي بن ثابت حدثني 
أسباط بن نصبر, عن السدي عن بلال بن مرداس عن شهر. عن أم سلمة به. 

۶- عنه حدثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبيد الله بن الفتح ببغداد. حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان, قال: 
حدثنا أي حدثنا إبراهيم بن هراسة عن سفيان الثوري, عن زبيد اليامي: 

عن شهر بن حوشب, عن أم سلمة قالت أخذ رسول الله كساء 
فجعله على علي و فاطمة و الحسن و الحسين ةك في بيتي. ثم قال اللهم 


هؤلاء أهل بیق فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقلت يا رسول 
أله آلست من أهل الت قال نت الی خبر. 

۵- عنه حدثناه الحاكم أبو عبد الله الحافظ قراءة و املاء حدثنا آبو 
بكر بن أبى دارم امحافظ بالكوفة حدئنا حمد بن الحسين بن مطر بن راشد 
البغدادي حدثنا حجاج بن الشاعر حدئنا أبو أحمد عن سفیان, عن زبيد: 

عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن الني ينك جلل على علي و 
حسن و حسين و فاطمة ل كساء ثم قال اللهم هولاء أهل بيتي و 
خاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

7- عنه أخبرناه أبو سعد السعدي أخبرنا أبو بكر القطيعى أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال: حدئني أبِي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
سفيان, عن زبيد: 

عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن اب33 جلل على علي و 
فاطمة و حسن و حسين ا كساء ثم قال اللهم هوّلاء أهل بيتي و حامتي 
اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة فقلت يا 
رسول الله انا منهم قال إنك إلى خير. 

۷- عنه حدثنيه أبو بكر السكري, حدثنى أبو عمرو الحيري حدثنا 
ا ر عرد عا 
السدي تیا روا عن زبيد بذلك. 

۸- عنه آخبرناه آبو عبد الله الطبري أخبرنا آبو طاهر السلمی 
آخبرنا جدي محمد بن رافع آخبرنا بو آهد. آخبرنا سفیان به کلفظ مد 
ابن حنبل سواء, الا أنه قال و أا منهم. 

أخرجه أبو عيسى الترمذي الحافظ في جامعه عن محمود بن غيلان 


عن ابي آمد. و قال هذا حدیث حسن صحیح و هو آحسن شيء روي في 
هذا الباب. 

رواه أيضا عبيد بن سعيد عن سفیان. 

۹- عنه آخبرنی عبد الرحمن بن الحسن لفظاء آخبرنی محمد بن 
إبراهيم بن سلمة, أخبرني محمد بن عبد الله بن سلهان, أخبرني محمد بن 
عبد الله بن غمير, أخبرني عبيد بن سعيد. عن سفیان, عن زبيد: 

عن شهر, عن أم سلمة عن الني اال في هذه الآية إا ريد اث 
قال هم علي و فاطمة و الحسن و الحسين 2 قلت فأنا يا رسول الله قال 
إنك إلى خير. 

و رواه جماعة عن زبید سوی سفیان, منهم أبو إسرائيل و عمران» و 
هلال بن مقلاص, و عمران التغلبي. 

* أدهي | ییاد ی بن حل وف اعرا عدن ال 
در رن ا ر هم و کو امت ارا 
عمران بن زيد التغلبي. عن زبيد اليامي بذلك و آطول من حديث سفيان. 

و رواه أيضا آبو | سرائيل اللاني عن زبيد. 

۱- عنه أخبرنا الجوهري عن محمد بن عمران عن علي بن حمد, 
قال: حدثني الحسين بن الحكم» حدثنا مالك بن إسماعيل. عن أبي إسرائيل 
اللاي عن زبيد: 

عن شهر بن حوشب. عن أم سلمة أن الآية نزلت في بيتها و ألنبي و 
علي و فاطمة و الحسن و الحسين 22 فيه فأخذ النبي عباء فجللهم بها ثم 
و وی ار وی اس وی 
آنا عند عتبة الباب يا رسول الله و أنا منهم أو معهم قال إنك إلى خير 


و رواه آیضا إسماعيل بن نشيط عن شهر بن حوشب. 

۲ -عنه الحاكم الوالد. عن ابن شاهین قال: حدثنا عبد الله بن سلمان 
قال: حدثنا يزيد بن محمد الهلی قال: حدثنا أبو داود. عن إسماعيل بن 

عن شر عن أم سلمة قالت عالجت فاطمة غ لأبيها سخينة فقال 
رسول الله ادعي زوجك و ابنيك. فدعتهم فأصابوا معه. ثم مد رسول 
لله راء عليهم الكساء و قال اللهم هؤلاء عترتي و أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

۳ - عنه حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد حدثنا العباس بن محمد بن 
حاتم حدثنا أبو نعيم حدئنا إسماعيل بن نشيط العامري فذكر نحوه. 

۶- عنه حدثنا عبد الله بن سلهان, حدئنا اسحاق بن إبراهم 
النهشلي الكرماني حدثنا ابن عمر حدثنا سعید بن زربي الخزاعي حدثنا 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: 

عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة تلا إلى رسول الله یلص ببرمة ها 
قد صنعت فيا عصيدة تحملها على طبق فوضعتها بين يديه فقال لها أين 
ابن عمك و ابناك قالت في البيت. قال ادعيهم فجاءت إلى على فقالت أجب 
رسول الله آنت و ابناك. قالت آم سلمة. ۱ 

فجاء علي آخذا بيد الحسن و الحسين. و فاطمة ط2 تشي خلفهم 
تراهم قل ید یه ان فتاه گان ملعا عل تسه اليه 
عليه. و أخذ بأطراف الکساء الأربعة بشماله فضمه فوق رءوسهم و آلوی 
يده الهني فقال اللهم هوّلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيرا. 


6- عنه حدئني أبو القاسم بن ابي احسن الفارسي حدئني ف 
حدثني محمد بن القاسم بن زکریا امحاربي بالکوفة حدثني عباد بن یعقوب. 
حدثني ابن فضیل, عن أبانء عن شهر بن حوشب: 

قال و حدثنا عباد. عن عمرو بن ثابت. عن أبيه. عن شهر عن أم 
سلمة زوج النبي أن رسول اله لإ دعا عليا و فاطمة و الحسن و 
الحسين ك فأدخلهم البیت. فقالت أم سلمة أ تأذن لي فأدخل معهم 
فدخلت فجللهم ثوبا كان عليه ثم قال: «إنا يريد لله هِب عَنْكُم لاش 
هل ابیت و یه کم تطهيرأ». 

- عنه عن الحسن بن علي الجوهري قال: حدئنا محمد بن عمران 
أبو عبيد الله حدئنا علي بن محمد الحافظ قال: حدثني الحسين بن الحكم 
حدئنی سعيد بن عغان قال: حدثني أبو مریم قال: حدثني داود بن أبي عوف 
قال: حدئني شهر بن حوشب قال أتيت أم سلمة زوج النبي لأسلم عليها 
فقلت ها أرأيت يا أم المؤمنين هذه الآية «إنا يريد الله قالت نزلت و آنا و 
رسول الله على منامة لنا و تحتنا كساء خيبري. فجاءت فاطمة و معها 
حسن و حسين طب و فخار فيه خزيرة و ذكر الحديث. 

۷- عنه عن الحبري قال: حدثنا مالك بن إسماعيل. عن جعفر 
لاجر عن شهر. عن أم سلمة.و عن عبد الملك. عن عطاء. عن أم سلمة. قالت: 

جاءت فاطمة نيه بطع ها إلى أبيها و هو على منام له. فقال ائتيني 
بابني و ابن عمك إلي. فجللهم فقال اللهم هؤّلاء أهل بيتي و حامتي فأذهب 
عنهم الرجس فقالت أم سلمة وأنامعهم. فقال آنت زوج النبي ونج عل شين 

8- عنه أخبرنا أبو بكر الحاري أخبرنا أبو الشيخ أخبرنا أبو يعلى 
الموصلي أخبرنا الأزرق بن علي أخبرنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن 


سلمة بن کهیل, عن أبیه: 

عن شهر بن حوشب قال سمعت آم سلمة تقول بینا رسول الله الوا 
جالس عندي فأرسل إلى الحسن و الحسين و فاطمة و على فانتزع 
کساء فألقاه علیهم و قال اللهم إن هوّلاء آهل بيتى فأذهب عنهم الرجس و 
طهرهم تطهیرا. قال ذلك مراراء قلت و أنا منهم يا رسول الله قال انك غلل 
خير أو إلى خير. 

48- عنه حدئنیه أبو القاسم بن أبي الحسن الفارسي حدثني أبي 
حدثني محمد بن القاسم ال حاربي حدثني عباد بن يعقوب. حدثني علي بن 
هاشم. عن محمد بن سلمة» عن أبيه: 

عن شمهرء عن ام سلمة قالت بين - و ساق الكلام - مثله إلى قوله 
فانتزع كساء علي فألقاه عليه و عليهم ثم قال اللهم هوّلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

- عنه حدثنى أبو عبد الله المهربندكسائي عن أبي الحسن بن أيوب 
أقركه اعن لاد وساي جد عار امس لدان عقا 
عيسى بن سوادة حدثنا أبو الصباح النخعي عن عبد الواحد بن عمر قال: 

5 شهر بن حوشب فقلت إني سمعت حديثا يروى عنك فأحببت 
أن أسمعه منك. GG‏ 
أحدث به قلت هذه الآية «إما يُرِيدٌ الله لدب عَنْكُمُ لَجس أَهْلَ الْبَئِتِ» 
و هي فى قراءة عبد الله هكذا «و د 

قال نعم أتيت أم سلمة زوج النبي فقلت ها يا أم المؤمنين إن أناسا من 
قبلنا قد قالوا في هذه الاية أشياء قالت و ما هي قلت ذكروا هذه الآية با 
رید الله لدب عَنْكُمُ الاجشت أَهْلَ ابیت و بر کم تَطهيرأ» فقال بعضهم 


۱۳۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
في نسائه. و قال بعضهم في أهل بیته. 

قالت: يا شهر بن حوشب و الله لقد نزلت هذه الآية في بيتى هذاء و 
ف مسجدي هذا أفبل الى 9۳6 ذات يوم حتی جلس معي ق سجدي 
هذاء على مصلاي هذاء فبینا هو كذلك اذ آقبلت فاطمة معها خبز ها و معها 
ابناها الحسن و الحسين لب قشي بينها 

فوضعت طعامها قدام النی فقال ها النی أبن بلك یا فاطمة لكل 
قالت فالا ا رسول سوماق لحن فلم رليك أن جاء عل فجلس معهم اذ 
أحس النبي بالروح, فسل مصلاي هذا من تحتي فتجافیت له عنها حتی سله 
فاذا عباءة قطوانية فجلل بها رءوسهم ثم آدخل رأسه معهم و يده فوق 
رءوسهم فقال: 

الهم هؤلاء أهل بيتي قد اججتمعوا إا يري لله 4 لِيُدْحِتٍ عَنْكُمُ 
الإجس أَهْلَّ البَيِتِ». قاها ثلاثاء قلت يا رسول الله أدخل رأسي معكم قال 
يا أم سلمة إنك على خير. قالت فبينا النبي كذلك إذ أحس بالروح 

١‏ عنه أخبرنا حمد بن موسى - مرات - اخبرنا محمد بن یعقوب. 
أخبرنا الربيع بن سلهان أخبرنا أسد بن موسى آخبرنا عبد الحميد بن بهرام: 

حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تقول حين جاء نعي 
الحسين بن على ءايئه لعنت أهل العراق. فقالت قتلوه قتلهم الله غروه و 
ذلوه لعنهم الله. و نی رأيت رسول الله جاءته فاطمة تله غدية ببرمة ها قد 
صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه. فقال لها 
أين ابن عمك؟ 

قالت: هو في البيت. قال اذهبي فادعي به و ائتيني بابنيه. فجاءت 
27 تقود ابنيها كل واحد منهیا بید. و علي بيشي في أثرهم في أثرها حتى دخلوا 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۳۱ 
على رسول ال فأجلسها في حجره و جلس علي على يمينه و 
ا E‏ يفاره قاس من قل گام كيرا ا 
النامة بالدينة. ١‏ 

فلفه رسول الله عليهم جميعا فأخذ بثماله بطرفی الکساء و آلوی بيده 
المني إلى ربه و قال اللهم إن هؤلاء آهلي آذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا, قاله ثلاث مرات» قلت یا رسول الله الست من آهلك قال بل. 
فأدخلنی في الكساء. فدخلت فى الکساء بعد ما قضی دعاءه لابن عمه و 
ابنيه و ابنته فاطمة896. 

7 - عنه رواه أحمد بن شاذان في التفسير عن محمد بن بكار البغدادي 
عن عبد الحميد به كما عبرت. 

۳۲- عنه أخبرنا علي بن أحمد, أخبرنا مد بن عبيد آخبرنا إبراهيم 
ابن عبد الله أخبرنا حجاج بن منهال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري: 

أخبرنا شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تقول لما جاء نعي 
الحسين بن علي لعنت أهل العراق. و قالت قتلوه قتلهم الله. غروه و ذلوه 
لعنهم الله. 

ثم شرعت تحدثنا و قالت. جاءت فاطمةءك رسول الله غدوة ببرمة 
ها تحملها في طبق ها حتى وضعتها بين یدیه. فقال ها أين ابن عمك قالت 
هو في البيت. قال اذهبي فادعيه لي و ائتيني بابنيه. فجاءت تقود ابنيها كل 
واحد منها في يده بيده و علي يشي في أثرها حتى دخلوا على رسول الله. 

فأجلسها في حجره و جلس علي عن يينه و جلست فاطمةئع0 
على يساره قالت أم سلمة فاجتذب من تحتى كساء خيبريا كان بساطا لنا 
غل النامة ف الدينة. لتق رسول اش علب جیعا و لخد بشماله طرفي 


الکساء و ألوى بيده المني إلى ربه فقال: 

اللهم هولاء أهلي أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. قاله ثلاث 
مرات في کل ذلك یقول اللهم هؤلاء أهلي أذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا.. فقلت یا رسول الله آلست من آهلك قال بل فادخلی فی الکساء. 
TTT‏ ف لذن عدف لو ا 
فاطمة لا 

۶- عنه أخبرناه أبو القاسم القرشی أخبرنا علي بن المؤمل أخبرنا 
محمد بن يونس أخبرنا حجاج بن منهال به, قال شهدت أم سلمة حين 
جاءها نعي ا حسين قالت فإني رأيت رسنول ال جاءته فاطمة نا غدية 
ببرمة ها قد صنعت فيها عصيدة تحملها في طبق. و ساق الحديث كما رويت. 

۵- عنه رواه عن عبد الحميد وكيع و ابن حبان و حمد بن بكار 
الريان البغدادي و هاشم و عنه أحمد بن سيار في كتابه. 

- عنه أخبرنا أبو سعد السعدي أخبرنا آبو بكر القطيعى أخبرنا 
عبد اه بن مد بن حجل قال: حدتني أى دی أن لنضر هاشم بن 
القاسم حدثني عبد الحميد بن بهرام قال: 

حدئني شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة زوج الني 6لا حين 
جاء نعي الحسين بن علي تقول لعنت أهل العراق. 

۷- عنه أخبرنا أبو نصر القری أخبرنا أبو الحسن الكارزي أخبرنا 
علي بن عبد العزيز المكي آخبرنا حجاج بن منهال السلمي أخبرنا حماد بن 
سلمة, عن علي بن زيد: 

عن شهر بن حوشب. عن أم سلمة أن رسول الله ی قال لفاطمة 
يا بنية ائتيني بزوجك و ابنيه فجاءت بهم فألق رسول الله عليهم كساء 


فدکیا ثم وضع يده عليهم ثم قال اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك 
على محمد و ال حمد. فإنك ميد مجيد قالت ام سلمة فرفعت الكساء 
لأدخل معهم فجذبه من يدي فقال إنك على خير. 

۸- عته أخيرناء آبو احسن المار آخبرنا آبو احسن الصفان آخبرنا 
قتام, آخبرنا عفان آخبرنا ماد بن سلمة آخبرنا علي بن زید. عن شهر بن 
حوشب عن أم سلمة أن النى يلك قال لفاطمة ائتينى بزوجك و ابنيك. و 
ذکر مثله إلى آخره. ۱ ۱ 

۹- عنه رواه أيضا الحاربي عن ابراهيم بن مرزوق عن روح بن 
اسلم, قال: حدثنا ماد به. 

دنه لكين ابو مه اکر ا ابو بكر ارا عه ان قال 
حدئنی ابي حدثني ذر حدثني عفان عن ماد بن سلمة عن علي بن زید. 
عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله قال لفاطمة. به كما سويت. 

١ع‏ عنه أخبرنا آبو سعد مسعود بن محمد الطبري أخبرنا آبو إسحاق 
الشيرازي أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد. أخبرنا أحمد بن حازم آخبرنا 
عبيد الله بن موسى أخبرنا عقبة بن عبد الله الرفاعى: 

اغ ری وی ال معان آنا قاب لد دسف تن 
فأتينا أم سلمة فدخلنا عليها و بیننا و بينها حجاب فقالت ألا أخبركم 
بشيء سعته من رسول الله و شهدته قلنا بلى يا أم المؤمنين قالت إني قربت 
إلى رسول الله طعاما فأعجبه فقال: لو كان هنا علي و فاطمة و الحسن و 
اسين22. قالت: ۱ 

فأرسلنا إلهم فجاءوا فقربت الطعام. فلا فرغنا جعل النبي 6إا 
يدعو هم فتناول کساء كان تحتي آصبناه من خیبر. و آثاره على علي و 


۱۳۶ مسند الامام آمیرالممنین على بن ابیطالب كلا - ج ۱۲ 
فاطمة و ا حسن و الحسين 268 و هو يقول «إنا بريد اله لِيُذْحِتٍ عْكه 
الجْس أَهْلَ ابیت و يُطَهْرَكُمْ تطهيرأ». 

۲- عنه أخبرنا أبو القاس بن أبي النضر بقراءتي عليه أخبرنا أبو 
عمرو امحيري أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا حوثرة بن أشرس أبو عامر, 
قال: آخبرنی عقبة: 

عن شهر, عن أم سلمة زوج البي کارا أن رسول ال قال 
لفاطمة ائتيني بزوجك و ابنيك. فجاءت بهم فألق عليهم رسول الله 6او 
كساء كان تحتى خيبريا أصبناه من خيبر. ثم قال اللهم هولاء آل محمد 
فاجعل صلواتك و بركاتك على آل محمد کا جعلتها على آل إبراهيم إنك 
حميد يحيد قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه رسول الله 
من يدي و قال إنك على خير. 

رواه عن عقبة جماعة. و عن شهر جماعة سوى هؤلاء. و رواه أيضا 
عمر بن أبي سلمة عنها. 

۳- عنه أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز الجوري بهاء بقراءتي 
عليه مرات قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق المصري بها و علي بن 
سعيد بن بشير الرازي أخبرنا إسماعيل بن موسى السدي أخبرنا محمد بن 
سلهان بن عبد الله الأصبهاني: 

عن يجين بن عبید. عن عمر بن آي سلمة قال لا نزلت اغا ريد 
للّهُ» الاية قالت أم سلمة آنا منهم يا رسول الله قال اجلسي مكانك فانك 
على خير. 

6 - عنه آخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقیه, أخبرنا عبد الله بن 


دين جعفر أخيرنا مد بن حمد البزاز اخبرنا عبد اف بن عمر بن أبان 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۳ 
أخبرنا محمد بن سلمان الأصبهاني حدثنا يحيى بن عبيد: 

عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة قال نزلت هذه الآية 
«إننا يريد له في بيت أم سلمة فدعا عليا و فاطمة و الحسن و الحسين 
فأجلسهم بين يديه و دعا عليا فأجلسه خلف ظهره. ثم جللهم بالكساء ثم 
قال اللهم هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. ثم 
قال تأم سلمة قلت اجعلنى فيم يا رسول اللّه. قال مكانك و أنت على خير. 

۵ - عنه عن أحمد بن حرب قال: حدثني صالح بن عبد الله حدثنا 
حمد بن الأصبهاني. عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح, عن عمر 
ابن أبي سلمة قال نزلت هذه الآية على الب «إغا بر الله لدب 
کم الاخش» و هو في بيت أم سلمة, فدعا فاطمة و حسنا و حسينا و 
عليا هي فجللهم جميعا بكساء. علي خلفه و فاطمة و حسن و حسين ي 
بين يديه فقال اللهم هوّلاء أهلى فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 
فقالت أم سلمة فأنا معهم قال أنت في مكانك و أنت على خير. 

7- عنه أخبرنا مسعود بن محمد بن محمد الفقیه, أخبرنا إبراهيم بن 
امد يق زجام كينا ابو الاس اسان رن يد بن روان بق زيناذ 
الكوفي ببغداد قال: حدثني أي حدثني إسحاق بن یزید. عن سهل بن 
سلیان, عن الاعمش. 

و أخبرنا محمد بن علي بن حمد. آخبرنا حمد بن الفضل بن محمد 
أخبرنا جدي محمد بن اسحاق, حدثنا يوسف بن موسی, حدئنا جريرء عن 
الأعمش, عن جعفر ين عبد الرجمن جن الانصاري عن حکیم بن سعد 

عن أم سلمة في هذه الآية «إنما يُرِيدٌ اله يذهب عَنْكُمْ الس س اَهَل الْبَئْتِ» 
قالك نها نرلت في رسول اه و عل و فاطمة و لسن و المي لكر 
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هذا لفظ حمد. و لفظ مسعود آطول, و آخرجته في باب الشتم من 
کتاب قع النواصب. 

۷ - عنه آخبرنا القاضي الامام آبو القاسم علي بن الحسن الداودي 
كتابة من هراة بخط یده: أن آبا تراب محمد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
أخبره قال قری على أبي محمد القاسم بن محمد بن ماد الدلال قال: 
حدثكم مخول بن إبراههم قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس. عن عار 
الدهنى: 

عن عمرة بنت آي عن آم سلمة قالت نزلت هذه الآية ى بيتي ونا 
يُرِيدُ للَّهُ» و فى البیت سبعة جیرئیل و میکائیل و رسول الله و علي و فاطمة 
و الحسن و امحسین82, و آنا على باب البیت فقلت يا رسول الله لست 
من أهل البیت فقال إنك إلى خير إنك من آزواج النبي. و ما قال إنك من 
أهل البیت. 

و رواه أبو الشیخ, عن عبد الله بن محمد بن یعقوب, عن الحسين بن 
الحكم. عن الفول فكأني سمعت منه. و أملاه أبو جعفر القمي عن أربعة نفر 
عن مخول فكأنه سمعه مني. و رواه الطحاوي عن الحسين بن الحكم و قال 
عن أم عمرة بنت رافع. 

۸- عنه حدثنا أحمد بن حرب. قال: حدثني صالح بن عبد الله. 
حدثنا جرير عن عبد الملك. عن عطاء قال: 

حدثني من سمع أم سلمة تقول إن النبي كان في بيتي على منامة و 
المنامة - الدكان - و عليها كساء خيبري فأتته فاطمة بقدر ها فيه خزيرة 
و قد صنعته, فقال ها ادعي لي بعلك. فدعت عليا و اجتمع الني اح و 
علي و حسن و حسين و فاطمة ل 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۳۷ 

فأصابوا من ذلك الطعام, قالت أم سلمة, و آنا في الحجرة أصلي 
فنزلت هذه الآية «إغا يريد الله فأخذ فضل الكساء فغشاهم الكساء جميعا 
و هو معهم ثم آخرج إحدى يديه و ألوى بإصبعه إلى السماء, ثم قال هؤلاء 
آهل بيتي و حامتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

قالت ا سلمة فأدخلت رأسي ف البیت فقلت نا رسول افر آنا 
معکم قال أنت إلى خير, إنك على خير. 

۹ - عنه أخبرنا منصور بن الحسين بن محمد الواسطي أخبرنا محمد 
ابن جعفر بن محمد أخبرنا إبراهيم بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن الجسراح 
عن جرير به. 

حدثنا ايراهیم, ا یر 
عبد الملك بن أبي سلهان, عن عطاء قال: حدثني من سمع أم سلمة تذكر عن 
الب أنه كان في بيتها على منامة فأتت فاطمة بخزيرة ها فوضعتها 
بين يده. 

فقال ادعي بعلك. 000000 و فاطمة و ا حسن و الحسين و 
عل 2 في بيتي فنزلت عليهم قا یی الله يذهب عَنْكمُ الإخْس هل 
االو / ای لاد 

ثم أخرج إحدى يديه فأومى بإصبعه فقال اللهم هوّلاء هل بيتي و 
حامتی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة فأدخلت 
رأسي في الحجرة فقلت وأنامعكم ياني لله فقال نك إلى خير, إنك إلى خير. 

- عنه أخبرنا آبو سعد السعدي, أخبرنا أبو بكر القطيعى أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنیل, قال: حدثتی ای حدئتی عبد له ن نون حدئنی 
عبد الك بن أن مان عه ۱ 


ی 


۳0 
ی 
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عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة تذکر أن 
البي له كان في بيتها فأتته فاطمةئيك ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها 
يفال .ها امن وجك ولك تاغل و تحن وی فا 
عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة و هو على منامة له على دكان تحته 
كساء خيبري و آنا في الحجرة أصلي. 

فأنزل الله عز و جل هذه الآية «إنا برد اله لدب عَنْكُمُ لجس 
أل ات و هرک تطهیراه فأخذ فضل الكساء فغشاهم بهء ثم أخرج 
يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: 

اللهم هؤلاء أهل بيتي و حامتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيرا. قالت فأدخلت رأسي في البيت و قلت أنا معكم يا رسول الله قال 
إنك إلى خير, إنك إلى خير. 

قال عبد الملك و حدثني بها أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء 
سواء. و حدثني داود بن أبي عوف» عن شهر بن حوشب, عن أم سلمة 
بمثله سواء. 

١-عنه‏ أخبرنا أبو سعد بن علي أخبرنا أبو احسین الكهيلي أخبرنا 
أبو جعفر الحضرمي أخبرنا عبار بن خالد الواسطي أخبرنا إسحاق بن 
يوسف» عن عبد الملك بن أبى سليان: 

عن أبي ليلى الكندي عن أم سلمة أن الى يفيك كان في بيتها على 
امد لم علید كسا یار :قدا دك و بوره فا خر رة فان 
ادعي زوجك و ابنيك فدعتهم فبیغا هم يأكلون إذ نزلت على الب 
لا رید اله ذهب عَنْكُمُ الإجس أَهْلَ ابیت و يُطَهْرَكُمْ تطهيرا» فأخذ 
الني تا بفضلة الكساء فغشاهم إياهاء ثم قال اللهم هوّلاء أهل بيتي و 


باب على عليه اما ۱۳۰ 
حامتی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. قاها النى ثلاث مرات. 
قالت ام سلمة فأدخلت رامق ق الت فقلت و آنا معکم يا رسول انه قال 
إنك إلى خير. 

۲- عنه آخهرنا آبو نصر الفس, آخیرنا آبو عمرو بن قطره آخبرنا 
آبو إسحاق المفسر في تفسيره. آخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري آخبرنا 
الحسين بن حمد. عن سلوان بن قرم» عن عبد الجبار بن العباس» عن عبار 
الدهني: 


مرت 


عَنْكُمْ لجس أَهْلَ الْبَيْتِ» و في البیت سبعة جبرئیل و میکائیل و محمد و 
علي و فاطمة و حسن و حسين طب و جبرئيل يلي على رسول اله. و 
رسول الله يلي على على ب . 

۲- عنه أخبرنا آبو القاسم بن أي الوفاءء و أبو عبد الله الثقفي من 
أصل سماعهما أن آبا سعد بن حمدويه الزاهد آخبرهم قال: آخبرنا عبد الله بن 
أبي داود السجزي آخبرنا أبو الربيع سلهان بن داود الصري أخبرنا ابن 
وهب. قال: أخبرني أبو صخر. عن أبي معاوية البجلى و هو عار الدهنی 
عن مسن ی عور عن أن اها و رو افا ا كالك ا 
سلمة انت عمرة قلت نعم يا أماه الا تخبريني. 


عن عقرب» عن أم سلمة قالت فى بيت نزلت: «أغا مُرِيدٌُ له لدب 


6 - عنه أيضا أخبرناه أبو عمرو البسطامي أخبرنا آبو مد بن عدي 
الجرجاني أخبرنا الحسن بن الفرج الغزي أخبرنا عمرو بن خالد الحراني 
أخبرنا ابن هيعة قال: حدئنی أبو صخرء عن أب معاوية البجلی: 

عن عمرة اشاي نبا دخلت علی ا سلمة زوج ا ر 
قالت يا آمتاه ألا تخبريني عن هذا الرجل الذي قتل بين آظهرنا فحب و 
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مبغض له قالت ها أم سلمة أتحبينه؟ 

قالت: لا أحبه و لا أبغضه تريد على بن أبى طالب فقالت ها أم سلمة 
نزل الله تعالى: إا بريد اله يذهب عَنْكُمْ لجس أَهْلَ ینت و بر کم 
تَطْهِيراً» و ما في البيت الا جبرئیل و رسول الله و على و فاطمة و الحسن و 
الحسين طب و أناء فقلت يا رسول الله آنا من أهل ا 

فقال رسول الله آنت من صالح نسائي فلو كان قال نعم كان أحب إلي 
ما تطلع عليه الشمس و تغرب. و الحديثان لفظا سواء. 

و رواه أيضا الطحاوي عن فهد عن سعيد بن كثير بن عفير. قال: 
حدثنى ابن طيعة به. 

مدعت آخبرناآبو سعد بن عل آخبرناآبوالحسین الیل آخبرنا 
اوعد غارس ار ع بطري را عبد انين مب 
ا أشياخه: 

عن أم سلمة قالت أقى رسول ال منزلي فقال لي لا تأذني 
لأحد علي فجاءت فاطمة غك فلم أستطع أن أحجبها عن أبيهاء ثم جاء 
الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن آمه و جده, ثم جاء الحسين فلم أستطع أن 
أحجبه عن أمه و جده و آخیه. ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجبه عن 
زوجته و ابنيه. قالت: 

فجمعهم رسول الله حوله و تحته كساء خيبري فجللهم رسول الله 
جميعا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 
فقلت يا رسول الله و أنا معهم فو الله ما قال و آنت معهم و لكنه قال إنك 
على خير. و إلى خير. فنزلت عليه نّا بر لله يذهب عم الج 
أل ابیت و يُطهْرَكُمْ تَطهيرأ». 


باب على عليه السلام و ایا ۱:۱ 

7- عنه رواه آیضا سالم بن عبد الله عن عطية. عن أبي سعيد 
الخدري أخبرنا الحاكم الوالد أبو محمد رحمه الله أن آبا حفص عمر بن أحمد 
ابن شاهين أخبرهم ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن سلهان أخبرنا إسحاق 
ابن إبراهيم النهشلي الكرماني بن عمرو. قال: حدثنا أبو حماد بن سالم بن 
عبد الله: 

عن عطية العوفي, عن ابي سعيد الخدري عن النبی قال حين 
نزلت «و اَم أَهْلَكَ بالصّلاةٍِ» كان البي يجيء إلى باب علي صلاة ادا 
ثمانية أشهرء يقول: الصلاة رحمكم الله ابید الله ؛ يذهب عَنْكُمْ اللإجس» 
الآية. 

۷- عنه حدثنا أبي. حدثنا حمد بن علي بن مهران, حدثنا عبيد الله 
ابن موسی حدثنا عمران آبو عمر الأزدي: 

عن عطية. عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الاية في ني الله و 
علی و فاطمة و احسن و الا 
١‏ ۸- عنه حدئنا عبد الله بن سلهان, حدثنا محمد بن عثان العجلى. و 
رب ان فالتا غ ا ن وی ا غر | 

عن عطية, عن أبي سعید. قال لما نزلت الآية «إما يُِيدٌ لله في ني الله 
و علي و فاطمة و الحسن و الحسين 220 جللهم رسول الک بكساء 
خيبري فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا. وم سلمة هل باب البیت فقالت و آنا قال و نت ال يز 

۹- عنه حدثنا حیی بن محمد بن صاعد حدئنا ماد بن احسن 
النبشلي. و أبو أمية الطرسوسی, و یعقوب بن إسحاقء و آبو سفیان صالح 
بن حكيم البصري قالوا: حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العفزي حدثنا مندل, 
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عن الأعمش: 

عن عطية. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله نزلت هذه الآية فى 
خمسة في و في علي و حسن و حسين و فاطمةل29: «إنا يُرِيدٌ لّهُ» الآية. 

مكلا قن جلها عو وز ا ارق عد رن کدی ا 
إبراهيم بن حمد بن ميمون حدئنا علي بن عابس, عن أبي الجحاف عن 
عطية, عن أبي سعيد:و عن الأعمش» عن عطية عن أبي سعید. قال نزلت 
هذه الآية «إا يُرِيدُاله» في خمسة, في رسول اله و علي و فاطمة و الحسن 
و سین لكل 

-0١‏ عنه حدئنا عبد الله بن سلمان, حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا 
مح بن حسان, حدثنا منصور بن أبي الأسود. قال سمعت أبا داود, قال: 

مت با ارا تقرل: حفطت من سول ا مبيعة اشير أو 
غانية يججىء عند وقت کل صلاة إلى باب فاطمة و حسن و حسين فیقول 
الصلاة يرحمكم الله «إنًا ريد ات الآية. 

۲- عنه حدثنا علي بن حمد بن أحمد المصدري, قال: حدثني الحسن 
ابن علي بن أشعث حدثني محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه. و حدثني 
يونس بن أبي إسحاق» عن أي داود: 

عن أبي الحمراء قال رابطت المدينة سبعة أشهر مع رسول الله كيوم 
واحد. فسمعت الني تل إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي و فاطمة عله 
فقال الصلاة ثلاثا «إنا بر الث» الآية. 

عرد اسع سرها عبد ]اق ين عب EES‏ 
محمد العبسی, حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد: 

عن أنس أن رسول الله كان يمر ببيت فاطمة طك بعد أن بنی بها علي 


ستة آشهر فیقول الصلاة «انما برد اله لب عَنْكُمْ الاجس أَهْلَ ابنت» 
الآية. 

و رواه أيضا عمران بن مسلم أبو عمر» عن عطية. 

۶- عنه حدثنى أبو طالب حمزة بن محمد بن عبد الله الجعفري 
حدثني آبو الحدين عبد الوهاب بن السن بن الولید الکلايي بدمشق 
حدئني آبو الحسين عنان بن حمد ين علان النبيه الذهبي حدئني حمد بن 
عبد الله الحضرمي حدثني علي بن الحسن بن سام الأزدي حدثني آسباط 
ابن حمد» عن عمران بن مسلم: ۱ 

عن عطية. عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية «ما بر يد اش 
في النبي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي 22 فألق عليهم الكساء و قال 
اللهم هوّلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

۵ - عنه حدثنا الاستاذ آبو القاس الحسن بن محمد بن حبيب حدثنا 
یی القاسم عبد الله بن المأمون. حدثنا أبو ياسر عمار بن عبد العید حدثنا 
امد بن عبد لف حدتنا اسحاق بن إبراهم يم التغلبي عن مقاتل بن سلهان 
البلخي بتفسيره و فيه «و لین يُوْدُونَ الَوْمِنِينَ و الَوّیناتِ بغَيْرٍ ما 
اقترا يض بير جر تلا ناه وهو سا کی ,وو ا 

5 بن أي طالب و ذلك أن نفرا من المنافقين كانوا 
يؤذونه و يكذبون علیه. و إن عمر بن الخطاب في خلافته قال لأبي بن 
كعب إني قرأت هذه الآية فوقعت مني كل موقع. و الله إني لأضربهم و 
أعاقبهم. فقال له أبي إنك لست منهم إنك مؤدب معلم. 

فان ثبت الغزول فيه خاصة فقد ثبت. و إلا فالاية متناولة له 


۱1 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ِا - ج ۱۲ 
بالأخبار التظاهرة عن البي مَل عل المتصوعن. متها آ دنت اساسا 
و في بعض رواياته: من آذی شعرة منك- فهو خاص له - و في بعضها 
شعرة مني و هي متناولة له لقوله يلتك في عدة أخبار: 

أنت مني و أنا منك. و منها رواية عمر و جابر» و سعد و أم سلمة, و 
ابن عباس, و أبى هريرة. و یی سعید. و عمرو بن شاس. 

7- عنه حدئنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ, حدثنا مد بن محمد بن 
أبى دارم احافظ. حدئنا على بن أحمد العجلى حدئنا عباد بن يعقوب حدثنا 
رطقو ای عي ين اكاك قال خد أب خالد الواسطی و 
هو ۱ ۱ 

قال: حدثني زيد بن علي و هو آخذ بشعره قال: حدثني علي بن 
الحسين و هو آخذ بشعرهء قال: حدثني الحسين بن علي و هو أخذ بشعره. 

قال: حدثني علي بن أبي طالب و هو آخذ بشعره. قال: حدثني 
رسول الله و هو آخذ بشعره فقال من آذی شعرة منك فقد آذاني و من 
آذانی فقد اذى الله. و من اذی الله فعليه لعنة الله. 

۱ ۱۷- عنه آخبرنا آبو بكر القيمي, قال: أخبرنا أبو الشيخ قال: آخبرنا 
جعفر بن محمد العلوي قال: حدثني علي بن الحسين بالبصرة, قال: حدئني 
الحسن بن جعفر بن سلیان الضبعي قال: حدثني أبي. قال: حدئني سيدي 
جعفر بن حمد. عن أبيه ءا . ۱ ۱ 

عن جابر قال سعت النبی» يقول لعلي من آذاك فقد آذاني. 

۸- عنه أخبرنا آبو عمرو البسطامي آخبرنا آبو أحمد بن عدي 
الجرجاني آخبرنا جعفر بن آمد بن علي بن بیان بمصدر. سنة مس و ثلاث 
مائة خبرنا حسان بن غالب آخبرنا عبد امد بن حيس قال: حدثني محمد 


پاب علی علیه السلام و القرآنن ۳ 1۸ 
ابن عبید الله بن أبي رافع. عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة, عن آبیه: عن 
أم سلمة زوج ان قالت قد سمعت رسول الله يقول لعلي بن أبي 
طالب نت أخي و حبيي من آذاك فقد آذاني. 

و رواه أيضا في الباب عن عمر و سعد. و عمرو بن شاس. و أبي 
هريرة. و ابن عباس و أبي سعيد الخدري و المسور بن مخرمة. 


المنابع: 

(۱) امخصال: ۲(۰۶۰۳) اماي الطوسي: ۱ 

(۳) فضائل شاذان: ۹۵. )٤(‏ مسند أحمد: ۲۹۲/۲ - ۳۰۲ 

(۵) العقد الفرید: ۰۳۱۱/۶ (1) اسدالغابة: ۰۱۲/۲ 

(۷) تاريخ بغداد: ۱۲۹۱/۹ و ۰۲۷۸/۱۰ (۸) انساب الاشراف: ۱۰. 
)٩(‏ الاستیعاب: ۱۱۰۰/۳ (۱۰) مناقب النوارزمی: ۰۲۳ ۰۱۹۷ 
(۱) مجمع الزوائد: ۱۲۱/۹ ۱ 

(۱۲) ترجمة الامام على ظة: ۱۸۶/۱ - ۲۵۰ 

(۱۳) مناقب ابن الغازلی: ۰۲۰۱ 

(۱۶) شواهد التنزیل: ۱۰/۲ الى .۹٩‏ 


۱:3 مسند الامام أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 


۳- سورة سباً 
۱- أبو جعفر الصدوق: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: 
حدئنا حمد بن حت العطار, قال: حدئنا امد بن عمد بن عیسی عتن 
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عمرو بن مغلس عن خلف 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 
سألت رسول اه عن قول الله جل شانه «قَالَ الي عِنْدَهُ عِلَمُ 
مِنَ الكئاب» قال ذاك وصي أخي سلیان بن داود فقلت له يا رسول الله 
فقول الله عز و جل: «قُلْ کن بالله هيدا ني و بتكم و من ده عِلْمْ 
الکثاب» قال ذاك أخي علي بن أبي طالب اظلاٍ. 


(۱) امالي الصدوق: ۳۳۷. 


باب على عليه السلام و القرآن ۱:۷ 


۴- سورة فاطر 

۱- الحسكاني: آخبرنا آبو عبد الله الشيرازي آخبرنا آبو بكر 
الجرجرائي آخبرنا آبو أحمد البصري آخبرنا مد بن موسى الأزرق آخبرنا 
محمد بن هلال أخبرنا نائل بن نجيح» عن مقاتل بن سلیان, عن الضحاك. 

عن ابن عباس في قوله تعالی: «إمما ّى اله من عباده الْعُلَاهُ» قال 
يعنى عليا كان يخشى الله و يراقبه. 

" دعاقو ای عن راركو عبد ی ارا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي, بمكة أخبرنا أبو اليسع إسماعيل 
بن محمد بن أبي الجعد آخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم أخبرنا حجاج عن 
ابن جریج» عن یونس: ۲ 

عن ابن عباس قال في قوله تعالى: «إنا یی الله مِنْ عباده الْعُلاء» 
العلماء بالله الذين یخافونه عز و جل. ۱ 

۳- عنه آخبرنا عقيل بن الحسين, أخبرنا على بن الحسين أخبرنا 
عاذي وا عرزا عبد الاك غل ار اجر اس 
الكشي أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك. عن ابن شهاب الزهري 
عن أبي صالح: ۱ 

عن ابن عباس في قول الله تعالى «وَ ما يَسْتَوِي الأغمئ» قال أبو 
جهل بن هشام «و البصير» قال علي بن أبي طالب, ثم قال «و لا الظلمات» 


يعني آبو جهل الظلم قلبه بالشرك «و لا النور» يعني قلب علي الملوء من 
النور, ثم قال «و لا الظل» يعني بذلك مستقر علي في الجنة «و لا احرور» 
يعني به مستقر أي جهل في جهنم, ثم جمعهم فقال «و ما يستوي الأحياء» 
علي و حمزة و جعفر و حسن و حسين و فاطمة لبك و خديجة «و لا 
الأموات» كفار مكة. 

6- عنه حدئونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
قال: حدثني الحسين بن إبراهيم بن الحسن الجصاص حدثني الحسين بن 
الحكم حدئنی عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى: 

عن أبي حمزة الفالي عن علي بن الحسين. قال إني لجالس عنده إذ 
جاءه رجلان من أهل العراق فقالا يا ابن رسول الله جئناك كي تخبرنا عن 
آيات من القرآن. فقال و ما هی قالا قول الله تعالى: «ثه أَوْرَمْنَا الْكَنْابَ 
ین این فقال يا أهل العراق و أيش یقولون قالا يقولون إنها نزلت 
في أمة مدع فقال علي بن الحسين أمة محمد كلهم إذا في الجنة قال 
فقلت من بين القوم يا ابن رسول الله فيمن نزلت فقال نزلت و الله فينا أهل 
البيت ثلاث مرات قلت أخبرنا من فيكم الظام لنفسه؟. 

قال الذي استوت حسناته و سيئاته و هو في الجنة فقلت و المقتصد 
قال العابد لله في بيته حتى يأتيه اليقين. فقلت السابق بالخيرات قال من 
شهر سیقه ودعاإل سبیل ریه. 

۵- عنه حدئنا الحسين بن الحكم حدثنا الحسن بن الحسين العرني 
عن يحيى بن مساور, عن أبي خالد. عن زيد بن علي في قوله تعالی: «ثم 
وتا الکثاب» و ساق الآية إلى آخرها و قال الظالم لنفسه الختلط منا 
بالناس و المقتصد العابد و السابق الشاهر سيفه يدعو إلى سبيل ربه. 


باب على عليه السلام داش ۱2۹ 

۹ فته أخيرا عقيل: أخترنا عل حرا عة آختبرتا مد ین 
عد يق دوا واد اغ عبد الله بى ان الد أحرة برش ان 
ابن دكين, آخبرنا سفيان عن السدي: 

عن عبد خير عن علي قال سألت رسول الصا عن تفسير هذه 
ا فال هم ذریعات و ولداكء إذاكان بوم لقيامة خرجوا من قیورهم عل 
ثلائه أصناف ظام لنفسه يعني الیت بغير توبة, و منهم مقتصد استوت 
حسناته و سیئاته من ذريتك. و منهم سابق با خیرات من زادت حسناته 
على سیئاته من ذريتك. 


(۱) شواهد التفزیل: ۱۰۰/۲ ای ۱۰۵ 


۱0۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابيطالب ا - ج ۱۲ 


۵- سورة الصافات 

۱- الصدوق حدثنا محمد بن عمر الحافظ الجعابي قال: حدثنى عبد 
لكين تمه تن مسد بخ وياد من امل کات اليد قال ها ای فال 
حدثنا حفص بن عمر العمري قال: حدثنا عصام بن طليق عن أبي هارون 
عن أبي سعيد عن الني ,يكل في قول الله عز و جل: «وَ قَقُوهُمْ ام 
مَسْوُلونَ» قال عن ولاية علي ما صنعوا في أمره و قد أعلمهم اله عز و جل 
أنه الخليفة بعد رسوله. 

۲- عنه حدئنا عبد أل بن حمد بن عبد الوهاب قال: حدئنا آبو 
محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الباقي قال: حدئنا أبي قال: حدثنا علي بن 
الحسن بن عبد الغني قال المغاني قال: عا شن ران عن اعد 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز و جل سلام على آل 
ياسين قال السلام من رب العالمين على محمد و آله لإ و السلامة لمن 
تولاهم في القيامة. 

۳- عنه حدثنا محمد بن ابراهیم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه 
قال: حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي 
البصري قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا اضر بن أبي فاطمة 
البلخي قال: حدئنا وهب بن نافع قال: حدثني كادح عن الصادق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن آبائه عن علي في قوله عز و جل سلام على آل 


باب على عليه السلام و القرآن ا ۱۰۱ 
ياسين قال ياسين محمد ك2 و نحن آل ياسين. 

عجره عدو ارام نو سای رافق Sa‏ 
حدئنا أبو أحمد عبد العزیز بن حیی بن أحمد بن عم عيسى املودي البصري 
قال: حدثني الحسين بن معاذ قال: حدثنا سلوان بن 7 قال: حدثنا الحكم 
ابن ظهير عن السندي عن أبي مالك في قوله عز و جل سلام على آل 
ياسين قال ياسين محمد 6ا و نحن ال ياسين. 

۵- عنه حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب 
عن أحمد بن علي الأصبهاني عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: أخبرني أحمد 
ابن أبي عمرة النهدي قال: حدثني ابي عن محمد بن مروان عن محمد بن 
السائب عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز و جل سلام على آل 
ياسين قال على آل تحمد اكة. 

1- عنه حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه 
قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: حدثنا محمد بن سهل قال: 
حدثنا إبراهيم بن معمر قال: حدثنا عبد الله بن داهر الأحمري قال: حدثني 
أبي قال: حدئنا الأعمش عن يحيى بن وثاب عن أي عبد الرحمن السلمي 
أن عمر بن امخطاب كان يقرأ سلام على آل ياسين قال آبو عبد الرحمن 
السلمى ال ياسين آل حمدماكلا. 

57 الطوسی: حدثنا أبو محمد الفحام, قال: حدئنا أبو الفضل محمد 
ین هاشم الان صاحب الصلاة بسرمن‌ری, قال: حدثنا أ هاشم بن 
القاسم. قال: حدثنا محمد بن زکریا بن عبد الله الجوهري البصري. عن عبد 
ا ی المت يعن غامة بن عق ا ین انو دين مالك عم اه عن جاده 
عن الني لك قال إذا كان يوم القيامة و نصب الصراط على جه لم يجز 


۱۳ مسند الامام آمیرالممنین على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 
عليه الا من معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب. و ذلك قوله (تعالی) 
«وقَُوهم لبم َشوّلون» يعنى عن ولاية على ين أبي طالب ا 

اد عه عن أى محمد الام قال: حدثناآو اقل حمد بن هاش 
الهائمي صاحب الصلاة بسامراء قال: حدثني أبي هاشم اهماشي صاحب 
الصلاة بسر من رأى قال: حدثنا آبو هاشم بن القاسم قال: حدئنا محمد بن 
زکریا بن عبد الله الجوهري البصري. 

عن عبد الله بن المثنى بن قامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه 
عن جده عن انیت قال إذا كان يوم القيامة و نصب الصراط على 
جهن لم يبز عليه إلا من كان معه جواز فيه بولاية علي بن أبي طالب و 
ذلك قوله تعالى: «و قَفُوهُمْ ا مَسْوُلُونَ» يعني عن ولاية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه و على ذريته أفضل الصلاة و السلام. 

9- الطبري الإمامي قال أبو الجارود و حدثني حبيب بن مساور و 
عثان بن نشيط بثله حدئنا إسماعيل بن الغزالي حدئنا محمد بن فضيل عن 
غزوان أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
قال رسول اه إذا كان يوم القيامة أقف أنا و علي بن أبي طالب على 
الصراط بيد كل واحد منا سيف. 

فا ير أحد إلا سألناه عن ولاية علي بن أبي طالب فن كانت معه و 
إلا ضعربنا عنقه و ألقيناه في النار و ذلك قوله تعالى «و وه ام عون 
ما کم لا تناصرون پل هم يوم مَسْتشلمُون». 

۰- الوفق الخوارزمي: روی آبو الأحوص عن ی اسحاق في قوله 
تعالى: «و قَقُوهُمْ یم مَسوُلُونَ» قال: يعنى عن ولاية علي بن أي 
طالب هلا قوله تعالى: «آمْ سب الذین اجترَحُوا السات آن نُجِعَلَهُمْ 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۰۳ 
لين منوا یلوا اا ات واء عدا وا ساء ما کر 

قیل: نزلت في قصة بدر في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث لما برزوا 
لقتال عتبة وشيبة والولید. لین آمَنُوا» حمزة وعلى وعبيدة» «الَّذِينَ 
اجْترَحُوا السّيْئَاتِ» عتبة وشيبة والولید. ۱ 

قوله تعالی: «لقد رضی الله عن الوّمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة 
نزلت في أهل الحديبية, قال ا كن يوم الحديبية الفا واربعبائة. 

فقال لنا انیت نتم اليوم خيار أهل الارضء فبايعنا تحت 
الشجرة على الموت وآولی الناس بهذه الآية علي بن أبي طالب لش لانه قال 
تعالى: «وَآَنْايُمْ فا قریبّا» يعنى فتح خيبر وكان ذلك على يد علي بن أبي 
طالب اقلا. 

۱- الحسكاني: عن أبي النضر العياشي في تفسيره عن علي بن 
حمد, قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق, عن 
جندل ابن والق التغلبي. عن مندل العنزي يرفعه إلى لبیل في قوله 
«وَقِقُوهُمْ لبم مَسْوُلُونَ» قال عن ولاية علي ها. 

۲- عنه عن عبيد الله بن محمد العباسي عن مسلم بن إيراهيم 
الفراهندي و قيس بن حفص الدارمي قالا حدثنا عيسى بن ميمون. عن 
أبي هارون العبدي: 

عن أبي سعيد الخدري في قوله: «وَقِقُوهُمْ لبم مَسْوُلُونَ» قال عن 
إمامة علي بن أبي طالب ا. 

۳- عنه حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد رحمه الله قال: آخبرنا عمر 
اين مد بن عان ببغداد حدئنا احسین بن حمد بن محمد بن غفير حدئنا 
أحمد بن الفرات, حدئنا عبد الحميد ا حماني. عن قيس عن أبي هارون: 


00 


1 


۱ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب اقلا - ج ۱۲ 

عن أبي سعید الندري عن البي 953 في قوله تعالی: «و همم 
َشولون» قال عن ولاية علي بن أبي طالب 

۶ - عنه حدئنی أبو الحسن الفارسى حدثنى أبو الفوارس الفضل بن 
فد کنیع وى بس از کا دف ان کی 
الا ري حوس عي ف ن ةد الرصى حدقا ماعل ايع رن دنا 
حمد بن فضیل, حدئنا عطاء بن السائب: 

عن سعيد بن جبیر, عن ابن عباس قال: قال رسول الیل إذا 
كان يوم القيامة أوقف أنا و على على الصراط. فا ير بنا أحد إلا سألناه عن 
ولاية علي. فن كانت معه و إلا ألقيناه في النار. و ذلك قوله: «وَ قِقُوهُمْ ام 
مَسْوُلُونَ». 

6- عنه أخبرنا الحاكم أبو عبد الله جملة قال: حدثنا أبو الحسين 
السبيعي من أصل كتابه. قال: حدثنا سین بن الحكم 

و أخبرنا آبو بكر محمد البغدادي قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: 
حدثني علي بن عبد الرحمن بن ماني الكوفي حدثنا الحسين بن الحكم 
الحبري حدثنا حسين بن نصر بن مزاحم حدثنا القاسم بن عبد الغفار بن 
القاس العجلي, عن أبي الأحوص, عن مغيرة: 

عن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَ قفوم مَسْولونَ» 
قال عن ولاية عل بن أن طالب 

رواه جماعة عن حسين بن الحكم به سواء و لفظ الحاكم ما سويت. 

71- عنه أخبرنا أبو الحسن الأهوازي أخبرنا أبو بكر البيضاوي 
أخبرنا علي بن العباس أخبرنا إسماعيل بن إسحاق, آخبرنا محمد بن أي 


مرة. عن عبد الله بن الزبير. عن سلمان بن داود بن حسن بن حسن» عن 


باب على عليه السام و اقرآن ا ااا _۱۵۰ 
أبيه: 

عن أبي جعفر في قوله: «وَ قِقُوهُمْ إِنّجُمْ مَسْوُلُونَ» قال عن ولاية علي. 
و مثله عن أبي إسحاق السبيعي و عن جابر الجعنى في الشواذ. و قراءة نافع 
و ابن عامر و ورش و شيبة. 

۷- عنه أخبرني آبو بكر العمري أخبرني آبو جعفر القمي آخبرني 
أبي آخبرنا عبد الله بن ا حسن الودب. عن أحمد بن علي الأصبهاني قال: 
أخبرنا محمد بن أبي عمر النهدي قال: حدثني ايء عن محمد بن مروان» عن 
محمد بن السائب عن أبي صالح: ۱ 

عن ابن عباس فى قوله سلام على آل ياسين قال على آل حمد. 

۸- عنه حدثني أبو حازم الحافظ حدثنا بشر بن أحمد حدئنا الهيثم 
بن خلف الدوري حدثنا عباد بن يعقوب. 

و أخبرني أبو القاسم الفارسي أخبرني أبي قال: أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن القاسم بن زکریا امحاربي بالكوفة حدئنا عباد. و أخبرنا أبو بكر 
الحارثي أخبرنا أبو الشيخ, أخبرنا موسى بن هارون أخبرنا عباد بن 
يعقوب. 

و حدثنا الحاكم آبو عبد الله الحافظ. حدثنا آبو بكر بن أبي دارم» 
حدثنا أبو جعفر الخثعمي حدئنا عباد بن یعقوب. حدئنا موسى بن عفان 
الحضرمي عن الاعمش, عن مجاهد: 

عن ابن عباس في قوله تعالی سلام على آل ياسين قال هم آل محمد و قال 
أبوالقاسم الفارسي هم آل محمد و قال الحارثي على آل محمد ی 

و رواه جماعة سواهم عن عباد. و رواه داود بن غلية عن الكلبي عن 
أي صالح عن ابن عباس مثله. 


4- عنه قال: حدثنا أبو جعفر إملاء في الجلس الثاني و السبعین قال: 
وها ی إن ارف ين ايضاق معدي عدا ری عي بيع اعد 
عيسى أبو أحمد الجلودي البصري حدثئنا حمد بن سهل حدثنا النضر بن 
أبي فاطمة البلخي أخبرنا وهيب بن نافع. قال: حدئنی كادح عن الصادق 
جعفر عن أبيه عن آبائە له . 

عن على ٤‏ في قوله: «سَلامٌ ی إل ياسينَ» قال ياسين محمد و نحن 
ال ياسين. 

۰- عنه عن فرات قال: حدثني أحمد بن الحسن حدثني علي بن 
محمد بن مروان, حدثني أحمد بن نضر بن الربیع» عن حمد بن مروان. عن آبان: 

عن سل بن قيس العامري قال سمعت عليا يقول: رسول الله ياسين 
وی ال 

۱- عنه أخبرونا عن أبي بكر الخزاعي آخبرنا آبو رجاء محمد بن 
حمدويه السنجي في التفسير, عن بالويه. قال: حدثنا محمد بن مخلد, حدثنا 
محمد بن جیهان. عن محمد بن زياد الجزريء. عن ميمون بن مهران: 

عن ابن عباس في قوله: «وَإِنَّ لياس ین الموسَلِينَ - إلى قوله - 
«سَلامٌ على إل ياسين» يقول: سلام على ال حمد. 

هد درك سل را سيق كرا مزه بن الم تشن 
مين عبد للك را ميخ عمو الھک ی أخيرنا بش بن لوس 
آخبرنا أبو نعیم, أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: 

عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالی: «سَلَامٌ على إل ياسينَ» يعني 
عل آل سه وبا پاش رما ننه يا اسان با هد 00 

۳- عنه أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي. 


باب على عليه السلام و القرآن ۱5۷ 


آخبرنا آبو أحمد البصري قال: حدثنى الحسين بن معاذ حدثنى سلمان بن 
داود عن الحكم بن ظهير. عن السدي: 
عن أبى مالك في قوله: «سَلامٌ عَلى إل يِاسينَ» قال: هو حمد. و آله 


(۱) معانی الاخبار: 1۷ - ۱۲۲ - ۱۲۳ 
(۲) امالي الطوسی: ۰۲۹7/۱ 

(۳) بشارة الصطنی: ۱۷۲ - ۰۲۲۸ 

۹9 مناقب الخوارزمي:‎ )٤( 

(۵) شواهد التفزیل: ۱۰7/۲ الى ۱۱۲. 


۱0۸ مسند الامام أميرالمؤ منین على بن ابيطالب لخا - ج ۱۲ 


۶- سورة ص 

-١‏ الحسكاني: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر 
الجرجرائي أخبرنا أبو أحمد البصري أخبرنا محمد بن زكريا أخبرنا أيوب 
ابن سلوان أخبرنا محمد بن مروان, عن الكلبي عن أي صالح: 

عن ابن عباس قال و أما قوله: « اة عل الذين موا و یلوا 
الصَّالحاتِ» الآية قال: نزلت هذه الآية في ثلائة من المسلمين و هم المتقون 
الذين عملوا الصالحات. و في ثلائة من المشركين و هم الفسدون الفجار, 
فأما الثلائة من المسلمين فعلي بن أبي طالب, و حمزة بن عبد الطلب, و 
عبيدة بن احارث بن عبد الطلب. و هم الذين بارزوا يوم بدرء فقتل علي 
الولید. و قتل حمزة عتبة» و قتل عبيدة شيبة. 

۲- عنه أحمد بن حرب الزاهد. قال: حدثني صالح بن عبد الله 
الترمذي في تفسيره قال: حدثنا المسيب بن شريك. عن محمد بن عبيد الله. 
عن أبيه عن عمه عن علي في قوله تعالی: « م تعلُ لین آمَنُوا و عَمِلُوا 
الصا محاتِ کالْفیدین في الأرزضٍ أ نجل ا کافجٌار» قال: نزلت في 
حمزة و على و عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب. و في عتبة و شيبة و الولید 
E‏ 

۳- عنه عن أي رجاء السنجي في تفسيره قال: أخبرنا محمد بن 
مغيرة, قال: حدئنا عار بن عبد الجبارء عن حبانء عن الكلبي عن أبي 
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صالح: 

این باس ترق وام كل الى وا ویو ابا 
يقول الطاعات فيا بينهم و بين ربهم و هم علي و حمزة و عبيدة بن ن احرت 
«كَالْمُسِدِينَ في الَْوْضٍ» يعني شيبة و عتبة و الوليد , بن المغيرة, دأ َل 
لين الشرك و هم علي و حمزة و عبيدة «كَالْفُجْارِ» يعني عتبة و شيبة و 
الوليد و هوّلاء الذين تبارزوا يوم بدرء فقتل على الولید. و قتل حمزة عتبة, 
و قتل عبيدة شيبة. ۱ 

-٤‏ عنه آخبرنا إلياس بن الفضل حدثنا نوفل بن داود. عن ابن 
السائب. عن آبي صا عن ابن عباس قال إنها نزلت في عتبة و شيبة ابني 
ربيعةء و الوليد بن عتبة, و هم الذين بارزوا ب وناج علا وهر وه 
بن الحارث فقتلهم الله و أنزل فيهم «أمْ حب نولیان 
یشیقوثا» أي يعجزوتا بالنقمة «شاء ما بکنون» لأنفسهم فقتلوا يوم بذر: 
و نزلت في الثلائة من المسلمين علي و حمزة و عبيدة «مَنْ كان يَوْجُوا لقاء 
الله» يقول يخاف البعث بعد الوت. فإن البعث لآت أي لكائن. 

۵- عنه حدثنا أبو على الحسن بن محمد بن عثان النسوي بالبصرة 
حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان النسوي حدثنا بيصة بن عقبة حدئنا 

سفيان الثوري عن منصور. عن مجاهد عن عبد الله بن عباس في قول الله 
عل لین وا و عَمِلُوا الطا مناتِ کالشیدین في الأرض اغ تنل 
المتَقِينَ كالفُجّار». 

قال نزلت هذه الآية في تلائة من السلمین و هم التقون علي و حمزة 
و عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. و في ثلائة من المشركين و هم 
المفسدون الفجار عتبة و شيبة و الوليد بن عتبةء و هم الذين بارزوا يوم 


۱۹۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لت - ج ۱۲ 
أت حدئونا عن أن يكن السبیعی كال حدقا عق بن حمد بن 
حسین, حدثنا حبان, عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى «أم تج ین توا و روا الضالنات» قال علي و حمزة و عبيدة 
«کالفیدین ف الأزض» عتبة و شسة و الوليد «أمْ َل المحقِين» علي و 
ده «کالفجٌار» عتبة و أصحابه. 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جدهط2 فى قوله: «أمْ يْعَلُ» الايتة. 
قال نزلت في علي بن أبي طالب ا. 


(۱) شواهد التفزیل: ۰۱۱۳/۲ الى .١١6‏ 


باب على عليه السلام و القرآن ۱2 


۷- سورة الزمر 

-١‏ ابن شهر آشوب: علیاء آهل البیت عن الباقر و الصادق و 
الکاظم و الرضا و زيد بن على 850 في قوله تعالی: «و اي جاء بالصذق و 
صَدَّقَ به یت هم اُقُونَه قالوا هو على لا. 

۲- عنه روت العامة عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن 
ابن عباس. روى عبيدة بن حميد عن منصور عن جاهد و روى النطنزي في 
ا لخصائص عن ليث عن مجاهد. روى الضحاك عن ابن عباس: أنه قال في 
قوله تعالی: «جاء بالصدق» فالصدق علي بن أبي طالب ئلا 

۳- أبن عساكر: أخيرنا أبو البر كات الأغاطىء أنا محمد بن المظفر 
الشامي أنبأنا مد بن محمد العتيق أنبأنا يوسف 8 أحمد الصيدلاني آنبأنا 
محمد بن عمرو العقيلي حدثني محمد بن محمد الكوفي أنبأنا محمد بن عمرو 
السوسيء أنبأنا نصر بن مزاحم عن عمر بن سعيد: 7 

عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: «و الذي جاء بالصَذّقٍ». 
«وَ صَدَّىَ به» قال الذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به على ااا 

ا عنه عن أى عبد اھ ین أى الما أنبانا لى آبوالقاسم ااا أبن 
محمد بن أبي نصر أنبأنا خيثمة بن سلوان أنبأنا إبراهيم بن سليان بن 
رار أنيانا شن نم الحسين الأنصاري أنبأنا علي ين القاسم: 

عن ابن بجاهد عن ابيه في قوله عز وجل: «وَ الزي جاء بِالصَّدْقٍ وَ 


صَدَّقَ به». قال: «و الذي جاء پالصُذیٍ» رسول اله ا «و صَدَّقَ بو». 
علي بن أبي طالب وفي قوله تعالی «إغا آنت منذر ولکل قوم هاد» قال: 
اهادی علي ابن أبي طالب اقلا 

۵- ابن المغازلي: أخبرنا على بن الحسين إذناً حدثنا على بن محمد 
ای ع سوه ی ا سيره ليان ی 
حمد بن المسن حدتنا عمر بن سعید عن لیث عن مجاهد: ن ج دهان 

«و اي ار به». قال جاء بالصدق محمد 6ا و 
صدق به» علي بن ابي طالب ی 

7- الحسكاني: أخبرنا أبو بكر الحارثي آخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني 
أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» أخبرنا محمد بن تواب. أخبرنا أبو عمر 
حفص بن عمر اللالي آخبرنا یوسف آخبرنا آبو يعقوب الجعني, عن چابر: 

عن أبي جعفر في قول لله تعالی: «قُلْ هل يَشتوي این و يَعْلَمُونَ» 
الأية قال «الْذِينَ لون نحن «و لین لا يَعْلَمُونَ» عدونا 1 َد که 
ورا الألباب» قال شیعتنا. 

اه و ان ارا شین أن ستيه اللي دشن امد تن 
مقاتل, عن الضحاك. عن ابن عباس في قوله: «هَلْ يت لین يَعْلَمُونَ» 
قال يعني بالذين يعلمون. علیا و أهل بيته من د بني هاشم «وَ الَّذِينَ لا 
يَعلَمُونَ» بني ها الألباب» شب 

۸- عند ا بج عد ال ران أف ارك اا 
أخبرنا أبو أحمد البصري قال: حدثني عمرو بن محمد بن تركي آخبرنا محمد 
ابن الفضل, آخبرنا حمد بن شعیب, عن قیس بن الربيع: . عن منذر الثوري: 

عن محمد بن الحنفية عن علي عليه لا في قوله تعالی: «وَ رجْلا لا 
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لرجل» قال أنا ذلك الرجل السلیم لرسول الله الا . 

4- عنه حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنى محمد بن عبد الرهن بن 
بسطام» حدثني أحمد بن عبد الله بن عيسى بن مصقلة القمي, قال: حدثني 
بكير بن الفضيل عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ا قال الرجل السام 
لرجل علي و شيعته. 

۰- عنه آخهرنا عقیل بن امسین. آخهرنا عل ین اسن آخبرتا 
نوح بن الجنابي آخبرنا یوسف بن موسی القطان قال: حدثني عمرو بن 
حمران. عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة عن عطاء. 

عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: «َرّب اله لا رجُلا فيه 
شر کاء» فالرجل هو أبو جهل, و الشركاء آهتهم التي يعبدونهاء كلهم 
يدعبها يزعم أنه أولى بها «و رجْلا» يعنى عليا «سَلَّمأ يعنى سلما دينه لله 
يعبده وحده لا يعبد غيره «هَلٌ یَشتّویان متلا» فى الطاعة و الثواب. 

۱- عنه حدثنا السيد أبو منصور ظفر بن محمد الحسينى رحمه الله 
حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة. حدثنا 
الحبري حدثنا الحسن بن الحسين العرني حدثنا علي بن القاسم. عن عبد 
الوهاب بن مجاهد. عن أبيه في قول الله تعالى: «وَ الذي جاء بالصَّدْقٍِ و 
صَدَّقَ به» قال الذي جاء بالصدق رسول اله يليك و الذي صدق به 
علي . 

۲- عنه عن آبو جعفر العقیلی أخبرنا محمد بن محمد الكوفي أخبرنا 
محمد بن عمرو السوسي أخبرنا نصر بن مزاحم, عن عمر بن سعد عن 
ليث عن جاهد في قول الله: «وَ الزي جاء بالصَّدْقٍ وَصَدَّىَ به قال «الْذِي 


جاء بالصّدْقٍِ» هو محمد و الذي «صَدَّقَ به» علي بن ابي طالب ا . 

اح فيه أا ار هيد ی مد بن اه الاي وال 
أخبرنا أبو محمد ال حسن بن محمد بن أحمد بن أيوب الزوري بالري أخبرنا 
أبو بكر الجعابي أخبرنا الحسين بن علي السلولي بالكوفة أخبرنا محمد بن 
الحسن السلولي عن عمر بن سعد الأسدي البصري عن ليث: 

عن مجاهد في قوله تعالى «و الذي جاء يالصَّدْقٍ و صَدَّىَ به قال جاء 
بِالصَّدْقٍ» رسول ال يَلبْكد. «صَدَّقَ به» علي بن أبي طالب ا. 

و رواه أيضا أبو بكر السبيعي عن الحسين به. في العتيق. 

۶- عنه روى سعيد بن أب سعيد التغبي عن أبيه. عن مقاتل بن 
لنش العجالة عن الى عباس فاد هو الى سا لعن و ای 
صدق به علي بن أبي طالب ٍا. ۱ 

۵ - عنه عن ابموهري قال: حدثنا حمد بن عمران حدتنا علي بن 
محمد الحافظ, قال: حدثني الحبري حدئني حسن بن حسين حدئنا حبان, 
عن الكلبي عن أبي صالح: 

عن ابن عباس في قوله « الَذِي جاء بالصذی» هو رسول الط 
جاء بالصدق و على صدق به. 

اه آخبرنا أبو عید لله الشبرازي أخبرنا آبو بكر امرجراني 
أخبرناأبو أحمد البصري قال: حدثني أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال: 
حدثني بشر بن المفضل النيسابوري قال: حدئني عيسى بن يوسف اطمداني 
عن ابي الحسن علي بن يحيى. عن أبان بن أبي عياش: 

عن اد الطفيل عن علي قال و الذي جاء بالصدق رسول الله. و 
صدق به أنا و الناس كلهم مكذبون كافرون غيري و غيره. 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۹6 


المنابع: 

(۱) مناقب ابن شهر اشوب: ۵۷۲/۱. 
(۲) ترجمة الامام علی: ۱۸/۲ 
(۳) مناقب ابن الغازلی: ۰۲1٩‏ 

.۱۲ ۲ شواهد التفزیل: ۱۱۰/۲ الى‎ )٤( 


۸- سورة المومن 

۱- الحسكاني: آخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصوفي أخبرنا 
محمد بن أحمد بن محمد الحافظ أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد. قال: 
حدثني محمد بن زکریا حدثني جعفر بن حمد بن عمارة» قال: حدثني ي 
عن جابر الجعفي عن أبي حرب بن أي الأسود الدوّلي عن أبيه قال: 

قال على 91 لقد مكثت الملائكة سنين و أشهرا لا يستغفرون إلا 
لرسول الله و لي» و فينا نزلت هاتان الآيتان «الّذِينَ تون اش و مَنْ 
حَوْلَهُ» إلى قوله «الْعَزِيرُ الحكي». فقال قوم من المنافقين من كان من آباء 
علي و ذريته الذين أنزلت فيهم هذه الآيات فقال علي سبحان الله أما من 
آبائنا إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب اليس هؤلاء من آبائنا؟. 

۲- عنه حدئونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
حدثنا محمد بن الحسن بن مفلس الأنصاري حدثنا أحمد بن يحيى» حدئنا 
عمرو بن خالد الأعشى. عن أبي الجارود. عن أي العتمر عن أبيه قال: 

سمعت علیالثٍْ يقول و الله لقد مكثت الملائكة سبع سنين و أشهراء 
ما يستغفرون إلا لرسول الله و لي» و فينا أنزلت هاتان الآيتان «وَ 
يَسْتَعْفِرُونَ لین اما بویت کل شَيْءٍ رَحْمَةَ و علا» و ساق الكلام 
حتى ختم الایتین, فقال قوم من المنافقين من آباژهم فقال سبحان الله أباونا 
إبراهيم وإسماعيل و إسحاق. 


۳- عنه و یشهد بصحته ما آخبرنا آبو بکر آحد بن احسن القاضی 
مرات أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ريا ت 
خمسين و ثلاث مائة - أخبرنا أبو عقيل أنس بن سلم بن الحسن الخولاني 
سنة ثلاث مائة بأطرابلس. حدثناأبو موسى عيسى بن سليان الشيرازي 
حدثنا عمرو بن جميع عن الأعمش: 

عن أن ظبيان» عن ا ذرء قال: قال رسول الله علض إن الملائكة 
صلت علي و على علي سبع سنين قبل أن يسلم بشر. 

6- عنه أحيزنا ابو حامد أدبن حمد بن اسیاعیل الدیی أخيزنا 
و استحاق ابراهم بن اد الورای: آرت اس .ین عل البسمري خرن 
کامل بن طلحة آخبرنا عباد بن عبد الصمد آبو معمر: 

عن آنس بن مالك قال: قال رسول الم صلت الملائكة على و 
على علي سبع سنين» و ذلك أنه لم برفع شهادة أن لا إله إلا لله. إلا مني و من 
2 1 0 

۵- عنه أخبرنا آبو القاس القرشي آخبرنا آبو بكر بن قريش آخبرنا 
الحسن بن سفیان آخبرنا یعقوب بن سفیان آخبرنا يحيى بن عبد 
الحميد.أخبرنا علي بن هاشم: 

عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع. عن أبيه عن جده ابي رافع قال 
صلى النبي بل أول يوم الاننین. و صلت خديجة آخر يوم الاشنین. و 
صلى علي يوم الثلاثاء من الغد مستخفيا قبل أن يصلي مع النبي أحد سبع 


0 


(۱) شواهدالتنزيل: ۱۲۳/۲ إلى ۱۲۸. 


۱3۸ مسند الامام آمیرالممنین على بن ابيطالب اقل - ج ۱۲ 


۹- سورة السجدة 

۱- ابن الغازلی: آخبرنا آبو نصر أحمد بن موسی الطحان الواسطي 
إجازة عن القاضی أبى الفرج الخيوطي وا نیسای ین نوز عدن 
عفان عن ماد بن سلمة, عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
الوليد ابن عقبة قال لعلي بن ابي طالب جِةٍ: آنا أبسط منك لسانا و أحد 
منك سناناء و أملاً في الكتيبة منك حشوا. فقال علي: 
يَسْتَؤُونَ». 

۲- عنه أخبرنا آجمد ین حمد بن عبدالوهاب اذناً آخبرنا عمر بن 
عبدالله بن شوذب حدثنا حمد بن جعفر العسکری, حدئنا محمد بن عغان 
حدثنا عبادة بن زياد حدئنا عمرو بن ثابت عن محمد بن السائب عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: وقع بين علي بن ابي طالب" و بين الوليد بن 
عقبة كلام فقال له على: يا فاسق! فر عليه فأنزل الله «أفَنْ كان مومت 
کمن كان اقا لا شون 

۳- المسكاني: أخبرنا عقيل بن الحسين, آخبرنا علي بن الحسين 
آخبرنا محمد بن عبید اث رة حمد بن اد ا اتر آخبرنا حمید 
ابن الربیع الخزاز آخبرنا سفیان بن عيينة, عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 

عن عبد الله بن عباس في قول الله عز و جل: «أ قن یلق في ار 


باب على عليه السلام دا _۱ 
خَيْره يعني الوليد بن المغيرة «أَمْ من يَأتي آمناً يوم اقِيامَة» من عذاب الله و 
من غضب الله و هو علي بن أي طالب افوا ما ون وعيد هم. 

- الوفق الخوارزمي: آخبرنا الشيخ الزاهد امحافظ زين الائمة بو 
ا لجسن علي بن أحمد العاصمي النوارزمي, آخبرني القاضی الامام شيخ 
القضاة اسماعيل بن أحمد الواعظ. آخبرنا والدی شيخ السنة آبو بكر أحمد بن 
الحسين البهقء أخبرنا أبو سعيد امالینی, آخبرنا أبو هد بن عدی, أخبرنا 
ويل رحد تا و اجام ال وی عاد یی إن سل > 
عن الكلي, عن أبي صالح: 

عن ابن عباس: ان الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب الا: أنا 
ابسط منك لسانا واملا منك حشوا في الكتيبة. فقال له علي اقة: على 
رسلك. فانك فاسق, فانزل الله عزوجل:« کان منکن کان فايقاً 
لا يَسْتَوُونَ». يعنى عليا المؤمن والوليد الفاسق. 


المنابع: 

(۱) مناقب ابن الغازلی: 704 
(۲) شواهد التفزیل: ۱۲۹/۲ 
(۳) مناقب النوارزمي: .۱٩۷‏ 


۰- سورة الشوری 

۱- الاربلی: في قوله تعالى «فل لا أَسَْلْكُمْ له جر الَوَدةَ في 
ْریی» قال في الکشاف: روي أنها لا آنزلت قيل يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي و فاطمةطليّله و ابناهماء و يدل 
عليه ما روي عن علي غلا شكوت إلى رسول ال حسد الناس لي 
: 

أ ما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة آنا و آنت و 
الحسن و الحسين و أزواجنا عن آياننا و ثمائلنا و ذرياتنا خلف آزواجنا. 

۲- عنه عن الب حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي و 
آذاني ف عشيري و من اصطنع صنيعة إلى اعد من ولد عبد الطلب و 
يجازه عليها فأنا آجازیه علیها غدا إذا لقيني يوم القيامة. 

۳- الخوارزمي: قيل لا نزلت هذه الآية: «قُلْ لا کم علیه أجراً 
إا الَوَدَةَ في امُی» فقال ناس من المنافقين: هل رأيتم أعجب من هذا 
يسفه أحلامنا و يشتم آهتنا و يرى قتلنا و يطمع أن نحبه فغزل قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم أي ليس لي من ذلك أجر لأن منفعة المودة تعود 
اليكم و هو ثواب الله تعالى و مرضاته. 

-٤‏ ابن المغازلي: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عمان أخبرنا 


أبو حمد عبدالعزيز بن أبي صابر إذناً حدئنا ابراهيم بن اسحاق بن هاشم 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۷۲ 
بدمشق حدثنا عبيدالله بن جعفر العسکری بالرقة. حدئنا يحيى بن 
عبدالحميد حدثنا حسين الأشقر. 

عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال لما 
نزلت «قُلْ لا تلم علیه أخرا إلا الود في الْقوبى» قالوا يا رسول الله من 
شولا الدين آمر لله بمودتهم قال علي و فاطمة و ولدهما22. 

۵- عنه آخبرنا أحند بن حمد بن عبد الوهاب اجازة أن آنا آمهد 
عمر بن عبد الله بن شوذب آخبرهم قال: حدثنا عثان بن أحمد الدقاق و 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام حدئنا محمد بن الصباح الدولابي حدثنا 
الحكم بن ظهير عن السدي فى قوله تعالی: «وَ مَنْ یقرف حَسَنَةَ ترذ له فيه 
حُسْناً» قال: المودة في آل رسول الیل قال و في قوله تعالى: «وَ لوف 
يُعْطِيكَ رَبك فَترْضى» قال رضى محمد یلص أن يدخل أهل بيته الجنة. 

7- الحسکانی: حدثتي القاضي أبو بکر الحديري حدثني أبو لعباس 
الصبغي حدثني الحسن بن علي بن زياد السري حدثني يحيى بن عبد 
المخد السا حدثني حسین الأشقن قال: حدثتی قیس, عن الأعنمتن: 
عن سعيد بن جبیر: 

عن ابن عباس قال لما نزلت «قُلْ لا کم عليه اجر لاله فى 
القَؤبى» قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين آمرنا الله بودتهم قال علي و 
فاطمة و ولدهما8. 

۷- عنه أخبرنيه الحاكم الوالد. عن ابن شاهين عن أحمد بن محمد 
أبن سعید. عن عبيد بن الحسن بن قنفذ البزاز عن الحماني. 

و أخبرنيه أبو بكر السكري أخبرنا أبو عمرو الحيري أخبرنا الحسن 
بن سفيان, أخبرنا يعقوب بن سفيان, أخبرنا يحيى بن عبد الحميد أخبرنا 


۱۷۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لا - ج ۱۲ 
حسين, آخبرنا قيس, آخبرنا الأعمش, عن سعید: 

عن ابن عباس قال لا نزلت هذه الآية «قُلْ لا أَستَلَكُمْ علیه أَجْرأ» 
قالوا يا رسول الله من قرابتك التي افترض الله علينا مودتهم قال علي و 
فاطمة و ولدها24. 

۸- عنه أخبرناه أبو عبد الله الشيرازي آخبرنا أبو بكر الجرجرائي 
آخبرنا أبو أحمد البصري أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي, و مد بن عبار 
قالا حدثنا يحيى الحماني حدثنا حسين الأشقر عن قيس بن الربيع عن 
الأعمش. > عن سعيد: 
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فاطمة و رده 

و قال أحمد بن عبار في حديثه من قرابتك الذي افترض الله علينا 
مودتهم قال علي و فاطمة و ولدهما يي ثلاث مرات يقوها. 

و رواه عن حسين بن حسن الأشقر جماعة سوى يحيى. 

9- عنه حدثنيه أبو حازم الحافظ من أصل سماعه حدثنا بشر بن 
آمد. حدثنا الهيثم بن خلف الدوري حدئنا أحمد بن محمد بن يزيد بن 
سلجم حدثنا حسين الأشقر. حدئنا قیس, عن الاعمش, عن سعيد بن 
جبير: 

عن ابن عباس قال لما نزلت: «قُلْ لا أَْتَلْكُعْ عَلَْه أَجْرأه الآية. قالوا 
يا رسول الله من هوّلاء الذين نودهم فيك قال علي و فاطمة و ولدها2. 

۰- عنه أخبرنا أبو نصر المفسرء و أبو نصر منصور بن عبد القاهر 
البغدادي قالا: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج» حدئنا محمد بن 


عبد الله بن سلوان امحضرمي. 

و أخبرنا محمد بن عبد الله الرزجاهي أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي 
الحضرمى. و حدثتى أبو عبد اله الدينوري حدثنا برهان بن على الصوفى 
حدثنا محمد بن عبد الل الحضرهي حدثتا حرب ین الحسين الطحان دتا 
حسين الأشقر. عن قیس, عن الأعمشء عن سعيد بن جبیر: 

عن ابن عباس قال لما نزلت «قُلْ لا أَستَلَكُمْ عَلَِهِ أخرا إل ده في 
لقَریی» قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم قال علي 
و فاطمة و ابناهما8#. و قال الاسیاعیلی و ابناها. ۱ 

۱- عنه حدئناالحاکم آبو عبد ال المافظ - و هو بخطه عندي - 
قال: أخبرني خلد بن جعفر الدقاق, أخبرني محمد بن جرير الطبري قال: 
حدثني القاسم بن إسماعيل حدثني آبو المنذر. حسين بن حسن الأشقر. عن 
قيس بن الربيع عن الاعمش, عن سعيد بن جبير:ِ 000 

عن ابن عباس في قوله عز و جل: «قُلْ لا تلم عليه أخراً لا 
الود في الْقِْى» قال علي و فاطمة و الحسن و الحسينط(22. 

صمي را ابن هدي عل عورا بز انين کون 
الحضرمي أخبرنا محمد بن مرزوق, قال: حدئني حسين الأشقر قال: حدثنا 
نضر بن زياد. عن عغان أبي اليقظان. عن سعيد بن جبير: 

عن ابن عباس قال قالت الأنصار فما بينهم لو جمعنا لرسول الله مالا 
يبسط فيه يده و لا يحول بينه و بينه أحد فقالوا يا رسول الله إنا أردنا أن 
نجمع لك من أموالنا شيئا تبسط فيه يدك لا يحول بينك و بينه أحد. فأنزل 
لله: «قل لا أسَْلكُم عليه أجرا إلا امود في الزیی». 

۳- عنه أخبرنا أبو عمرو البسطامي أخبرنا أبو أحمد بن عدي 


۱۷ مسند الامام آمیرالمژ منین على بن ابيطالب لظلا - ج ۱۲ 
الجرجانى آخبرنا حمد بن عثان بن أبى شيبة آخبرنا سهل بن بکار, آخبرنا 
عة أخيزنا عن املق بن میس ۵ عن طاوس. 

عن ابن عباس قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا لرسول الله فيه 
قرابة فغزلت هذه الآية: «قُلْ لا أَسَْلَكُمْ له را إل الود في الْقّربى» أي 
إل أن تصلوا قرابة ما بینی و پینکم. 

-٤‏ عنه حدثني عبد الله بن أحمد الهروي حدثتی عبد الله بن أحمد 
الحموي حدثني ابراهیم بن خريم الشاشي حدثني عبد بن حميد الكشي 
حدثني سلهان بن داود. عن شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة قال: 

سمعت طاوسا يقول سأل رجل ابن عباس عن قوله: «لّ الود في 
القُوبى» فقال ابن جبير القربى آل حمد. فقال ابن عباس عجلت. إنه لم يكن 
فخذ من قريش إلا كان بينهم و بين رسول اله قرابة فقال: «ثُلْ لا کم 
له جرا لا الود في الْقبى» إلا أن ن تصلوا قرابتي أو ما بيني و بينكم من 
القرابة. 

۵- عنه حدئنا عبد بن ميد حدئنا حجاج بن منهال, حدئنا حماد 
ابن سلمة» عن علي بن زيد. عن یوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال 
في هذه الآية «كُلْ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيِهِ جرا لوده في انمَریی» أي إلا أن 
تؤدوني في قرابتي و لا توذوني. 

5- عنه حدثنا عبد بن ميد حدثنا ابو نعيمء حدثنا سفيان. عن 
داود. عن الشعبى عن ابن عباس قال إلا أن تصلوا قرابتی و لا تكذبوني. 

۷- عنه أخبرنا اليثم بن أبي ايم القاضي أخبرنا بشر بن أحمد 
آخبرنا أحمد بن عبد الله أخبرنا أبو بكر الختلي ببغداد أخبرنا نصر بن علي 
قال: أخبرني أبي عن شعبة. عن داود. عن الشعبي قال: 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۷۵ 


خالفني أهل الكوفة فيها فكتبت إلى ابن عباس في ما آراد الله من 
قوله: «قل لا لک عَلیه جر لا لوده في الْقبى» قال: أن تصلوني في 
قرابتي. 

۸- عنه أخبرونا عن ابي رجاء السنجي في تفسيره قال: اخبرنا 
إلياس بن الفضل, آخبرنا نوفل بن داود عن ابن سائب» عن أبي صالح: 

عن ابن عباس أن رسول الله يليك قدم المدينة و ليس بيده شيء» و 
كانت تنوبه نوائب و حقوق» فكان يتكلفها و ليس بيده سعة, فقالت 
الأنصار فیا بينها هذا رجل قد هداكم الله على يديه و هو ابن أختكم تنوبه 
نوائب و حقوق و ليس في يده سعة, فاجمعوا له طائفة من أموالكم ثم انتوه 
بها يستعن بها على ما ينوبه. 

ففعلوا ثم أتوه بها فغزل «قُلْ لا أَسْتَلْكُمْ عَلَِهِ أَجْرأ» يعني على الایان 
و القرآن ننا يقول رزقا و لا جعلا إلا أن تودوا قرابتي من بعدي. فوقع في 
قلوب القوم شيء منهاء فقالوا استغنى عا في ایدینا اراد ان يحئنا على ذوي 
قرابته من بعده. 

ثم خرجوا فنزل جبرئیل فأخبره أن القوم قد اتهموك فيا قلت هم. 
فارسل إليهم فأتوه فقال هم أنشدكم بالله و ما هداکم لدینه اتهمتموني فيا 
حدئتکم به على ذوي قرابق قالوا لا يا رسول الله انك عندنا صادق بار. و 
نزل «أم ون افترئ على الث باه الآية. 

فقام القوم كلهم فقالوا يا رسول الله فان نعهد أنك صادق و لكن وقع 
ذلك في قلوبنا و تكلمنا به و إنا نستغفر الله و نتوب إليه. فنزل: «وَ هو الذي 
بل التَّوبَةَ عَنْ عباده» الآية. 

9- أخبرناه عقيل بن الحسين أخبرنا علي بن الحسين, أخبرنا محمد 


ابن عبید الله أخبرنا آبو بكر محمد بن الحسن الاجري بمكة. حدثنا على بن 
عبد العزيز البغوي حدثنا آبو عبيد القاسم بن سلام» حدثنا عجان بو 
كال دا تاه وت يتلم عن کات ون أنه رو مالك 

قال ماد و حدثني قتادة. عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أن 
رسول ال لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب و حقوق, و قدوم الغرباء 
عليه. و ليس في يده سعة لذلك. فقالت الأنصار. إن هذا الرجل قد هداكم 
الله على يديه و هو ابن أختكم تنوبه نوائب و حقوق, و ليس في يده لذلك 
سعة, فاجمعوا له من أموالكم ما لا يضركم فتأتونه به فيستعين به على ما 
ينوبه من الحقوق. 

فجمعوا له تمان مائة دينار, ثم أتوه فقالوا له يا رسول الله إنك ابن 
أختناء و قد هدانا الله على يديك تنوبك نوائب و حقوق, و ليست بيدك ها 
سعة. فرأينا أن نجمع من أموالنا طائفة فنأتيك به فتستعين به على ما ينوبك, 
وهوذا. فتزل: 

«قُلْ لا أَستلَكُمْ عَلیه أجراً» يعنى لا أطلب منكم على الإيمان و القرآن 
جعلا ولا رزقا «إِلّا لد امری» يعني إلا أن تحبوني و تحبوا آهل بيتي 
و قرات قال ابن عباس فوقع في قلوب المنافقين من أهل المدينة شيء 
الوا ما زین منا الا آن عب آهل يعد و نکون عيبا شم شین کان ۸ 
خرجوا فنزل جبرئيل على الني 6اا فأخبره با قالواء فأنزل الله تعالی: 
ولو افتّری على الله که يعني اختلق الآية, فقال القوم يا رسول الله 
فإنا نشهد أنك صادق با قلته لناء فنزل: «وَ هو الي يَقْبَلُ النَوْبَةَ عَنْ 
عباده». 


باب على عليه السلام و القرآن _ ۱۷ 
حاجا أن آبا الحسن ممل بن عبد الله الطرسوسي حدثهم ببخاراء قال: حدثنا 
آبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بجنديسابور. حدثنا الحمسن بن إدريس 
التستري حدثنا أبو عغان الجحدري: طالوت بن عباد. عن فضال بن جبير: 

عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول ال إن الله خلق الأنبياء 
من أشجار شتى و خلقت أنا و علي من شجرة واحدة. فأنا أصلها و علي 
فرعهاء و الحسن و الحسين مارهاء و أشياعنا أوراقها. فن تعلق بغصن من 
أغصانها نجاء و من زاغ هوى. 

و لو أن عبدا عبد الله بين الصفا و المروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف 
عام حتى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك حبتنا أكبه لله على منخريه في النار 
ثم قرأ: «قُلْ لا أَمتلَكُم علیه جرا لا امود في الزیی». 

۱- عنه آخبرنا آبو بكر احارني أخبرنا آبو الشیخ الأصبهاني آخبرنا 
عبد الله بن محمد بن زكرياء أخبرنا إسماعيل بن يزيد أخبرنا قتيبة بن 
مهران, أخبرنا عبد الغفور حدئنا أبو الصباح عن أبي هاشم الرماني. عن 
زاذان: 

عن علي فا قال فينا في آل حم اية إنه لا يمحفظ مودتنا إلا كل 
مؤمن. ثم قرأ: «لا کم عليه جرا الود في القُربى». 

۲- عنه أخبرنا حمد بن موسى بن شاذان أخبرنا محمد بن يعقوب 
ابن سنان, أخبرنا الحسن بن علي بن عفان, أخبرنا أبو سامة» عن ابن 


یکی عن عكرمة قال: 
م يكن بطن من بطون قريش إلا لب فيه قرابة فقال: قل لا 
أسئلكم عليه أجرا إلا أن تصلوا قرابتي 


۳- عنه أخبرنا آبو بكر بن عباسة, أخيرنا آبو محمد الدهان, آخبرنا 


۱۷۸ مسند الامام آمیرالمزمنین على بن ابيطالب يق - ج ۱۲ 


إبراهيم الأماطي آخبرنا لوين آخبرنا شريك. عن أبي إسحاق: 

عن عمرو بن عيب في قوله: قل لاحم َل أخرا إل الو في 
الْقُوْى» قال في قرابة رسول الله ارا . 

۶- عنه رواه أيضا عبد بن حميد في تفسيره قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: سألت عمرو بن شعيب عن قول 
لله: «إلَّا الود في الْقبى» قال قربى الني قل . 

۵ خن فال عبد بن خید و دنق عبان جن ورها هن ابن أن 
نبيم. عن مجاهد في قوله تعالى «ّ وة في امزی» قال أن تتبعوني و 
تصلوا رحمي. 

1- عنه قال و حدثنى عمر بن سعد. عن یعقوب. عن جعفر عن 
سعيد في قوله: «إلّا ال في لمی» قال لا تؤذوني في قرابتي. 

۷- عنه أخبرنا الامام أبو الحسن الإسماعيلى أخيرنا شعيب بن 
ادریس, آخبرنا آبو بکر بن طرخان, آخبرنا ابن آي الدنيا قال: حدثني 
شيخ من بني تيم أن شیخا من قريش حدثه قال: 

كان حرب بن الحكم بن النذر بن الجارود. قد ولي رامهرمزء و 
كرمان و كان سريا شريفاء و هو الذي يقول: 
رایت الا اليش داعتية الفح 

و غير الرضا بالعيش داعية الفقر 
ومن لا یکن فيه التكرم شيمة 

فليس بذي وفر و إن كان ذا وفر 
ومن طمحت عيناه في رزق غيره 

يمت كمادافي دابه غير ذي شكر 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۷۹ 
فحسي من الانيا كفاف یک فني 

و اواب کان ازور با قسم‌ری 
و حي ذوي قرب اللبي محمد 

وش اننا الا IE TE‏ 

۸- عنه آخبرنا آبو سعد العاذي آنبآنا آبو الحسين الكهيلي قال: 
آخبرنا آبو جعفر الحضرمي آخبرنا إسحاق بن إبراهيم الروزي أخبرنا 
الحكم بن ظهير: 

عن السدي في قوله تعالى:«و مَنْ یرف حَسَنَة» قال المودة لآل 
محمد يليك قلت هكذا قال إسحاق, و رواه غيره عن الحكم برفعه إلى ابن 
عباس. 

۹- عنه حدثنيه الحسين بن محمد الثقنى حدئنا الحسين بن محمد بن 
حبيش حدثنا أبو القاسم بن الفضل بن علي بن الحسن حدثنا إسماعيل بن 
موسى حدئنا الحكم بن ظهير. عن السدي: 

عن ابي مالك. عن ابن عباس في قوله: «وَ مَنْ یقرف حَسَنَةَ» قال 
المودة لآل محمد 22 . 

۰- عنه أخبرناه عاليا آبو بكر الحارقي أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني 
أخبرنا موسى بن هارون أخبرنا ابن ابنة السدي أخبرنا الحكم بن ظهير. 
عن السدي: 

عن أبي مالك» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَ مَنْ یرف حَسَتَةَ 
ترذ لَهُ فيا حُشناً» قال المودة لآل محمد 222. 

۱- عنه أخبرنا أبو عمرو البسطامي أخبرنا آبو أحمد الجرجاني 
أخبرنا الفضل بن عبد الله بن مخلد. أخبرنا إسماعيل بن موسى الفزاري 


آخبرنا الحكم بن ظهير. عن السدي: 

عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: «و من یرف حَسَئَة» 
قال المودة لآل محمد 2 . 

۲- عنه عن إسماعيل عن علي بن العباس المقانعي. و عن الحكم ابنه 
توا عن نانيك یه دفن مويق ا ل عا العزاز 
بالکوفة. حدئنا الحسين بن نصر بن مزاحم النقري حدئنا پبراهیم بن 
الحكم. عن أبيه. عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله: « مَنْ 
یقرف حَسَنَةَه قال مودة في آل محمدل2. 

۳- عنه أخبرنا محمد بن على بن محمد بن الحسن الجرجاني آخبرنا 
أ قال: حدثت اوعد امد بن عمر ين غالب احافظ, آخبرنا عمد ين 
آجمد بن نصر الترمذي آخبرنا حمد بن المسن الاي قال آخبرنا أى: 

و حدئنا أبو ذر جیی بن زید بن العباس حدثنا عمي علي بن 
العباس, قالوا حدثنا إسماعيل بن موسی حدثنا الحكم بن ظهیر. عن 
السدي, عن أبي مالك أو عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالی: «وَ 
مَنْ یقرف حَسئة» قال المودة لأهل بيت النبى 9 و هذا اللفظ لأبي ذرء 
و قال ابن غالب عن أبن عباس قال ف محبتنا آهل الت نزلت: درمز 


المنابع: 
(۱) کشف الغمة: ۰۱۰/۱ (۲) مناقب النوارزمي: ۰۱۹۶ 


باب على عليه السلام و القرآن 
(۳) مناقب ابن المغازلي: ۳۰۷ - ۱۳۱۳ 
(۶) شواهد التفزیل: ۰۱۳۰/۲ الى ۱۵۰. 


۱۸۰ 


۱۸۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالبِ - ج ۱۲ 


۱- سورة الزخرف 

۱- الجويني: أنبأني الحافظ شهردار بن شيرويه بن شهپردار 
الديلمي إجازة قال: أنبأنا مد بن خلف. أنبأنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله البیع. أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ. حدثنا عبدالله بن محمد بن 
غزوان, حدثنا علي بن جابر حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله. أنبأنا محمد 
ابن فضيل: 

أنبأنا محمد بن سوقه, عن ابراه عن الأسود. عن عبدالله. قال: قال 
رسول اليفك يا عبدالله أتاني ملك فقال: يا محمد «وَسْئَلْ مَنْ َرْسَلْنا 
من قَئلِكَ من رُسْلِنَا على ما بعثوا» قال: قلت: على ما بعئوا؟ قال: على 
ولايتك و ولاية على بن أبي طالب صلى الله علا 

۲- ابن المغازلي: أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني 
حدثنا هلال بن محمد الحفار حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا أبي علي حدثنا 
علي بن موسى الرضاءلي قال: حدثنا أبي موسى قال: حدئنا أبي جعفر 
قال: حدئنا أبي محمد بن علي الباقر22۸ عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله اا . 

و إني لأدناهم في حجة الوداع بنی حتى قال لا ألفينكم ترجعون 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و اي الله لن فعلتموها لتعرفني في 
الكتيبة التي تضاربكم ثم التفت إلى خلفه فقال أو علي أو علي ثلاثا فرأينا 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۸۳ 
أن جبرئيل 1 غمزه و آنزل اله سبحانه على أثر ذلك: 

«قَإمًا لح بك ام منتقُون» بعلي ۽ بن أبي طالب «أذ رل 
الذي ناه نا عم م مُقَْورُونَ» ثم نزلت: «قُلْ رب إِا رین نا 
يُوعَدُونَ رب قلا لني في ارم اطلین» ثم نزلت «فاشتشیک اى 
وجي ات من آمر علي لت على راط مُشتقم» 

و إن علیا لعلم للساعة «وَإِنَّهُلذِْدُ َكَ وَلِقَوِْكَ و سوف تُسْتَلُونَ 
عن علي بن أبي طالب تاقلا 

© 3ه كيرا اهديع عبد امه ا 
شوذب حدثنا محمد بن الحسن بن زياد حدثنا يوسف بن عاصم حدثنا 
أحمد بن صبح» حدثنا يحبى بن يعلى عن عمر بن عيسى عن جابر قال: لما 
نزلت على رسول الله واا «َإِمًا تَذْهَبْنَّ بلق فا ثم مُنْتقِمُو نَ» بعلي بن 
أي طالب طقل . 

-٤‏ الحسكاني: أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن حمد البزاز, آخبرنا 
هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان ببغداد. أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
علي الخزاعي بواسط أخبرنا أبي. قال: حدثنا علي بن موسى الرضاء حدثني 
أبي موسى حدئنی أبي جعفر, حدثني أبي محمد بن علي الباقرم: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال إني لأدناهم من رسول الله في 
حجة الوداع «بنی» حين قال لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض, و ابم الله تن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي 
تضاریکم ثم التغت إلى خلفه فقال أو عل أو عل غلاثا فرأينا أن جبزثيل 
غمزه. و أنزل الله على أثر ذلك: 0 

«فَإِمًا نذه بلق فَإِنَا مِمْهُمْ مُْتَقمُونَ» بعلي بن أبي طالب «قَاسْتَسْيِكْ 


۱۸۶ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب َا - ج ۱۲ 
اي أوج حي إيلكَ» من أمر علي «إِنّكَ على صراط مُستقِير». و إن 0 
للساعة. «و له رک لَك و لك و سَوْفَ تُسَْلُونَ» عن محبة علي بن 
ا 

عه أخيرانا عرو ب سن أحيزنا زاهر ین ان آخمرنا ما 
بن يحيى الصولي أخبرنا ا مغيرة بن حمد. 

و أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي آخبرنا آبو بكر الجرجرائي آخبرنا آبو 
أحمد البصريء قال: حدثني المغيرة بن حمد. قال: حدثني إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الرحمن الأزدي الكوفي حدثني آبو بكر بن عياش, عن الكلي: 

عن أب سام عن جابر بن عبد الله في قول اله تعالى: «قاما ند 
باق فَإنَا مِْكُْ مقو مُونَ» قال: بعلي بن أبي طالب اقلا 

2 ل ل رن 
قراءة, و آبوالقاسم القرشي و هو بخطه عندي قالا أخبرنا أبو سعيد عبد الله 
بن محمد القرشي أخبرنا يوسف بن عاصم بن عبد الله الرازي أخبرنا أحمد 
بن صبیح, أخبرنا يحيى بن یعلی. عن عمر بن موسى: 

عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت على الني لك 
«فَإِمًا هن بلق فَإِنَا مِمْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» قال: بعلي بن ابی طالب. 

أخبرنا عبد الرحمن بن امحسن, عن محمد بن إبراهي» عن مطین, 
حدثنا زریق بن مرزوق» عن الحكم بن ظهير. عن السدي في قوله: «فَإِمًا 
هبن بك فَإِنا منم مد مُنْتَقِمُونَ» قال بعلي ا. 

رواه خاعة عو E‏ عباس 

۷- عنه عن فرات بن إبراهيم قال: حدثني الفضل بن یوسف 
القصباني حدثني إبراهيم بن الحكم بن ظهیر, حدثني أبي. عن السدي: 
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مُنْتَقِمُونَ» قال بعلي جه . 

۸- عنه حدثنا الحاكم أبو عبد الله احافظ, قال: حدثنى محمد بن 
غزوان. حدثنا على بن جابر. حدثنا حمد بن خالد بن عبد الله حدئنا حمد 

عن علقمة و الأسود. عن عبد ال قال: قال الني ٤اا‏ يا عبد الله 
ع ل فخ ازس اي ضيه 

ا آبو عغان eT‏ العتیق, قال: حدثنا أبو 
الحسين محمد بن المظفر. حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمران. حدثنا على 
ابن جابر به. 

لقن عدا ای وی مت و 
ی ی موی ای 

قال: و خد فا آبو سيل سعید بن مد حدما عل بن اغد الک مان 
حدثنا أحمد بن عثان الحافظ. حدثنا عبید بن كثير, حدثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسي حدثنا ابن فضيل» عن محمد بن سوقة. عن إبراهيم: 

عن علقمة و الأسود. عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ولب 
لا أسري بي إلى السماء إذا ملك قد أتانى فقال لي يا حمد سل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا على ما بعتوا. قلت معاشر الرسل و النبيين على ما 


بعثكم الله قالوا على ولايتك يا حمد و ولاية على بن آبي طالب كة. 

اک عند ارف الاك أو عد ال خر ا أو يطل اعد ميد 
ابن رميح النسوي أخبرنا أبو محمد احسن بن عثان الأهوازي أخبرنا محمد 
ابن خالد ین عبد الله الواسطی, آخبرنا حمد بن فضیل أخيرنا مد بن 
۱ 

عن إبراهيم. عن الأسود. عن عبد الله قال: قال لي الني 6لا به. 
لفظا سواء. 

۲- عنه آخبرنی آبو بكر بن أبي الحسن الحافظ آخبرني عمر بن 
الحسن بن علي بن مالك. حدثني النذر بن حمد. حدثني أي قال: حدئني 
عمي عن أب عن آبان بن تغلب. عن غالب ین حفصء عن أسباط بن 
عرزة: 

عن عبد الرجمن بن ابي نعم قال: قال لي علي في نزلت «و لا صرب 
نمی متلا. 

۳- عنه آخبرنا أبو القاس القرشي أخبرنا آبو بكر بن قريش أخبرنا 
الحسن بن سفیان, أخبرنا يوسف بن موسى القطان, قال: حدثنا عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو بكر بالمدينة في بيته. 
قال: حدئنی أبي عن أبيه. عن جده: 

عن على ااا قال جئت إلى الني ٤اا‏ يوما فوجدته في ملا من 
قريش فنظر إلي ثم قال يا علي إغا متلك في هذه الأمة كمثل عيسى ابن 
مرم أحبه قوم فأفرطوا فيه و أبغضه قوم فأفرطوا فيه قال: 

فضحك الملا الذين عنده ثم قالوا انظروا كيف شبه ابن عمه بعيسى 
ابن مریم قال فنزل الوحي «و لا ضرب ابن مریم معا ذا مك مِنْهُ 


يَصِدُّونَ». قال أبو بكر عیسی بن عبد اله يعني یضجون. 

5 عنه أخبرنا أبو بكر الحافظ, أخبرنا أبو أحمد الحافظ. أخبرنا 
حمد بن الحسين الخثعمى آخبرنا عباد بن يعقوب الأسدي أخبرنا عيسى 
ابن عبد الله. قال: حدثنی آبي. عن أبیه عن جده: 

عن عل لفلا قال كان رسول ال ف حلقة من قریش فأطلعت 
علیهم فقال لي رسول ال ما شبهك في هذه الأمة الا عیسی ابن مریم 
في أمته. أحبه قوم فأفرطوا فيه حتی وضعوه حيث لم یکن. فتضاحکوا و 
تغامزوا و قالوا شبه ابن عمه بعيسى ابن مريم. قال فنزلت: «وَ كا صرب 

6- عنه أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق الله البغدادي كتابة 
منهاء أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف. أخبرنا أبو يعقوب 
إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل 
النهدي أخبرنا الحكم بن عبد اللك. عن الحارث بن حصيرة. عن أبي 
8 : 

عن ربيعة بن ناجد. عن على اكه قال: دعانی رسول هل فقال 
لي يا علي إن فيك من عيسى ابن مرم مثلاء أبغضته بهود حتى بهتوا آمه و 
احبته النصارى حت انزلوه بالفزل الذي ليس به. 

ثم قال علي: و إنه هلك في حب مطري يقرظني با ليس في و مبخض 
مفتري يحمله شناني على أن يبهتنيء ألا و إني لست بنبي و لا يوحى إلي و 
لكن أعمل بكتاب الله ما استطعت. فا أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم 
طاعتي فيا أحببتم و كرهتم. و ما آمرتکم به أو غيري من معصية الله فلا 
طاعة لأحد في العصية. الطاعة في العروف الطاعة في العروف الطاعة في 
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اروف 

7- عنه أخبرناه أبو بكر القيمي أخبرنا آبو محمد الوراق. آخبرنا 
محمد بن العباس بن أيوب» آخبرنا عمرو بن علي آخبرنا آبو حفص عمر بن 
عبد الرحمن» عن الحكم بن عبد الملك بذلك. 

۷- عنه رواه يحيى بن معین, عن أبي حفص الابار عن احکم. عن 
قيس بن ميسرة عن أبي صادق كذلك. 

۸- عنه رواه سريج بن يونس عن أبي حفص كرواية القيمي. و 
عنه مطين 

۹- عنه أخبرنا الحاكم الوالد. أن ابن شاهين آخبرهم ببغداد قال: 
أخبرنا عهان بن جعفر الحربي أخبرنا عغان بن خرزاد أخبرنا محمد بن 
الجنيد الكوفي. 

و آخبرنا على بن آمد. قال: أخبرنا مد بن عبيد أخبرنا أحمد بن 
عل اران أغبرنا حمد بن الجنيد آخبرنا المجاج الضبي آخبرنا عبد :له 
بن عبد الملك السعودي, عن الحارث بن حصيرة الأسدي. عن أبي صادق» 
عن ربيعة بن ناجد الأسدي, و عن صالح بن میثم: 

عن عباية بن ربعي و رفاعة كلاهما عن علي بن أبي طالب باق قال: 
دعاني رسول له فقال لي يا علي أن فيك من عيسى مثلا أحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بهاء و أبغضته الیهود حتى بهتوه. 

فقال الناققون عند ذلك أما يرضى أن يرفع ابن عمه حتى جعله مثل 
عیسی ابن مریم فأنزل الله تعالى: «وَ لا ضعرب اب موم مكلا إذا قَوْمُكَ من 
دوه فقلت هکذا قوله؟ قال نعم برید يعيسى فإ و الا عبد نا 
عَلَيْه إلى آخر الآية. و هکذا قرآها علي و قال الصد هو الضجیج. 


ثم قال علي عند ذلك آما إنه سهلك في رجلان حب مطري يطريني 
با ليس في, و مبغض مفتري يحمله شنآني على أن یبهتني. 

۰- عنه رواه أيضا عن الحارث الصباح بن يحيى. و رواه يحيى بن 
الحسن, عن أبي عبد الرحمن السعودي عن الحارث و الأصبغ. عن 
علي جه . 

رواه أيضا في الباب عن أبي راقع مولى الب 

۱- عنه أخبرناه آبو عبد الله الشيرازي. قال: أخبرنا أبو بكر 
الجرجرائي أخبرنا أبو أحمد البصري قال: حدثني المغيرة بن حمد حدثني 
عبد الغفار بن حمد. حدثني علي بن هاشم بن البريد. عن محمد بن عمر بن 
علي بن حسين, عن أبيه عن جده و عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن 
أبيه. عن جده أبي رافع قالا: 

قال رسول ال لعلي إن فيك لنصلتين كانتا في عيسى أبن مريم. 
فقال بعض أصحابه حت النبيين شبههم به قال علي و ما الخصلتان قال 
أحبت النصارى عيسى حتى هلکوا فيه و أبغضته الهود حتى هلکوا فيه. و 
أبغضك رجل حتى هلك فيك. و أحبك رجل حتى يهلك فيك. فبلغ ذلك 
آناسا من قریش, و آناسا من النافقین. 

فقالوا كيف یکون هذا جعله مثلا لعیسی ابن مريم فأنزل الله تعالی: و 
لا ضرب ابن مر مثلا إذا قومك منه یضحکون» هکذا قرآها أبي. و جعفر 
ابن حمد. عن أبيه عن جده عن علي. و مثله في تفسير العياشي. 

۲- عنه أخبرنا الحاكم الوالد. أن أبا حفص بن شاهين أخيرهم 
ببغداد قال: أخبرنا أحمد بن حمد بن سعيد الهمداني أخبرنا أحمد بن الحسن, 
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عن الأصبغ بن نباتة. عن علي لا قال: قال لي الني رة إن فيك 
قلا من عیسو أحبد قوم فهلكوا فة و فة كنوع هلك ر افيه فعال 
المنافقون أما ترضى مثلا الا عيسى فنزلت «وَ لا صرب اب موت متلا إذا 
مك مِنْهُ يَصِدٌّونَ». ۱ 

۳- عنه أخبرنا أبو سعد السعدي أخبرنا أبو بكر القطيعى أخبرنا 
عبد ی اعد بن حنبل قال: حدثتی أن حدثنا کے عن شريك عن 
عفان أبي الیقظان: 

عن زاذان عن علي فا قال مثلي في هذه الأمة کمثل عیسی ابن مر 
أحبته طائفة فأفرطت في حبه فهلکت. و أبغضته طائفة فأفرطت في بغضه 
فهلکت. و أحبته طائفة فاقتصدت في حبه فنجت. 

۶- عنه رواه أيضا في العتیق, عن ال حماني؛ عن قيس بن الربیع» عن 


المنابع: 
)١(‏ فرائد السمطين: ۰۸۱۱ (۲) مناقب ابن المغازلي: ۲۷۶ - ۲۲۰ 
(۳) شواهد التنزیل: ۱۵۲/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۹۱ 


۲- سورة الجاثية 

۱- الحسكاني: آخبرنا عقيل بن الحسين. آخبرنا على بن احسین, 
ایا يد ريه انه ال بج أو عد رحا ل ان بن يا 
الدقاق العروف .يباين السماك ببغداد. آخهرنا عبد الّه بن ثابت القری قال: 
حدثني أبي عن الهذيل عن مقاتل عن عطاء و الضحاك عن مجاهد: 

عن ابن عباس في قول الله تعالى: ايت لذي E‏ 
السَّيّنْاتِ» الآيةء قال نزلت في علي و حمزة و عبيدة بن احارت بن عبد 
الطلب. و هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات. و في ثلاثة رهط من 
المشركين عتبة و شيبة ابنى ربيعة؛ و الوليد بن عتبة, 

و هم «الّذِينَ توا السَيئَاتِ» يعني اكتسبوا الشرك بلله. كانوا 
جميعا بمكة فتجادلوا و تنازعوا فها بينهم فقال الثلاثة الذین اجترحوا 
السيئات للثلاثة من الوّمنین و الله ما أنتم على شيء, و إن كان ما تقولون 
في الآخرة حقا لنفضلن عليكم فيها فأنزل الله عز و جل فيهم هذه الآية. 

۲- عنه قال: أبو رجاء السنجي في تفسيره عن محمد بن مغيرة. عن 
عمار بن عبد الجبار. عن حبان. عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس 
في قوله: «ام حَسِبَ» قال و ذلك أن عتبة و شيبة ابني ربيعة» و الوليد بن 
عتبة قالوا لعلي و حمزة و عبيدة إن كان ما يقول محمد في الآخرة من الثواب 
و الجنة و النعيم حقا لنعطين فيها أفضل مما تعطون. و لنفضلن عليكم كما 


ركنا 


فضلنا ق الدنیء فآنزل له« یب الذية یلو الاه آظن شيبة و 
عتبة و الولید «أَنْ تلهم کین آمَنُوا و عَمِلُوا الطالناتِ» على و حمزة و 
دة اشوا تاه و ا ا فا کون لان ۱ 

۳- عنه حدثونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
حدئنا على بن محمد الدهان, و الحسين بن ابراهیم الجصاص. قال: حدثنا 
حسين بن حکم, حدثنا حسن بن حسين, قال: حدثنا حبان بن علي عن 
الكلبي: عن أبى صالم عن ابن عباس قال أما مالّذِينَ جوا الكيّناتٍ» 
بنو عبد مس و آما دكالذِين منوا و لوا الخ ا شات بنو هاشم و بنو 
عبد الطلب. 

-٤‏ عنه روی سعید بن أبي سعید البلخي عن أبيه. عن مقاتل بن 
سلهان. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالی: «م خیب الَّذِينَ 
جوا الات یعنی بی أمية «آن تلهم كالذيخ اموا وبوا 
الصّالحاتِ» لون وا رش را لمن و الي ا 


(۱) شواهد التفزیل: ۱1۸/۲ الى ۱۷۰. 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۹۳ 


۲۳- سورة محمد ا 

-١‏ روی ابن شهر آشوب عن الباقر لا في قوله تعالى: «ذلك باه 
ابوا ما أَسْخَطاللْه و کرُوا رضوانة فَأَحبَط أَغعم» قال کرهوا علیا و كان 
آمر الله بولایته يوم بدر و حنين و یوم بطن نخلة و يوم التروية و یوم عرفة 
نزلت فيه مس عشرة آية في الحجة القی صد فیها رسول الیل عن 
السجد الحرام بالجحفة و خم و عنى بقوله تعالی: «و الُذِينَ اب 
پاخشان رضي اله عم و رَضوا عَنهُ» علياءاكة. 

- ابن المغازلي: آخبرنا مد بن حمد بن عبدالوهاب اذناً خبرنا 
عمر بن عبدالله بن شوذب حدثنا جعفر بن محمد بن نصير - و هو الخلدي 
حدئنا عبدالله بن أيوب بن زادان الخزاز حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا علي 
بن قادم عن رجل عن أبى هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري في قوله 
تعالى «و رم ف نن لقَوْلِ» قال: ببغضهم علي بن یی طالب 2 . 

۳- الحسكاني: حدئنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ إملاء و قراءة 
حدئنا أبو احسین علي بن الحسين الرصافي ببغداد. قال: أخبرني أبو عبد الله 
العباس بن عبد الله بن الحسن بن سعيد بن عمان الخراز. عن جده الحسن 
بن سعيد عن حصين بن خارق, عن صباح المزني. عن الحارث بن 
حصيرة, عن أبي صادق: 

عن ربيعة بن ناجذ, عن علي قال سورة محمد آية فیناء و آية في 


بني أمية. قال الحاكم لم نکتبه إلا بهذا الاسناد 

-٤‏ عنه حدئونا عن أب العباس بن عقدة قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن سعيد, حدثنا مخول, حدثنا أبو مريم. و حدئنی كثير, قال: حدثني 
عبد الله بن حزن قال: 

معت الحسين بن على سا9 بمكة و ذكر «الَِينَ كَقَُوا و صَدُُوا عَنْ 
سيل الله اَل أعراهم وَ لین وا و عَمُِوا الضالناتِ و آمنُوا با تُرٌلَ 
على مد و هوق مِنْ رَيْبِمْ» ثم قال نزلت فينا و في بني أمية. 

۵- عنه أخبرنا أبو سعد المعاذي آخبرنا أبو الحسين الکهیلی, أخبرنا 
أبو جعفر الحضرمي أخبرنا محمد بن مرزوق, أخبرنا حسين الأشقر» عن 
عمرو بن عبد الغفار, و علي بن هاشم. عن فطر: 

عن جعفر بن الحسين اهاشمي قال في هذه السورة يعني سورة محمد 
آية فينا و آية في بني أمية. 

و ا ا ل اه 
ابن الحسن إذا أرذت أن تعرفنا و بنى أمية فاقرا «الّذِينَ كَقَدوا» اية فينو 
اه قیال ااا ` 

ات عنه أخيرنا عقيل :بن احسین, آخبرنا عل بن امحسین, آخبرنا 
هر هدا ارا د ين ماد اكم أخيرنا انمد بن سور 
الرمادي أخبرنا عبد الرزاق. عن معمر, عن قتادة. عن عطاء: 

عن عبد الله بن عباس قال في قول الله عز و جل «و لین وا في 
سبیل اللو» هم و الله حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. و جعفر الطيار 
«دَلَنْ يِل أعاهُمٌ» يقول لن يبطل حسناتهم في الجهاد, و ثوابههم الجنة 
«سَيَيْدِمبِمٌْ» يقول يوفقهم للاعمال الصالحة «و يُصْلِحُ بالممْ» حاهم و نياتهم 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۹۵ 
۲ وَيُدْخِلْهُُ ات عَدَقَهَا هم و هداهم لنازهم. 

۷- عنه بالسند التقدم قال: حدئنا محمد بن ماد الأثرم بالبصرة, 
حدثنا بشر بن مطر, حدثنا سفیان بن عيينة, عن آیوب. عن قتادة: 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: : «ذلك بان نَ الله مَوْلَ 
الذي شرا هن ول عل وغ رج و فا و اق ر اس ر 
ولي محمد ا ينصرهم بالغلبة على عدوهم » وَأَنَّ الکافرین» يعنى آبا 
سفیان بن حرب و صحابه «لا مَؤْلى هَمْ» يقول لا ولي لهم يمنعهم من 
العذاب. 

۸- عنه حدئنا آبو عمرو السياك حدئنا عبد الّه بن ابت فال: 
حدثني أبي. عن امذیل عن مقاتل» عن عطاء: 

عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى «أَفَنْ کان على نة من رَبّهِ» 
يقول على دين من ربه, نزلت في رسول ال و علي, كانا على شهادة 
أن لا اله الا له وحده لا شريك له کن زین لذ شوم عملت آبو جهل بن 
هشام, و آبو سفیان بن حرب. |ذا هويا شيئا عبداه» فذلك قوله «وَ اتبَعُوا 
أَهْواء هُمْ». 
عطاء: 

عن أبن عباس في قوله تعالی «قادا ۶ عَرَمَ الأَم» بقول تخد الامز .و 
أمروا بالقتال «قَلَوْ صَدَقُوا الله» نزلت في بني أمية لیصدقوا الله في إمانهم و 
جهادهم و العنی لو سمحوا بالطاعة و الإجابة. لكان خيرا م من المعصية و 
الكراهية. 


«فهل یخن TT‏ هر 
«و وا أَرْحامَكُن» قال ابن عباس: فولاهم اللّه ات هذه الأمة فعملوا 
بالتجبر و العاصي و تقطعوا أرحام نبيهم محمد و أهل بيته. 

ماد عن آ تا ابو ا امار قزاءة عير مف احير نا او اهن 
الصفار, أخبرنا تمتام. أخبرنا زكريا بن يحيى. آخبرنا علي بن القا 
أبي هارون العبدي: 

عن أبي سعيد الخدري في قوله جل و عز « رم في نن القَولِ» 
قال ببغضهم على بن أبي طالب. 

۱- عته فقد أحوونا أو سعد العاذي آخبرنا أبن اسن الك 
آخبرنا آبو جعفر الحضرمي آخبرنا محمد بن مرزوق» آخبرنا حسين 
الأشقر أخير ال بن اا الكندي عن أبي ا لسن الدائنی, عن أي 
هارون العبدي: . 

عن أبي سعيد المخدري في قوله عز و جل شأنه: «و رم في لحن 
لقَوْلِ» قال ببغضهم علي بن أبي طالب, و كذلك قاله أبو رجاء السنجي, 
عن أبي وهزانة. عن الحماني» عن علي بن القاسم» عن أبي الحسين: 

۲- عنه أخبرنا أبو عبد اله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي 
حدئنا آبو أحمد البصري قال: حدثني حمد بن سهل, حدثنا عمرو بن عبد 
الجبار. حدثنا أبي حدثنا جعفر بن سلمان, عن أبي هارون العبدي عن أبي 
سعيد الخدري في قوله تعالى: « غرم في ن الْقَوْلِ» قال ببغضهم علي 
ابن أبي طالب ا. و رواه عن أبي هارون الخليل بن لطيف 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۹۷ 
المنابع: 
(۱) مناقب ابن شهر اشوب: ۵۷۸/۱ 
(۲) مناقب ابن الغازیی: ۱۳۱۵ 
(۲) شواهد التفزیل: ۱۷۱/۲ الى ۱۷۹. 


۴- سورة الفتح 

۱- قال ابن عساکر: آخبرنا آبو ا لجسن بن قبیس, و آبو منصور بن 
خیرون, أنبأنا آبو بكر امخطیب. حدئنی عبدالعزیز بن أحمد بن علي 
الان ااا غل قر بن عبداث الطارة نا بو علي حمد بسن 
خازوع ین شیب ار عدف أبن يد عید ار ماو مساق بن 
إبراههم الصامدي من کتابه, نا مروان بن موسى البغدادي, أنبأنا حفص 
ابن سلوان, عن أبي إسحاق السبعبي: 

عن ی الاأحوص, عن عبدلله بن 0 و ابن عباس, قال: :كنا 
عند ابن مسعود. فتلا ابن عباس هذه الأب وشح رَشول اف والدين مع 
شِذَاكُ عَلى الْكْفَارٍ ماه بيت لذ :ها شا يتوق فضلا مس اه 
ورضوانا سیم في ژجوهه من آتر ود ذلك مهم في التوِيةِ وم 
في الإنجيلٍ ي كزع آَخرج سَطْنَةُ». 

قال أبن عياش + ذلك أبو بک قال فاستفاظ فاستوی: غنمر ن 
الخطاب, على سوقه. عغان بن عفان: يعجب الزراع ليغيظ ميم الكفار: علي 
ابن أبي طالب, كنا نعرف المنافقين على عهد رسول ال يبغضهم علي 
ابن أبي طالب ا. 

۲- روی آبو الأحوص عن ی اسحاق في قوله تعالى: «وَ وم 
یم مَسْوُلُونَ» قال: يعنى عن ولاية علي بن أبي طالبف. إنه لا يجوز 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۹۹ 
أحد الصراط إلا و بيده براءة بولاية علي بن أبي طالب 

قوله تعالی: «ام یب الذي اج روا الشينات ] نهک 
منوا وَعَملوا الطالناتلا سواء یام :وتخا ساء نا رن قیل: 
نزلت في قصة بدر في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث لما برزوا جا 
وشبية والو ليد لین آمُوا» علي و حمزة وعلي الذي انر ا 
السَّيْئْاتِ» عتبة وشيبة والوليد. 

قوله تعالى: «لَقَدْ رَضىَ اله عن الموْمِنِينَ إذْ يُبَايعُونَكَ تحت الشَّجَرَ» 
نزلت في آهل الحديبية. ۱ 

قال جابر: كنا يوم الحديبية الفا واربععائة, فقال لنا الني 6زا : نتم 
اليوم خيار هل الارض. فبايعنا تحت الشجرة على الوت. وأولى الناس 
بهذه الاية علي بن أبي طالب اكلا لانه قال: ۰ نَا» يعنى فتح 
خيبر وكان ذلك على يد يد علي بن أبي طالب اقل 

۳- ابن المغازلي: آخبرنا ل حدثنا هلال بن 
محمد حدئنا إسماعيل بن علي بن رزين بن عغان حدثنا أبي حدئنا أخى 
دعبل بن على حدثنا مجحاشع بن عمر بن ميسرة بن عبد الله بن عبد الكريم 
الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله عز و جل: 
«وَعَدَ اه لین وا و عَمِنُوا الصا نات یم مَغْفِرةٌ و آخراً عَظِيأه. 

قال سأل قوم النى ت فقالوا: فيمن نزلت هذه الاية يا نی الله؟ 
قال إا كان یوم امه عفد لام من تور أننض فإذا قاد لقم سيد المؤمنين 
و معه الذين آمنوا فقد بعث محمد ينكد فيقوم علي بن أبي طالب اقلا 
فیعطی اللواء من النور الابیض بيده. ۱ 

تحته جمیع السابقین الأولين من الهاجرین و الأنصار لا خلطهم 


1 مسند الامام آمیرالم زمنین على بن ابيطالب كلا - ج7١‏ 
غيرهم حتی يجلس على منبر من نور رب العزة و يعرض الجميع عليه 
رجلا رجلا فيعطي أجره و نوره فإذا أتى على آخرهم قيل هم. 

قد عرفتم موضعكم و منازلكم من الجنة إن ربكم يقول: لكم عندي 
مغفرة و آجر عظيم يعني الجنة فيقوم علي 2 و القوم تحت لوائه معهم حتی 
يدخل بهم الجنة ثم يرجع إلى منبر فلا يزال يعرض عليه جميع الوّمنین 
فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنة و يغزل أقواما إلى النار. 

فذاك قوله تعالى: «الّذِينَ آمنُوا بلله و 2شله أُوليِكَ هم الصّدّيقُونَ و 
الشهذاء ند ريم م أَجرْهُمْ و تُورْهُم» يعني للسابقين الأولين و الوّمنین 
و هل الولاية « ین روا وکا بان تخاب الججير» يعني 
بالولاية بحق علي و حق علي الواجب على العالین. 

6- الحسكاني: أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن محمد بن البزاز, 
أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر ببغداد. قال: حدثنا أبو القاس إسماعيل بن 
علي الخزاعي حدئنا أبي. حدثنا آخي دعبل بن علي بن رزین, حدثنا 
مجحاشع بن عمرو» عن ميسرة بن عبد ربه» عن عبد الكريم الجزري: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله «وَعَدَ اله 
لین وا و عَمِلُوا الصالات» قال سأل قوم الیل فقالوا فيمن 
نزلت هذه الآية يا نبي الله قال إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض 
فينادي مناد ليقم سيد الوّمنین و معه الذين آمنوا بعد بعث محمد ی 
فيقوم علي بن أبي طالب فيعطى اللواء من النور الأبيض بيده. 

تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار لا يخالطهم 
غيرهم حتى يجلس على منبر من نور رب العزة, و يعرض الجميع عليه 
رجلا رجلا فيعطي أجره و نوره, فإذا أقى على آخرهم قيل طم. قد عرفتم 


باب على عليه السلام و القرآن ۰۱ 
منازلكم من المججنةء إن ربكم تعالى يقول لكم عندي مغفرة و آجر عظم 
يعني الجنة فيقوم علي بن أبي طالب و القوم تحت لوائه حتى يدخلهم الجنة. 
م برجع إلى مره و لا يزال رع ع و 

منهم إلى الجنة و يترك آقواما م منهم إل النار و ذلك قوله و الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات «طْم اد هُمْ و نُورُّهُمْ» يعني السابقين الأولين و أهل 
الولاية و قوله: 

«و لین کرو و كبوا با ياتنا» يعني بالولاية بحق علي» و حق علي 
الواجب عل العالین رأولنك ضخات الججم » و هم الذين قاسم علي 
علیهم النار فاستحقوا الجحيم. 

۵- عنه آخبرنا آبو محمد بن نامويه الأصبهاني آخبرنا آبو احسن 
البوسنجي قال: سعت آبا عبد الله حمد بن سلمان العبدي قال: معت عبد 
لله بن مخلد النيسابوري قال: معت إسحاق بن وهب العلاف, قال سعت محمد 
بن عبد الله الواسطي. عن عيسى بن يعقوب الأزدي عن أسلم بن الجنيد: 

عن الحسن في قوله تعالى «و مهم في الإنجيل ي كرَرعٍ» قال الزرع 
محمد لک «أَخْرَج شَطْأَه» أبو بكر «قَآرَرَه عمر, «فَاسْتَفْلَظً» عفان 
«قاشتوى على شوقه» علي بن أبي طالب كا «يُعْجِبُ الزّرْاعَ» المؤمنين 
لفیظ ده الْكُفَارَه قول عمر لأهل مكة لا يعبد الله سرا بعد هذا الیوم. 


المنابع: 

(۱) ترجمة الامام على : ۲۱۸/۲ 
(۲) مناقب ابن المغازلي: ۳ 

(۳) شواهد التفزیل: ۲۸۰/۲ 


۳۰۲ مسند الامام آمیرالم زمنین على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 


۵- سورة الحجرات 

۱- الحسكاني: آخبرنا عقيل بن الحسين. آخبرنا علي بن الحسين, 
اوكا عند بن حت ال قال هلدا عدو رن مجر سف ترا 
بن نوح بن يحيى حدثنا يوسف بن موسى القطان عن وكيع. عن سفیان, 
عن عمرو بن دینار, عن عطاء: 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «إم لو لین آمَُوا» قال: يعني 
صدقوا بالله و رسوله ثم لم يشكوا في إيهانهم نزلت في علي بن أبي طالب و 
حمزة بن عبد الطلب و جعفر الطیار. ثم قال و جاهَدُوا الأعداء في سَبِيلٍ اله 
في طاعته انوا و ی اوليك هُمْ الضادِقُونَ يعني في ایانهم فشهد 
الله هم بالصدق و الوفاء. 


(۱) شواهدالتفزیل: ۲ / ۱۸7 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۰۳ 


۶- سورة ق 

۱- الطوسي روی آبو محمد الفحام و في هذا العنی حدثنى آبو الطیب 
حمد ابن الفرحان الدوري, قال: حدثنا حمد بن عل بن فرات الدهان, 
قال: حدئنا سفیان ابن وکیم. عن أبيه. عن الأعمش. عن ابن الستوکل 
الناجي. عن أبي سعيد الندري, قال: 

قال رسول الله : يقول الله (تعالی) يوم القيامة لي و لعلي بن أبي 
طالب أدخلا الجنة من أحبكماء و أدخلا النار من أبغضكماء و ذلك قوله 
(تعالى) «اقیا في جهنم کل کار عَنِيد». ٠‏ 

۲- الحسكاني: حدئونا عن أبي بكر السبيعي حدئنا علي بن محمد 
بن رباح الطحان, حدثنا القاسم بن إسماعيل, قال: حدئني 2 ET‏ 
عن يحبى بن عبد الرحمن الأزرق» عن حبيب بن زید. قال: قال الأعمش. 
عن جعفر بن حكم: 

عن أم سلمة في قول الله عز و جل: «وَ جاءت کل تفس مها سایق و 
یه أن رسول الله السائق و علي ائ الشهيد 

۲- عنه آخبرنا أبو الفضل جمهور بن حيدر القرشي أخبرنا أبو عبد 
الله حمد بن العباس العصمى أخبرنا على بن محمد بن يزك الطوسی يبغداد. 
اغا إسحاق بن ید الست اعرا سمل بن الا ۱ 

و أخبرنا أبو طالب حمزة بن محمد بن عبد الله الجعفري أخبرنا أبو 


ا سین عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بدمشق أخبرنا آبو الأغر أحمد بن 

جعفر الملطى أخبرنا محمد بن الليث الجوهري أخبرنا محمد بن الطفيل 
ا E‏ 
عليه أبو حنيفة و ابن شبرمة و ابن أبي ليلى فقالوا له. 

اا مد ای حر ود من ااا و د ا 
الآخرةء و قد كنت تحدث في علي بن أبي طالب بأحاديث فتب إلى الله منها 
فقال أسندوني أسندوني. فأسند. فقال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن ابي 
سعيد الخندري قال: قال رسول ال إذا كان يوم القيامة يقو ل الله تعای 


لي و لعلي: 
قيا في النار من أبغضكنا و أدخلا الجنة من أحبكماء فذلك قوله 
تعالی: «الْقِيا في جَهَمْ کل کفار عنید عَنِيدِ» فقال أبو حنيفة للقوم قوموا بنا لا 


يجىء بشىء أشد من هذا. دخل لفظ أحدهما في الاخر, و المعنى واحد. 
e‏ حدئنیه أبو الحسن المصباحي حدثنا أبو القاسم علي بن 

أحمد بن واصل حدثنا عبد الله بن محمد بن عغان حدثنا يعقوب بن إسحاق 
من ولد عباد بن العوام حدثنا یجیی بن عبد الحميد عن شريك» عن 
الأعمش قال: حدثني آبو المتوكل الناجي. 

عن اي سعيد الخدري قال: قال رسول الب إذا كان يوم القيامة 
قال الله تعالى محمد و علي أدخلا الجنة من أحبكما و أدخلا النار من 
أبغضكماء فيجلس علي على شفير جهنم فيقول ها هذا لي و هذا لك. و هو 
قوله: لفیا فى > حه جهن کل کفار عَنِيدِ». 

۵- عنه عن فرات بن إبراهيمء قال: حدثني جعفر بن محمد بن 
مروان, قال: حدثني أبي حدئنا عبید بن یی بن مهران الثوري, عن حمد 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۰۵ 


بن الحسين» عن أبيه. عن جده: 

عن علي في قوله تعالى: ایا في هم کل کار عبب»قال: قال 
لي رسول الله إن الله تبارك و تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد. كنت أنا و أنت يومئذ عن يمين العرش فيقال لي و لك قوما فالقيا من 
أبغضكما و خالفكما و كذبكما في النار. 

1- عنه حدثنى محمد بن عبد الله بن أحمد الصوفي حدثنا محمد بن 
أحمد بن محمد الحافظ حدثنا عبد العزيز بن يحبى بن أحمد قال: حدثني أحمد 
ابن عمارء حدئنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن علي 
ابن هاش عن سعد بن طريف: 

LE‏ ديا فى جَهَمم کل کفار عَنِيدٍ» قال النبي و 
TT O‏ 
أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد. قال: حدثني عمرو بن حمد. حدئني 
محمد بن الفضل, حدئنا محمد بن شعيب اللخمي. عن قيس بن الربیع» عن 
منذر الثوري: 

ل ا ل 
لن كان لَهُ قَلْبٌ» قال فأنا ذو القلب الذي عن الله مهذا. 
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ید یلاها أب المت بن مافان اوري عر ديا أبن كدر 
محمد بن الحسين بن مكرم البزاز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورق حدثنا 
وکیع. عن سفیان, عن السدي. 

عن عطاء. عن ابن عباس قال آهدي إلى رسول ال ناقتان 
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عظیمتان. فنظر إلى أصحابه و قال هل فيكم آحد يصلي رکعتین لا تم 
فا من آمر الدنیا بشیء و لا حدث قلبه بذکر الدنیا ُعطیته احدی 
الناقتين. ۱ 

فقام على قا و دخل في الصلاة. فلا سلم هبط جبرئيل فقال أعطه 
إحداهما فقال رسول الله اه جلس في التشهد فتفكر ها يأخذ. فقال 
جبرئيل تفكر أن يأخذ أسمنههما فينحرها و يتصدق بها لوجه الله. فکان 
تفكره لله لا لنفسه و لا للدنیا. 

فأعطاه رسول الله كلتبهما و أنزل الله إنَّ في ذلك أي في صلاة علي 
لعظة لمن كان له قلب أي عقل أو آلق السمع يعني استمع بأذنيه إلى ما تلاه 
بلسانه. و هو شهيد يعني حاضر القلب لله عز و جل. قال رسول ال 
ما من عبد صلى لله ركعتين لا يتفكر فيهم| من أمور الدنيا بشيء إلا رضي 
الله عنه و غفر له ذنوبه. 


المنابع: 
)۱( اماي الطوسي: ۹/1 
(۲) شواهدالتفزیل: ۲ / ۱۸۸ الى ۰۱٩۹۳‏ 
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۷- سورة والذاریات 

۱- الحسكاني عن أبي بكر بن موّمن قال: حدثنا آبو عمر عبد الملك 
ابن علي بكازرون حدثنا عبد الله بن منیع. حدثنا علي بن الجعد. حدثنا 
شعبة عن قتأدة. عن سعيد بن جبير: 

عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى «كَانُوا قَلِيلًا من الیل ها 
يَمْجَعُونَ» قال نزلت في علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين و 
فاطمة ل و كان علي يصلي ثلفي الليل الأخير, و ينام الثلث الأول فإذا 
كان السحر جلس في الاستغفار و الدعاء. و كان ورده في كل ليلة سبعين 
ركعة ختم فيها القرآن. 


.۱۹٤/۲ شواهدالتنزيل:‎ )۱( 


۳۰۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب نيلا - ج ۱۲ 


۸- سورة والطور 

۲- الحسكاني: حدثنا النتصر بن نصر بواسط, حدئنا علي بن 
حرب الطائي حدثنا سفیان بن عيينة, عن منصور, عن مجاهد عن عبد الله 
ابن عباس في قوله تعالى: «إنَّ النَّقِينَ» قال نزلت خاصة في علي و حمزة و 
جعفر و فاطمةئ8 يقول إن المتقين في الدنيا من الشرك و الفواحش و 
الكبائر «في جَنات» يعني البساتین «و نعیم» في اترات في الجنان. 

قال ابن عباس لكل واحد منهم بستان في الجنة العليا, فی وسطه 
خيمة من لوَلوّة. في كل خيمة سرير من الذهب و الولو على كل سرير 
سبعون فراشا. 

۳- عنه آخبرنا حمد بن عبد أنه آخبرنا حمد بن آمد بن حمد 
امحافظ. آخبرنا عبد العزیز بن يحيى بن آجمد. آخبرنا ابراهیم بن فهد. و 
محمد بن زكرياء قالا: حدثنا على بن نصر العطار, حدثنا احکم بن ظهير, 
عن السدي, عن آي مالك ٠‏ 

عن ابن عباس في قوله تعالی: «و این آمنُوا و انبم درْعم» 
الآية. قال نزلت في النبي و علي و فاطمة و الحسن و الحسين80. 

-٤‏ عنه عن أب النضر محمد بن مسعود بن محمد العياشي في كتابه 
قال: حدثنا الفتح بن حمد. حدثنا محمد بن إسماعيلء حدثنا محمد بن 
إدريس» حدثنا أبو نصر فتح بن عمرو القيمي حدئنا الوليد بن محمد بن 
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زید بن جذعان, عن عمه. 

قال: قال ابن عمر انا إذا عددنا قلنا آبو بكر و عمرء و عغان. فقال له 
رجل يا آبا عبد الرحمن فعلی قال ابن عمر ويحك علي من أهل البیت لا 
يقاس بم علي مع رسول هي درجته» إن اله يقول «و لین اوا و 
عم دري ) ففاطمة مع رسول لله في درجته و علي معهما. 

۵- عنه عن أبي النضر فى تفسيره قال: حدثنا الحسين, حدثنا محمد 
ابن علي عن المفضل بن صالح. عن محمد الحلبي. عن زرارة و مسران, و 
محمد بن مسلم. عن أي جعفرء و أبي عبد الْعلِك في قوله «و انبم 
درم بإعان» قالا ثل أعمال آبائهم و يحفظ الأطفال بأعمال آبائهم كما 
حفظ الله الغلامين بصلاح أبيهما. 

1- عنه عن أحدهما قال يكون دونهم فيلحقهم الله بهم. 

۷- عنه عن أحمد بن حرب. عن صالح بن عبد الله الترمذي عن 
وكيع عن سعید. عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
رخ اه میم ركه وان كائوا دوه قي امین وفع ديرا 
«الحقنا مهم دی 

۸ - عنه عن صال, عن جعفرء عن سليان الاعمش, عن إبراهيم؛ 
عن عبد اله في قوله: «ألحقنا مهم ذرَیَمُ» قال الرجل يكون له القدم 
دحل اهر هکره فر ليذ فر بيع یوم و ل ولغوا ذلك 

-٩‏ عنه عن جعفر بن سليان. عن ابي عمران الخوبي قال بلغني أن 
العبد يكون له درجة في الجنة لا يبلغها ولدهو أهل بيته فيرفعون معه ف درجته 
لكرامة الموّمن على الله ليقر الله عينه و ليجمع له شله ثم قرأ الاية. 

(۱) شواهدالتغزيل: ۲ / ۱۹1 الى ٠٠١‏ 


۳۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ا - ج ۱۲ 


۹- سورة والنجم 

١‏ - الصدوق: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الطاشمي الكوفي قال: 
حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال: حدثني محمد بن أحمد بن 
علي الهمداني قال: حدثني الحسين بن علي قال: حدثني عبد الله بن سعيد 
الماشمي قال: حدئني از نی ات قال عونا عاص وه ليان 
قال: حدئنا حوور عن الضحاك عن ابن عباس قال صلینا العشاء الآخرة 
ذات ليلة مع رسول الها فلا سلم أقبل علينا بوجهه. 

ثم قال أما إنه سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في 
دار أحدكم فن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي و خليفتي و الإمام 
بعدي فلا كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره ينتظر سقوط 
الکوکب في داره و كان آطمع القوم في ذلك أبي العباس بن عبد الطلب فلما 
طلع الفجر أنقض الكوكب من اطواء. 

فسقط في دار علي بن أبي طالب ٤ا‏ فقال رسول لله کا لعلى 1 
يا على و الذي بعنى بالنبوة لقد وجبت لك الوصية و الخلافة: و الإمامة 
بمدي فقال الناققون عبد الاين أن و آصحابه لقد ضل محمد ق عي ابن 
عمه و غوی و ما ينطق في شانه إلا با موی فآنزل الله تبارك و تعالی «وَ 
النّجْم إِذا قوی» یقول الله عز و جل و خالق النجم إذا هوى «ما ضَل 
صاحیْکُم». 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۱ 


يعني في حبة علي ب بن أبي طالب اا «و ما غوی و ما ينطق عن 
اموی» يعني في شأنه دا هُوَ إلا وخی یُوحی». 

- - عنه حدئتابهذا ادیت شيع لاهل الري يقال له أحمد بن حمد 
ابن الصقر الصائغ العدل قال: حدئنا محمد بن العباس بن بسام قال: حدثني 
آبو جعفر محمد بن أبي اهیثم السعدي قال: حدثني آمد بن أبي ا نطاب 
قال: حدئنا آبو اسحاق الفزاري عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده طب عن عبد الله بن عباس عثل ذلك. 

إلا أنه قال في حديثه بهوي كوكب من السماء مع طلوع الشمس 
فيسقط في دار أحدكم و حدثنا بهذا الحديث شيخ لأهل الحديث يقال له 
أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي علي بن عبد ربه العدل قال: حدثنا أبو 
السام و القطان قال: سانا بكري یه ييل 
حدئنا محمد بن إسحاق الكوفي الجعفى. 

قال: حدتنا إبراهيم بن عبد الله السجزي أبو اسحاق عن بى بن 
الحسين المشهدي عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي قال سألت ابن 
عباس عن قول الله عز و جل «و النجُم إذا هَوئ» قال هو النجم الذي 
هوى مع طلوع الفجر فسقط في حجرة علي بن أبي طالب و كان أبي 
العباس يحب أن يسقط ذلك النجم في داره فيحوز الوصية و الخلافة و 
الإمامة و لكن أب الله أن يكون ذلك غير علي بن أبي طالب لش و ذلك 
فضل الله یژتیه من يشاء و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. 

۳- الطبري الامامي عن الحسين بن علي بن عمرة عن زرارة بن 
اوفي قال: قال عبدالله ابن عباس بينا أنا عند رسول الیل في مسجده 
عد مشاه اشرو عنم اعد جو اشا ا ت ری قال 
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الي لا من انقض هذا في حجر ته فهو الوصي من بعدي. 

قال فوئب الجماعة و اذا النجم قد انقض في حجرة عل ی فقالوا لقد 
ضل محمد في حب علي فانزل الله تعالي «و ام إذا موی ما َل 
صاحبُکم و ما عوی و ما نطق عي هوى ان هو الا وخ یوحی». 

6- ابن شهر آشوب: روي عن منصور بن الأسود عن الصادق عن 
آبائه ا و اللفظ له قال لا مرض النبى يلتك مرضه الذي توفي فيه 
اجتمع إلية هل بیته و صحابه فقالوا با رسول اله إن حدث بك حدث فن 
لنا بعدك و من القائم فنا بأمرك فلم يجبهم جوابا و سكت منهم فلا كان 
الیوم الثاني أعادوا عليه القول فلم يجبهم عن شیء مما سألوه. 

فلا كان اليوم الثالث قالوا يا رسول الله إن حدث بك حادث فن لنا 
بعدك و من القائم لنا بأمرك فقال هم إذا كان غدا هبط نجم من السماء في دار 
رجل من أصحابي فانظروا من هو فهو خليفتي فيكم من بعدي و القائم 
بأمري و لم يكن فيم أحد إلا و هو يطمع أن يقول له أنت القائم من بعدي. 

فلا کان اليوم الرابع جلس كل واحد منهم في حجرته ينتظر هبوط 
النجم إذ انقض نجم من السماء قد علا ضووّه على ضوء الدنيا حتى وقع في 
حجرة علي فاج القوم و قالوا لقد ضل هذا الرجل و غوى و ما ينطق 
في ابن عمه إلا با موی فأنزل لله في ذلك «وَ النَّجْم إذا هوی» الایات. 

۵ - عنه قال و نزل «مَكُلََّا جاءَكُمْ رَسُولٌ با لا وی سكم 

1- عنه في رواية نوف البكالي أنه سقط في منزل علي نجم أضاءت 
له المدينة ونا خوطاء 

۷- ابن المغازلي: آخبرنا أبو البركات إبراهيم بن محمد بن خلف 
الجمار السقطي أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد حدثنا أبو الفتح أحد ابن 


الحسين بن سهل المالكي المصري الواعظ بواسط في القراطیسیین حدثتا 
سلهان بن أحمد المالكي قال: حدثنا أبو قضاعة ربيعة بن حمد الطاني حدثنا 
ثوبان ذي النون. 

حدئنا مالك بن غسان النهشلي حدئنا ثابت عن آنس قال: انقض 
کوکب علي عهد رسول ات فقال رسول الله إا : انظروا ألي هذا 
الکوکب فن انقض في دار فهو الخليفة من بعدي؛ فنظروا فاذا هو قد انقض 
في منزل علي, فأنزل الله تعالي: 

«وَ الم ٳذا موی ما صل صاحبْکم و ما غوی و ما بطق عَنِ اوی 
إِنْ هُو إلا وی يُوحئ». 

8- عنه أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عغان أخبرنا أبو عمر 
حمد بن العباس ابن حيويه الخزاز إذنا حدثنا أبو عبد الله الحسين بن على 
الدهان العروف باع ماد حدتنا عل بن دين الیل بن هارون 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 

كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند نی إذا انقض كوكب 
فقال رسول الله 9: من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من 
بعدي! فقام فتية من بني هاشم فنظروا فاذا الكوكب قد انقض في منزل 
علي . 

۱ قالوا: يا رسول الله قدغويت في حب علي فأنزل الله تعالي: «وَالنَجْم 
إذا هوی» إلي قوله: و هو بالافق الاعلي. 

-٩‏ المسكاق: أغبرناابوالقاسم عيذ الرمان بن عمد القرشي 

بقراءتي عليه في امحامم. و آبوبکر آمد بن علي امحافظ قراءة, أن آبا الفضل 


نصر بن محمد ابن أحمد العطاء بطوس, آخبرهم و قال: حدثنا سلهان بن 
أحمد اين يحيى المصري اخبرنا ابو قضاعة ربيعة بن محمد الطائى أخيرنا 
ذوالئون بن ابراهیم آخبرنا مالك بن غسان النهشلي: ۱ 

عن ثابت عن آنس قال: انقض کوکب على عهد رسول الله فقال 
الني يليك انظروا الي هذا الكوكب فن انقض في داره فهو المليفة من 
بعدي. فنظرنا فإذا هو انقض في منزل على بن أبي طالب. فقال جماعة من 
الناس: قد غوي محمد في حب على فأنزل الله: «و النّجم ذا رعا ل 
اک و ما موی ونا ينطق عن افو إن هو الا وش پُوحی». 

یه حبري اعد عل رن اعد بن عد امان یه 
من خط شیخه أ عيد اف سین بن احمد بن كار الحافظ الفید بیفدا. 
قال: آخبرنا آبو عبدالله و کتبه لي بخطه. قال: حدثني القاضي آبو الفرج 
عبدالأعلي بن زکریا بن يحيي الدقاق آخبرنا محمد بن مزید بن أبي الازهر 
البوشنجي. 

أخبرنا محمد بن أبي يوسف القاضي عن أبي عبيدة الحذاء. عن 
الحتسب بن عبدالرمان, عن ثابت البناني, عن أنس بن مالك قال: هوي 
نجم ذات ليلة في دار علي بن أبي طالب فقال المنافقون: ضل محمد في حب 
ابن أبي طالب و غوي فأنزل الله «و النجم إذا هوي» - الي قوله- وحي 
يوحي. 

-١‏ عنه أخبرنا ابوالفتح محمد بن امد الشروطي من أصل سماعه 
أخبرنا ابو عمربن السائب بن حبوبة الحزان ببغداد أخبرنا أبو عبدالله 
الحسين بن الحكم الاسدي الدهان أخبرنا علي بن محمد بن الیل ابن 
هارون البصري أخبرنا محمد بن الخليل الجهني أخبرنا هشير عن أبي بشر: 
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عن سعيد بن جبير, عن أبن عباس قال: كنت جالسا مع فتية من بني 
هاشم عند اي إذا تقض كوكب فقال رسول ال من انقض 
هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي. فقام فتية من بني هاشم فنظروا 
فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي قالوا: يا رسول الله قد غويت في حب 
على فأنزل الله تعالي و النجم إذا هوي - الي قوله - و هو بالأفق الاعلى. 
۱ اعت هون باس وين انا ونه و لعاف و ع 
السعدي كما في آمالي ابن بابویه. 
و ورد آیضا في الباب عن عائشة و بريدة الأسلمي كما في تفسير 
فرات. ۱ 

۳- عنه حدئنی ابوا لجسن الصباحي حدئنا ابو جعفر محمد بن علي 
ا حدثنا آجمد بن سین الفطان بمو امد بن یی بن زکریا: 
عدفتا بکر بن عبد اهب عیب جد سین بن زیاد الكوق بدا 
علي بن ا حكم حدئنا منصور بن أبي الأسود. عن جعفر بن حمد. عن أبيه 
عن جده عن أبيه: 

عن علي بن أبي طالب فلا قال: رسول الله ا: اذا هبط نجم من 
السماء في دار رجل من أصحابي فانظروا من هو فهو خليفتي عليكم بعدي 
و القائم فيكم بأمري. فلا كان من الغد انقض نحم من السماء قد عجبت 
ضوؤه علي ضوء الدنيا حتى وقع في حجرة علي بن أبي طالب فهاج القوم و 
قالوا: و الله لقد ضل هذا الرجل و غوي. فأنزل اله «وَ النّجْمِ إذا هوى ما 
هل خاک و ما غوی». 

۶ - قال: و حدثنا الفضل بن محمد الکاتب حدئنا الدهنی حدئنا على 
الى تاه ارات اه عمد ین قح رن حدقا اسر 


۳۹۹ مد الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج7١‏ 
علي عن عمه و ابن عون. عن زرارة بن أوفي قال: 

قال عبد الله بن عباس: بينا أنا عند ای فى مسجده بعد 
الشاء رة و عنده جماعة من آصحابه إذا انقض نیم فقال: من اقش 
هذا النجم في حجرته فهو الوصي من بعدي. فوثبت الجماعة, فإذا النجم قد 
انقض في حجرة علي فقالوا: لقد ضل محمد في حب علي. فأنزل الله: «وَ 
النّجْم اذا هوی ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ و ما غوی». ۱ 

ا کا مدای عيان السوى تافو ين مان ا 
آدم بن أبي آناس حدئنا سفیان, عن السدي عن منصور عن مجاهد: 

عن ابن عباس في قول الله «و النَّجْم إذا هوی» قال لا جمعت 
التصار أربت ل الله ص ا دینار, و توا ينا له فقالوا قد جعنا لک 
هذه فاقبلها منا. فأنزل الله «قُلْ لا أََْلْكُمْ عَلَئْهه على تبلیغ الرسالة و 
القرآن «أَجْرأ» أي جعلا «لّ الود في الْقبى» يعني إلا حب أهل بيتي, 
فقال المنافقون إنه يريد منا أن نحب أهل بيت ١ ٠‏ 

فأتزل الله «و النَجْم إذا هوی» يعنى و القرآن إذا نزل نجا نا على 
محمد «ما ضر صَاحِبُكٌة» ما کذب محمد و ما وی فا فضل أهل بيته من 
قولي «و ما يَنْطِقُ عَن اهوی» يعني فيا قاله رسول الله في فضل آهل بيته 
«إن هُوَ» يعني القرآن إلا وَحْيٌ» من الله في فضل أهل بيته و محمد بوحي 
من الله یقول. ا ۱ 

- عنه حدثنا حمد بن عبید بن إسماعيل الصفار حدثنا إبراهيم ابن 
فهد حدثنا الحكم بن أسلم حدئنا شعبة, عن قتادة, عن عطاء: 

عن ابن عباس قال: أضحك علیا و مزة و جعفرا یوم بدر من الکفار 
بقتلهم آباء‌هم. و أبكي کفار مکه في النار حين قتلوا. 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۷ 


المنابع: 

(۱) امالي الصدوق: ۳۳۸-۳۳۷. 

(۲) بشارة الصطن: ۲۳۲ 

(۳) مناقب عا قوت ۹/۱ 
(۶) مناقب ابن الغازلی: + - ۱۳۱۰ 
(۵) شواهد التفزیل: ۰۲۰۱/۲ 


۳۸ مسند الامام آمیرالم و منین على بن ابیطالب مت - ج ۱۲ 


۰- سورة الرحمان 

۱- الحسكاني: آخبرنا محمد بن عبد الله بن امد آخبرنا محمد ابن 
أحمد بن محمد الحافظ أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد أحبرنا الحسين 
اول را تن عبد اعا و حاار 
زياد بن النذر عن جويبر: عن الضحاك في 7 تال «مَرَج الْبَحْرَيْنٍ 
يَلْتَقِيِانِ» قال: علي و فاطمة مء ییا بورح لایبغیان» قال: البي رض 
«خرج ينا اللو وَالَوْجانُ» قال: ا سین و سین 2 

۲- عنه آخبرناه ابوالقاسم یوسف بن محمد البلخي قدم علینا و آبو 
عبدالرمان محمد بن أحمد القاضي بريوند, قالا: حدثنا ابوالحسن محمد ابن 
عل الحسني أملاءاء آخبرنا احمد بن سعیدبن عبد الرحمان الرجل الصاح 
أخبرنا محمد بن احمد السبيعي أخبرنا يحيي بن عبد الحميد الحماني أخبرنا 
قيس بن الربيع» عن محمد بن رستمء عن زاذان: 

1 0 في 00 5 : «مرَج الْبَْرَيْنٍ يَلَْقيانِ» قال: علي و 
فاطمة هلا رخ لایّفیان» قال: البي 6ص «خرج من الأ 0 
وال ای 1 ان و المحسسين هن و ذکراه لفظا واحدا. 

ع نهد تة این عير اقبي دیا اب حفض عهر ین آخد 
الذکر. و آخبرنا ابوبکر على بن عمر بن امد الزاهد بقراءتي عليه قال: 
آخبرنی أبيء قال: حدثنا ايد اسحاق بن محمد المنصوري العروف بابن 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۹ 
E‏ 


عن ابن عباس ف تعالي: و خرن یلتقیان» قال: علي و 
فاطمة عاك «ییت رزخ لام یُغْیانٍ» قال: حب دام لا ينطق و لا ينفد 
«یرخ منیا لور وال باه قال: ا لسن و سین ال. 


-٤‏ عنه حدئنیه ابو عمرو الرزجاهي حدئنا ابوبکر الاسماعيلي في 
مسند علي» قال: آخبرني علي بن العباس القنعي آخبرنا جعفر بن النيلي 
آخبرنا عاصم بن علي قال: حدئنی أبي. عن عطاء بن السائب عن سعید بن 
جبیر: 

عن ابن عباس في 3 «مَرج الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ» قال: علي و 
فاطمه 5« رم لایبغیان» قال: حب لا ينقطع و لا يتفد أبدا ينرج 
منها اللو لو و الرجان قال: الحسن و الحسين مله 

۵- عنه أخبرناه ابو سعد السعدي في فوائده آخبرنا ابو الحسن علي 
ان حند الشري اهنداني تبغداد آخبرنا محمد ى هبة این الهندني با 
آخبرنا ابو منصور نصر بن عبد الرحمان الصيصي آخبرنا عبد الله بن 
عبدالرمان النصري أخبرنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة, عن الأعمش, 
عن أي عبد الرحمان السلمي: 

عرش اش ن مالك قال: قال رسول اله يَببكَر: إذا فقدتم الشمس 
فاتوا القمر, و إذا فقدتم القمر فأتوا الزهرة. فاذا فقدتم الزهرة فأتوا 
الفرقدين. قيل: يا رسول الله ما الشمس؟ قال: آنا. قيل: ما القمر؟ قال: على. 
قيل: ما الزهرة؟ قال: خاش قيل: ما الفرقدان؟ قال: الخسن 
وا حسين و 


۳۲۰ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابيطالب لظا - ج ۱۲ 

1- عنه حدئونا عن أي بكر السبيعي قال: کتب إلينا امد بن ماد 
ابن سفیان ن القاضي إجازة قال: حدثني زيدان حدثني عبدالله بن عبد 
الرمان. عن الفريابيء عن سفيان» عن ابن أي نجیح» عن محاهد: عن ابن 
عباس في 0 7 «مَرَجَ خرن يَلْتقِيا عَقِيِانِ» قال: علي و فاطمه ع 
2 ور لا يَبْغْيْانِ» ود لا یتباغضان. « يحرج ما الل وَالمَوْجانٌ» 

و o‏ 
أبي در» و جعفر الصادق و علي الرضاطه. 


(۱) شواهد التغزيل: ۲۰۸/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۳۱ 


-١‏ سورة الواقعة 

۱- الشيخ الفید: أخبرني آبو نصر محمد بن الحسين القري قال: 
حدثنا عمر بن محمد الوراق قال: اخيرنا على بن العباس البجلی قال: 
حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن تسنیم الوراق قال: حدثنا این 
نع الفضل بن دكين قال: حدئنا مقاتل بن سلهان عن الضحاك بن مزاحم 
عن أبن عباس قال: 

سألت رسول الله ی عن قول الله عز و جل: «السَابِقُونَ السَابِقُونَ 
لك لبون في جَنات الّیبم» فقال قال لي جبرئيل ذاك علي و شيعته 
هم السابقون إلى الجنة المقربون إلى الله تعالی بكرامته طم. 

۲- الطبري الامامي: أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد 
ابن الحسن الطوسي بالشهد الغرى على ساكنه السلام عن أبيه أبي جعفر 
الطوسي رحمه الله قال: آخبرنا آبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ا لحارئي 
قدس الله روحه قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن الحسين المقري. 

قآل: اشنا غمر بن صحفت آلو رای فال اقترا عل يتن اسان 
ال فال خرن يد بن زوفل اعرا مد ین ف الوراق :قال 
آخبرنا أبو نعم الفضل بن دكين قال: أخبرنا مقاتل بن سلوان عن الضحاك 
ابن مزاحم عن ابن عباس قال سألت رسول الا عن قول الله عز و 
جل «و الاو الشابقُونَ لك لبون في جَنّاتِ الّیبم» فقال قال لي 


۳۳۲ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابیطالب ا - ج ۱۲ 
جبرئيل ذاك علي و شیعته هم السابقون إلى الجنة القربون. 

۳- عنه آخبرنا الشیخ الرئیس آبو محمد الحسن بن الحسين بن 
بابويه رحمه الله قال: حدئنا الشیخ السعيد آبو جعفر الطوسي رحمه الله قال: 
أخيزنا آبو عبد الله محمد بن حمد قال: آخبرنا آبو التضير حمد بن امسبن 
القري قال: حدثنا عمر بن محمد الوراق. 

قال: أخبرنا علي بن العباس البجلي قال: حدئنا حميد بن زياد قال: 
حدئنا محمد بن تسنے قال: حدئنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا 
مقاتل بن سلهان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال سألت رسول 
اله عا عن قول الله عز و جل: 

«و الشابقو السَابُون اوليك الب نَّ في جَنات النّعِم» فقال قال لي 
جبرئيل ذاك علي و شيعته هم السابقون إلى الجنة المقربون من الله بكرامته 
٤ ۳‏ 0 

۶- ابن الغازلی: آخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب (جازة 
أخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب حدئنا محمد بن أحمد بن منصور حدثنا 
أحمد بن الحسين حدئنا زكريا حدثناأبو الضحاك حدثنا سفيان بن عيينة 
عن ابن ابي نجیح عن مجاهد عن ابن عباس 

في قول الله تعالي «وَ السَابِقُونَ السَابقونَ» قال: سبق يوشع بن 
نون إلي موسي و سبق صاحب يس إلي عيسي, و سبق علي إلي 

۵- الحسكاني: أخبرنا ابوبكر الشيباني أخبرنا محمد بن عبد الرحيم 
أخيرتا ابن عاتسة هه ا 


القرشي حدئنا الحسين بن الحسن الفزاري الأشقر. عن سفیان بن عيينة, 
عن ابن ابي نجیح. عن مجاهد: 

عن أبن عباس قال: السباق ثلاثه: سبق يوشع بن نون الي موسي» و 
سبق صاحب یاسین ال عیسی, و سبق غل الي الى 2 

-٩‏ عنه آخبرنا عمد بن عبداثه بن اعد الوق آخبرنا محمد احمد 
ابن احافظ آخبرنا عبد العزیز بن يحيي بن احمد آخبرنا إبراهيم بن فهد 
آخبرنا عبدالله بن محمد التتري آخبرنا سفیان ابن عيينة. عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله إا : السباق اربعة: سبق يوشع 
الي موسی. و سبق صاحب ياسين الي عيسى و سبق علي الي محمد و سبق 
إبراهيم. 

۷- عنه أخبرناه ابو يحيى الجرجاني الحيكاني أخبرنا يوسف بن 
احمد الصيد لاتي بمكة أخبرنا أبو جغفر محمد بن عمر و العقيلي أخبرنا 
الحسين بن إسحاق التستري آخبرنا ا حسين بن أبي السري و ثيق بن وثيق 
البصري من الغرب آخبرنا سقيان بن عيينةء عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد: 

عن ابن عباس قال: السبق ثلاثه. فالسابق الي موسي يوشع بن نون 
و السابق الي عيسي مؤمن آل یاسین. و السابق الي الني علي لئة. 

قال حسين بن أبي السري: فذكرته لحسين الأشقر فقال: سمعناه 
من أبن عيينة. و رواه ايضا شعيب بن الضحاك عن سفیان و شعيب 
ابن صا المدائني عن سفيان في العتيق. و رواه ايضا الضحاك عن ابن 
عباس مسندا. 


۸- عنه آخبرناه ابو عبدالرحمان امد بن عبد الله بن إبراهيم الصوفي 


ألخبرتا ابو عبذاله النسين بن اس ملي النجاري أخبرنا محمد ابن 
علي الحسني أخبرنا عبدالله بن عبيد السكري أخبرنا محمد بن علي الثقق 
آخبرنا ابو سے عن مقاتل بن سلبان عن الضحال: 

عن ابن عباس قال: سألت رسول الله عن قول الله: «وَ الشابقون 
السْابقَون وی المقَمبُونَ» قال: حدئنی جبرئیل بتفسيرها قال: ذاك علي و 
شیعته الي الجنة. 

۹- عنه أخبرنا ابوسعد ابن علي أخبرنا ابوالحسين الكهيلي أخبرنا 
ابو جعفر الحضرمي آخبرنا إسماعيل بن موسي إخبرنا الحكم بن ظهیر. عن 
الكهيلي عن السدي فى قوله تعالي: «وَ السَابَقُونَ السابِقُونَ» قال: نزلت في 
علي . 

ااال أن كز الي وف الالطاكن دنا 
الفضل ابن يوسف القصباني حدئنا إبراهيم بن ظهير العامري قال: حدثني 
أبي عن السدي عن أبي مالك الغفاري: 
عن ابن عباس في قول الله تعالمي: والسابقون قال: سابق هذه الأمامه 
على بن أبي طالب اقلا 
-١ ۱‏ عنه في العتيق عن إسحاق بن الحسن بن زید. عن محمد بن 
إسحاق الطاشمي عن ابیه. عن جعفر بن حمد. عن ابیه عن جده‌: 
عن ابن ۰ «وَ السَابقُونَ السَابقُونَ اوليك المَْكبُونَ» قال: 
نزلت في علي جه یه ۱ 

۲- عنه حدئنا إبراهيم بن محمد الكوفي, عن عبدالله بن واقد عن أبي 
قتادة احراني عن أيوب بن نبيك. عن عطاء بن أبي رباح: 

عن عبدالله بن عباس في قوله تعالي: «وَ السَابِقُونَ السَابقُونَ» قال: 


باب على عليه السلام و القرآن ۲۲۰ 
يوشع ابن نون الي موسي, و شمعون بن يوحنا الي عيسي» و علي بن أبي 
طالب الي النى 85/0 . 

۳ عنه شیرتا الو هي ری ین اعد قاری ع ق دارق من 
اقل اه اواو اا هو سس الاق اعرا ی ن 
حسين الأنصاري: 

أخبرنا محمد بن فرات قال: معت جعفر بن محمدعيه و سأله رجل 
عن هذه الآية: «ثلةٌ مق او ول من الآخِرِينَ» قال: الفاني من 
الأولين ابن آدم امقتول, و موّمن آل فرعون. و صاحب ياسين «و قَلِيلٌ من 
ال خرین» علي ابن أبي طالب ا. 

-٤‏ عنه رواه الشعبي عن علي بن العباس في تفسيره طرق عن 
جعفر. 

۵- عنه أخبرنا محمد بن عبد الله ين أحمد آخبرنا محمد بن امد بن 
محمد الحافظ آخبرنا عبدالعزيز بن يحيي بن احمد. قال: حدثني محمد ابن 
زكريا حدثني شعيب بن واقد عن محمد بن سهل: 

عن جعفر بن عمد في قوله مال نالرت قال: ابن آدم 
الذي قتله اخوه. «وَ تین الْآخِرِينَ» قال علي بن أبي طالب اقلا . 

- عنه ورواه عن جعفر بن حمدعت فرات بن إبراهيم الكوفي 
قال: حدثني الحسين بن سعيد عن عباد عن محمد بن فرات عن جعفر بن 
محمد و سألته عن قول اة من الول فقال: ابن آدم ال قتول و 
موّمن آل فرعون, و حبيب صاحب ياسين «وَ قَلِيلُ مِنَ الآخِرِين». قال 
علي ابن أبى طالب ئلا . 

۱ ۷- عنه أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي أخبرنا محمد بن امد 


الحافظ آخبرنا عبد العزیز بن يحيي بن امد بن عيسي قال: حدئنی محمد 
ابن زکریا حدثني جعفر بن محمد بن عبارة, قال: حدثني أبي. عن جابر 
الجعنى: 

عن ابي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب ناظل: 
أنزلت النبوة علي النبى عا يوم الائنین و أسلمت غذاه يوم الثلثاء فكان 
ا بعل و نا امل غ عو ا اعدم اال نی 
فأثزل الله «وأضطات المين» الي آخر الآية. 

عله اوا ابن فنجويه الاصبهاني بقراءتي علیه, 
آآخبرنا ابو أسحاق أبراهيم بن محمد بن حمود الإصبهاني ان عبداله بن 
جعفر بن احمد بن فارس أخبرهم قال: أخبرني يحيي بن حاتم العسكري 
آخبرنا بشر بن مهران أخيرنا شريك بن عبد له. 

و آخبرنا ابو عبدالله اممرجانی- واللفظ له - قال: آخبرنا ابوبکر 
محمد بن إسحاق القاضي بالأهواز أخبرنا أحمد بن زيد بن الجريش آخبرنا 
يحيي بن حاتم أخبرنا بشر بن مهران آخبرنا أبوالحسن شريك. عن عثان 
ابن المغيرة. عن زيد بن وهب: 

عن عبدالله بن مسعود, قال: أول شیء علمته من أمر رسول الله نی 
قدمت مكة في عمومة لي و أناس من قومي نبتاع منها متاعاء و كان في 
أنفسنا شراء عطر, فأرشدنا الي العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه و هو 
جالس الي زمزم» فجلسنا أليه فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفاء 
أبيض يعلوه حمرة و عليه وبان أبيضان. 

يشي عن ييه علام أمرد حسن الوجه مراهق تقفوهما امرأة. ثم 
استقبل الركن و رفع يديه و كبر, فقام الغلام عن يمينه و رفع يديه ثم كبر. و 


باب على عليه السلام و القرآن يفف 


قامت الرأة خلفهیا فرفعت یدیها و کبرت فأطال القتوت. و ذکر احدیت 
الي قول العباس: هذا ابن أخي محمد ابن عبدالله و الغلام علي بن أبي 
طالك 2 و المزأة امرآته خدیجة, ما علی وجه الارض احد یعبد الله ذا 
الدين الا هؤلاء الثلائة. 


المنابع: 

(۱) امالي الفید: ۰۲۹۸ (۲) بشارة الصطنی: ۸ -۱۰۷. 
(۲) مناقب ابن المغازلي: ° ِ 

۲۲۲ شواهد التفزیل: ۲/ ۰۲۱۳ الي‎ )٤( 


۳۲۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب نت - ج ۱۲ 


۲- سورة الحدید 

۱- الحسكاني: آخبرنا آبو امد أبي الحسين الميكالي بقراءتي عليه في 
قصره من أصله» أخبرنا أبو العباس الكرخي أخبرنا أبوبكر بن كامل 
أكون د بن و 

وعدت أبن الس الصاح ها أو سید وم لین یت 
لقاضي حدثناآبوالولید هشام بن امد ين مسروق التصيي حدثنا حمد 
ابن 2 حدئنا الحسين بن عبدالرحمان الأنصاري الكوفي حدثنا عمرو 
ابن جمیع» عن ابن أبي ليلى عن اخيه عيسى: 

عن عبد الرحمان بن يونس حدثنا الحسن بن عبد الرحمان الأنصاري 
الكوفي حدثنا عمرو بن جمیم» عن ابن أبي ليلى عن اخیه عيسى: 

عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن ابيه قال: قال رسول اله ارا : 
الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين. و حزبيل مؤمن آل 
فرعون» و علي بن أبي طالب طب الثالث و هو أفضلهم. 

۲- عنه آخه‌رنا امباعة قالوا: الشخيرنا آبوبکر حمد بن عبد الله 
الريونجي أخبرنا الحسن بن سفیان آخبرنا الحسن بن عبد الرحمان. 

و را ای فیط الوح ام هارو 
ابن محمد بن هارون آخبرنا جازم بن يحيى الحلواني آخبرنا الحسن ابن عبد 
الرحمان بن محمد بن أبي ليلى أخبرنا عمرو بن جمیم. عن محمد ابن أبي ليلى 


باب على عليه السلام و رای ۲۲۹۰ 
عن عیسی بن عبد الرحمان» عن أبيه: 

عن جده أبي ليلى- و اسمه داود بن بلال بن أحيحة- قال: قال 
رسول اله ميكل الصديقون ثلائه: حبيب النجار موّمن آل ياسين الذي 
قال: يا قوم اتبعوا المرسلين و حزبيل موّمن آل فرعون و هو الذي قال: 

اتون رجلا آن كُولَ زی انه وقد جاء کم بالات من ربک و 
على ابن أبي طالب ك3 الثالث و هو أفضلهم. 

۱ ۳- عنه أخبرنا ابوسعيد الجرجاني أخبرنا آبو محمد القيمي أخبرنا 
ابو يحيى المزار أخبرنا أحمد بن داود الحنظلى آخبرنا ال اة 
الر مان به مثله. ۱ 

-٤‏ عنه آخبرنا ابو طالب الجعفري آخبرنا آبو الحسين الكلابي 
أخبرنا کان بن عد بن غلاق الدقى اعرا مد بن تشر بن موسی: و 
وی غيد اه ىلان قالاسمدها المنمن بن عبد الرجمان بذلك: 

۵- عنه أخبرناه عاليا عبد الرحمان بن الحسن أخبرنا محمد بن 
إبراهيم ابن سامة أخبرنا مطين أخبرنا الحسن بن عبد الرحمان به كلفظ 
مود بق بو شی رال ان .زا اک 

1- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدثني جعفر بن محمد 
الفزاري حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثني علي بن هلال الأحمسي عن 
عبيد بن عبد الرحمان التيمي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح: 

عن ابن عباس في قول الله تعالي: «يُوْبَكُمْ كقْلَيْنِ من رَتّه» قال: 
الحسن و الحسين عك «وَيَجِعَلُ لَكُمْ نُورًا تشون به» قال: علي بن أبي 
طالب طبه . 

۷- عنه حدثنا عبد العزيز. قال: حدثني محمد بن زكرياء حدثنا 


۳۳۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
حمد بن عیسی حدثنا شعیب بن واقد. قال: سعت الحسين بن زید حدث 
عن جابر بن عبد الله. عن النبي 3 في قول الله تعالي: «يُوْبَكُمْ فان 
ی طالب 80. 
۸- عنه حدئونا عن أبي بكر السبيعي حدثنا علي بن العباس 
المقانعي حدئنا جعفر بن حمد بن الحسين حدثنا ابراهیم بن محمد بن أبي 


شعیب. عن جابر. 

عن أبي جعفر اك في قوله: «يُوْيَكُمْ کل من رَحميّه» قال: احسن و 
الحسين يجعل لكم ا قشون به قال: إمام عل 9 به علي ابن ابي 
طالب 2± . 


5- عنه أخبرنا محمد بن عبد الله بن احمد الصوفي أخبرنا محمد بن 
احمد ابن محمد الحافظ أخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن عيسى قال: حدثنى 
امد ابن عبار حدثني القاسم بن ابي شيبة حدثني عبد الله ا 
سعد ابن طریف: 

عن ابي جەفر لي في قوله تعالي: : ان اموا انوا اله و منوا 
پرشوله بوتكم کفلین ین ريه وَيَجْعَلُ كم ورا مسون به». قال: من 
سك بولاية عل فله ور 

ميد ا عبدالرحمان بن الحسن. قال: أخبرنا محمد بن 
إبراهيم, أخبرنا مطين أخبرنا نصر بن عبد العزيز أخبرنا زيد بن حسن, 
عن معروف بن خربوذ المكي, عن ابي عبيد مولي ابن عباس قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري یقول: قال رسول ال اک أما والله لا يحب اهل بيتي عبد 


إلا اعطاه الله عزو جل نورا حتي يرد علي الحوض. و لا يبغض اهل بيتي 
عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة. 

۱- عنه جد أبو جعفر كامل بن امد الستملی من اصل سماعه 
الى ابو القاسم عبد اه ین المسین بن بابویهالصوق سنتة سیعین حدفنا 
محمد بن محمد بن سهل بن نوح طروي حدئنا محمد بن الفضیل بن العباس 
العرباني حدئنا عيسى بن احمد العسقلاني حدثنا عبد الله بن وهب. قال: 
حدثني مالك بن أنس. عن الزهري عن سالم عن ابيه قال: قال لي رسول 
اهلك اكثركم نورا يوم القيامة اكثركم حبالآل محمد 6إا . 

قال ابوالقاسم: سألت أبا النصر المروزي الحافظ عن هذا الشيخ قال: 
انا كتبت عنه بفاریاب. و رايت هذا في اصله و هو عندي صدوق. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۲۳/۲ اللي ۲۳۹ 


۳۳۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب َا - ج ۱۲ 


۳- سورة المجادلة 

۱- ابن الغازلی: أخبرنا آبو طالب محمد بن أحمد بن عغان آخبرنا آبو 
عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز إذنا حدثنا أبو عبيد بن حربويه 
حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني حدثنا علي بن عبيدالله حدثنا يحيى ابن 
آدم حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي. 

عن سفيان بن سعيد عن عمان بن المغيرة الثقفى عن سالم بن أبي الجعد 
عن عن علي بن علقمه عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت «نآينا 
لذي اما إذا اجيم لوصول وان یی ویک صَدَقَد 

قال لي رسول الهيَليكلِ: كم تري؟ دينارا؟. 

قلت: لا یطیقون, قال: نکم تري؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. 
قال: فنزلت «أشْقت آن وان يَدَئ تیک صَدَقاتٍ» الآية. قال في 
خفف الله الامة. 

۲- عنه أخبرنا أحمد بن محمد إذنا آخبرنا عمر بن عبد الله بن 
شوذب حدثنا أحمد بن إسحاق الطيي حدئنا محمد بن أبي العوام حدثنا 
سعيد ابن سلوان حدثنا أبو شهاب عن ليث عن مجاهد قال: قال علي بن 
أبي طالب 'ئُا: آية في كتاب الله ما عمل بها أحد من الناس م 
النجوي. كان لي دینار بعته بعشرة دراهم. فكلا أردت أن اناجي 
الب تصدقت بدرهم, ما عمل بها أحد قلبي و لا بعدي. 


۳- ابراهیم بن محمد الجويني عن الواحدي: آخبرنا آبوبکر ابن 
ارت أنبأنا أبى مک ابن ان أنبانا ای کی اناا سمل بن کات انا 
أبو قبيصة, عن لیث. عن مجاهد: 

عن علي تا قال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي و لن يعمل 
بها أحد بعدي وهي آية النجوي كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلا 
أردت أن أناجى رسول اه قدمت بين يدي نجواي درهما فنسخته 
الآيه الآخر ي: «اذفنش أن مدموا ین يدع عو کم صَدَقاتِ» الآية. 

غ- الحسكاني: حدئنی عبد أله بن امد الحافظ اهروي حدثنا عبد 
الله بن امد الحموي عا ازاف بن حریم الساسي حدثنا عبد بن حميد 
الكشي قال: آخبرني حبابة عن و رقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. قال: 

نهوا عن مناجات الني ٤لا‏ حتي يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن 
أبي طالب اق قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك. 

۵- عنه حدثنا عبد الرزاق. عن ابى عيينة السامى. عن سلهان 
الأحوال. عن مجحاهد قال: ١‏ ۱ 

أمروا ان لا يناجى احد الى إلا حتى يتصدق بين يدي ذلك 
فکان آول من تصدق عل بن أن طالب فناجاه فلم یناجه احد ره 
نزلت الرخصة: «مَآسْقَْم آن وان ی تیک صَدَفات» الآية. 

1- عنه قال: اخبرني امد بن يونس اخبرنا ابو شهاب عن لیث, 
عن مجاهد: ان علیا قال: إن في القران لاية ما عمل بها غيري قبلي و لا 
بعدي وهي آية النجوي قال: كان لي دینار فبعته بعشرة دراهم فكلا آردت 
ان آناجی النی تصدقت بدرهم. منه ثم نسخت. 

اه عن یی قال موقا عاك ن اغاغ دا 


۳۳۶ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابیطالب لك - ج ۱۲ 
عن لیث. عن مجاهد قال: 

قال على طغِةٍ: آية من القرآن لم يعمل بها أحد قبلي و لم يعمل بها أحد 
بعدي أنزلت آية النجوي فكان عندي دينار قبعته بعشرة دراهم فكنت إذا 
أردت ان أناجى النى يليك تصدقت بدرهم منه حتى فنيت ثم نسخته الآية 
التي بعدها: فإن م تجدوا فان الله غفور رحیم. ‏ " 

۸- عنه حدثنا يحيى عبد الصمد حدثنا عبيد الله الأشجعي. عن 
سفیان, عن عمان. عن سام بن أبي الجعد. عن علي بن علقمة الأغاري عن 
عل فال لا تصدقت عل رجل بدینارففزلت. 

۱ «إذا اَي الَسُولَ» دعاني رسول الله فقال: ماذا تقول؟ قلت: 
ا E‏ 
عن هذه الأمة. 

4- عنه آخبرناه أبو يحيى الحيكاني أخبرنا يوسف بن امد 
الصيدلاني بمكة اخبرنا ابو جعفر العقيلي اخبرنا محمد بن إسماعيل اخبرنا 
يحيى بن عبدا حمید TT‏ الثقفي عن سام 
ابن أبي الجعد. عن علي بن علقمة 

عن علي بن أبي طالب قال: لما نولت ما ير ال شول فَقَدَّمُوا بَيْنَ 
يَدَئْ نکم صَدَقَةَ قال رسول الله ما تقول؟ أيكني دینار؟ ا لا 
يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعیرا. قال: أنك لزهید فنزلت «ءَأشفق آن 
لوا بَيْنَّ يَدَئْ نَجْوِيكُمْ صَدَقَاتٍ» الآيه. قال علي: في خفف عن هذه 
الامه. فلم یفزل في أحد قبلي و لا ينزل في آحد بعدي. 

-٠‏ عنه أخبرنا عاليا ابوبكر السكري آخبرنا ابوبكر المقري و ابو 
عمرو الحيري ان أبا يعلي آخبرهم قال: أخبرنا يحيى الحماني أخبرنا ابو 


عبدالرمان الأشجعي عن سفیان, عن عغان, عن سام بن آيي امعد. عن 
علي بن علقمه الأغاري: 

عن علي قال: لما نزلت فقدموا بين يدي نجواكم صدقة دعاني رسول 
الله فقال: ما تقول؟ ديناري یکن قلت: لا يطيقونه قال: فكم؟ قلت: أري 
شعيرة. قال إنك لزهيد. فنزلت أأشفقتم قال: في خفف الله عن هذه الأمة. 

-١‏ عنه حدثني أبو القاسم بن أبي الحسن الفارسي. حدثنا أبي 
حدثنا ابو عبد الله الحاربي حدئنا القاسم بن وهيب حدثنا إبراهيم بن 
الحكم بن ظهیر. عن ابيه. عن السدي في قوله تعالي «إذا جع الرَسُولَ» 
الي آخر الاية» قال: قال حدثنى عبد خير عن عل ی قال: كنت أول من 
تجاه کان عندي دینار فصارفته بعشرة دراه 

فکلمت رسول الله عشر مرات كلما آردت ان اناجیه فتصدقت بدرهم 
فشق ذلك علي أصحاب رسول الله فقال النافقون: ما باله ما يبخس لا بن 
عمه قال: فنسختها «َآسْفَقُم آن تُقَدّمُوا بيْنَّ یی نَخْوِيكُمْ صَدفات» الي 
آخر الا قال: فکنت آول من عمل دة الآية و اخر من عمل اعا 
احد عمل ما قبلي و لا بعدي. 

رواه ايضا مجاهد بن جبر. عن علي ا - سوي ما تقدم-: 

۲-غنه أشعرنا ابویک أعيزنا ابو غير ارتا ابوالباين أحيرنا 
آبوبکر العبسي أخبرنا عبدالله بن ادریس, عن ليث. عن مجاهد قال: 

قال علي: إن في القرآن آية لم يعمل بها حد قبلي و لا يعمل بها احد 
مدي» کان لي دینار فبعته بعشرة دراهم فکنت إذا E‏ النی تصدقت 
بدرهم منه حتي نفدت. ثم تلا: «يآييا الّذِينَ اموا إذا اجيم الول 
فَقَرّمُوا ی يَدَئ ْو كم صَدَقَة» الآية. 


۳- عنه آخبرنا علي بن أحمد آخبرنا أحمد بن عبيد آخبرنا محمد ابن 
عغان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن عبید. عن الطلب بن زياد. عن ليث بن 
أبي سلیم, عن مجاهد: 

عن علي بن أبي طالب قال: أن في كتاب الله لآية ما عمل بها احد 
قبلي و لا يعمل بها احد بعدي وهي: «ياأيَّ لذن اموا إذا اَم ي الول 
دموا بين یی جاک صَدَقَة». 

-٤‏ عنه حدثني أبن فنجوية, حدثني أبن شيبة کذا حدثنى محمد بن 
علي بن سام الهمداني حدثني ابوسعيد مسروق بن المرزبان حدثني شريك, 
عن ليت. عن مجاهد قال: 

نزلت فى القران اي ما عمل بهااحد إلا عل بن اي طالب 3 حتي 
نسخت منانها الذين اموا لذا اجیش الأول دموا یی يدن ریگ 
صَدَقَة» قال: فناجي رسول اله و قدم دینارا. 

هر کاوسم هیا انم الین کا انو جر 
الحضرمى حدئنا عغان بن محمد حدثنا جریر: 

عن لیت. عن مجاهد قال: قال علي إن في كتاب لله لآية ما عمل بها 
احد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي 55 آية النجوي: «یاَیا لین امن 
إذا اجيم الشول فَقَدَمُوا بَيْنَ یی نَجْوِيكُمْ صَدَفَةَه. 

قال: كان عندي دینار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلا ناجيت 
الرسول قدمت بين يدي نجواي درهما قال: ثم نسخت فلم يعمل بها احد 
قبلي قال: أأشفقتم الي آخر الاية. 

ع ا ۳ 
الترمذي في التفسير. عن جرير» عن ليث. عن مجاهد قال: 


باب على عليه السلام و القرآن ۲۳ 

قال علي إن في كتاب اله لآية ما عمل بها احد قبلي و لا يعمل بها 
احد بعدي آية النجوي: «إذا نِاجَيْم الَسُولَ» الي آخر الآية قال: كان 
عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فإذا ناجيت النبي- أو كنت ناجيته- 
قدمت بين يدي نجواي درهماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد. فقال: 
«أأشفقتم...» الي آخر الآية. 

۷- عنه حدثنا محمد بن فضیل, عن الكلبي عن أبي صالح. عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إذا اجيم الوَسُولَ» إلى آخر الآية بلغنا ان رجلا 
من اصحاب رسول الله كان اول من فعل ذلك و هو علي بن ابي طالب ناكل 
قدم ديناراً و کلم رسول ال و أمَا سائر الناس فلم يفعلوا و اعتزلوا 
رسول الله و کلامه و بخلوا ان يقدموا صدقاتهم. 

۸- عنه حدثنا أبو بكر عن سفيان عن سلمان الاحول عن مجاهد 
قال: لما نزل: «إذا نِاجَئِمُ الَسُولَ». كان الرجل لايناجى النبي حتى يتصدق 
بدينار فكان علي بن أي طالب ناكا اول من تصدق بدينار و ناجى البي ثم 
نزلت الرخصة أأشفقتم. 

ورواه عن ليث جماعة سوي هولاء» و رواه شبل عن ابن ابي نجیح. و 
حبان عن لیث. عن مجاهد. و ورد ايضا في الباب عن ای أيوب الأنصاري: 

۹- عنه اخبرني ابويكر الحافظ اخبرني ابو امد الحافظ. ان محمد 
ابن الحسين الخثعمي قال: اخبرني عباد بن يعقوب أخبرني علي بن هاشم 
عن محمد بن عبيدالله» عن عبدالله بن عبد الرحمان الحزمي عن ابيه: 

عن أن آیوب النصاري قال: رلك هذء بدا سرد انها لدب 
اموا إذا یر الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَئْ نکم صَدَقَة». إن علیا ناجي 
نی عشر نجوات. يتصدق في كل نجوة بدينار. 


و رواه ایضا فی الباب عن جابر بن عبد الله الأنصاري: 

۰- عنه أخبرنا ابو الظفر إسماعيل بن الحسين القيمى أخبرنا آبو 
مجان زاهر بن ری ا ای ین سفیان آخبرناحمد ین 
علي» قال: حدثني أبي عن الأجلح. عن أبي الزبیر: 

عن جابر قال: إن رسول الله انتجي علیا في غزوة الطائف بر ما 
فقالوا: قد طالت مناجاتك منذ الیوم مع علي: فقال: ما آنا انتجیته و لکن الله 
انا 

١‏ عنه آخبرنا ابو يحيى زکریا بن أحمد. أخبرنا ابو الطيب محمد ابن 
الحسين بن جعفر اخبرنا الحسين بن علي السلولي أخبرنا محمد ابن الحسن 
السلولي آخبرنا صالح بن أبي الأسود. عن الأجلح, عن أبي الزبيرر: 

عن جابر قال: ناجي رسول الله عليا في عزوة الطائف فأطال 
مناجاته فقال له ابوبكر و عمر: لقد أطلت مناجات على. قال: ما أنا ناجيته 
بل الله ناجاه. ۱ 

۲- عنه حدئناالحاكم ابو عبد الله احافظ قراءة و إملاءاً حدثنا أبو 
على الحافظ حدئنا محمد بن محمد بن سلهان من حفظه حدئنا وهب ابن 
بقية حدثنا خالد بن عبد الله. عن الأجلح بن عبدالله الكندي عن أي الزبير: 

تابعه في الرواية عن أبي الزبير جماعة منهم عمار الدهني و عبد الوّمن 
ابن القاسم الأنصاري و معاوية بن عمار الدهني و سام ابن أي حفصة و لا 
يحتمل هذا الموضع ذكر الاسانید. و هو مبسوط في هدا الباب من كتاب 
الخصائص و بالله التوفيق. 

۳- عنه حدئونا عن ابي العباس بن عقدة قال: حدثني حريث عن 
محمد بن حريث عن إبراهيم بن الحكم بن ظهیر. عن حسين بن زيد. عن 


جعفر بن حمد. عن ابیه في قوله تعالي: لا تجد قوما يؤمنون باه و الیوم 
الآخر. الي آخر القصة, قال: نزلت في علي بن ابي طالب ا. 

۶- عنه حدئونا عن ابي بكر محمد بن الحسين بن صام السبيعي 
قال: حدثني النذر بن محمد بن المنذر القابوسي قال: حدثني ابي قال: 
0 ز | ز ز کن اید فن ان ار کا 

عن علي بن محمد بن بشر؛ قال: كنت عند محمد بن علي جالسا إذ 
جاء راکب آناخ بعیره م قبل حتي دفعالیه كا فلا قره قال: ما يريد من 
الهلب فوالله ما عندنا الیوم من دنياء و لا لنا من سلطان. فقال: جعلنی الله 
فداك اه من آراد الدنیا و الاخرة فهو عندکم اهل الت ۱ 

قال: ما شاء الله آما إنه من احيّنا في الله نفعه الله بحبّنا و من احبنا لغير 
الله فان الله يقضى في الأمور ما يشاءء إنما حبنا اهل البيت شيء يكتبه الله في 
قلب العبد. فن كتبه الله في قلبه لم يستطع احد ان يمحوه. أما سمعت الله 
یقول: «أولیک کب في وم الایان و یدهم 2 مِنْهُ» الي آخر الآية, 
فحبنا اهل البیت من اصل الایان. 


المنابع: 

.۲۲۵ مناقب ابن الغازلی:‎ )١( 

(۲) فرائد السمطین: از ۳۲۵۸. 

(۳) شواهد التفزیل: ۲۳۰/۲ الي ۲۶۵ 


۴- سورة الحشر 

۱- ابوجعفر الطوسی: آخبرنا محمد بن محمد قال: آخبرنا آبو نصر 
محمد بن الحسين القري, قال: حدثنا محمد بن حسن بن سهل العطار, قال: 
حدثنا أحمد بن عمر الدهقان, قال: حدثنا محمد بن كثير مولی عمر بن عبد 
العزیز, قال: حدئنا عاصم بن كليب» عن أبيه. عن أبي هريرة. 

قال جاء رجل إلى اللي لب فشكا إليه الجوع. فبعث رسول 
ال و إلى بيوت آزواجه فقلن ما عندنا إلا الام. فقال رسول الله الإا 
من هذا الرجل الليلة فقال علي بن أبي طالب ًا أنا له يا رسول الله. و أتى 
فاطمة له فقال ما عندك, يا ابنة رسول اله؟ 

فقالت ما عندنا الا قوت الصبية لكنا نؤثر ضيفنا. فقال على اك يا 
ابنة محمد نومي الصبية, و أطفئي الصباح, فلا أصبح علي ِا غدا على 
رسول الها فأخبره انبر فلم يبرح حتى أنزل الله عز و جل «5 
ون على أل و أو كان بیم ان و من يُوق شح تیه وی 

هم المفْلحُونَ». 

۲- الحسكاني: آخبرنا أبو عبدالله الشيرازي أخبرنا أبوبكر 
الجرجرائي آخبرنا ابو امد البصري قال: حدثني محمد بن سهل حدثنا 
احمد ابن عمر الدهان حدئنا محمد بن كثير مولي عمر بن عبدالعزيز حدثنا 
عاصم بن كليب عن ابيه. عن ابي هريرة قال: 


باب على عليه السلام و القرآن ا ۲:۱ 

إن رجلا جاء الي نیک فشكا إليه الجوع فبعث الي بيوت 
أزواجه فقلن ما عندنا الا الماء. فقال اة من لهذا لليلة؟ فقال على: أنا يا 
رسول الله. فأتي فاطمة ك فأعلمها فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية, و 
لکنا نؤثر به ضيفنا. 

فقال علي: نومى الصبية, و أنا أطفي للضيف السراج. ففعلت و عشي 
الضیف. فلا أصبح أنز ل الله عليهم هذهالآية:«وَيُوْئْرُونَ على َنْقُيسِمْ» الآية. 

۳- عنه أخبرنا عقيل أخبرنا علي أخبرنا محمد أخبرنا الحسن ابن 
محمد بن عمان الفسوي حدثنا يعقوب بن سفیان, قال: حدثنى آدم بن أبي 
آناس حدثنا سفيان. عن منصور. عن حاهد: ۱ 

عن ابن عباس في قول الله: «وَ يُوْيْدُونَ عَلى يمم و و كان بم 
خَضاصّةٌ». قال: نزلت في علي و فاطمة و الحسن والحسين288. ٠‏ 

شعي اعرا ومس شید تخل ا شوت ا ابر 
وا وه وتسور بين ی 
النجاري أخبرنا علي بن يوسف اخبرنا ابو صفوان إسحاق ابن عبار آخبرنا 
احمد النجاري ارا نكي بن اھ أخبرنا عمان الشحام: 

عن سلمة بن الأكوع قال: بينا النبي ببقيع الفرقد و علي معه فحضرت 
الصلاة, فر به جعفر فقال الني يَثَبْكة: يا جعفر صل جناح أخيك. فصلي 
الني بعلي و جعفر, فلا انفتل من صلاته قال: يا جعفر هذا جبرئيل يخبرني 
عن رب العالمين انه صير لك جناحين اخضرين مفضضين بالزبرجد و 
الياقوت تغدو و تروح حيث تشاء. 

قال علي: فقلت: يا رسول الله هذا لجعفر فا لي؟ قال الني تَلنْكة: يا 
علي أو ما عامت ان الله عزوجل خلق خلقا من أمتي يستغفرون لك الي يوم 


دق مسند الامام آمیرالممنین على بن ابیطالب قلا - ج ۱۲ 


القيامة؟ قال علي: و من هم يا رسول الله؟ قال: قول الله عزوجل في كتابه 
ا «وَالْذينَ جر ین هم ون رتا اغفولنا ولارخُوانتا لذن 
ا بو بالایان و تغل فى فلوینا غلا لین اموا رین رَو ف رَحي» 
فهل سبقك الي الإيمان أحد يا على. الحديث بطوله. 

لاعن عرفا د ین ا بن اعد الصوق ارتا مد جن 
امد بن يحيى أخبرنا حمد الحافظ اخبرنا عبد العزيز بن يحيى بن احمد بن 
عبار, اخبرنا زكريا بن يحيى آخبرنا حسين بن حسن» عن عیسی بن راشد. 
عن أبي بصير» عن عكرمة: 

عن ابن عباس قال: فرض الله الاستغفار لعلي في القرآن ل کل 
مسلم قال: و هو قوله: «يَقُولُونَ رتا غفزلنا و وتا 
بالایان» و هو السابق. 

1- عنه حدئنی ابو زکریا بن أبي إسحاق الزکیان حدثني ابو صالح 
حمد بن عیسی بن عبد الرمان حدئنی الحسين بن عبيدالله بن ال مخصيب 
ببفداد. حدتنيابراهیم بن سعید الجواهري قال: حدثتي المأمون قال حدثني 
الرشید. قال: حدثني المهدي قال: حدثني النصور. عن ابیه, عن ابیه: 

عن عبدالله بن عباس قال: كنت مع علي بن ابي طالب فر بقوم 
يدعون فقال: ادعوا لي فانه أمر تم بالدعاء لي قال الله عزوجل: «والذین 
جاو ین يفرح يتولوت ربا ا سَبَقُونا بالأان» و أنا 
آول الوّمنین إهانا. 


المنابع:. 
(۱) امالي الطوسي: ۰۱۸۸/۱ (۲) شواهد التفزیل: ۲۶/۲ الي ۲۵۰. 


باب على عليه السلام و القرآن ردق 


سود وااشت 

۱- الحسكاني: أخبرنا الشریف ابو عغان سعيد بن العباس القرشي 
بقراءتي عليه من صله أخبرنا ابواسن عبدالله بن احمد بن محمد ابن 
السري ابن جندب الأزدي ببوشنج أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير 
الأنصاري أخبرنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة الإصبهاني أخبرنا بسر بن 
الحسين. عن الزبير بن عدي. عن الضحاك: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «إنَّ لله يحب لین یلو فى سَبيله 
صَفًا كا بیان مَوْصُوصٌ» انه قيل له: من هؤلاء؟ قال: حمزة ا الله و 
اد رسوله, و علي بن أببي طالب و عبيدة بن الحرث والمقداد بن 
الاسود. ۱ 

۲- عنه آخبرنا محمد بن عبدالله أخبرنا محمد بن امد آخبرنا عبد 
العزيز بن یحیی, آخبرنا الحسين بن معاذ آخبرنا محمد بن عقبة» عن حسين 
ابن حسن» عن مقاتل بن سلوان» عن الضحاك: 

عن ابن عباس قال: كان على ٤با‏ إذا صف في القتال «كَاَنَُمْ بیان 
مَوْصُوصٌ» فأنزل الله تعالمي هذه الآية. 

۳- عنه حدئونا عن ابي بكر السبيعي عن علي بن محمد بن مخلد. و 
الحسين بن إبراهم. قالا: حدثنا حسين بن حكم حدثنا حسن بن حسين 
حدئنا حبان. عن الكلبي عن ابي صالح. عن ابن عباس في قوله جل و عز: 


:۲ مسند الامام آمیرالممنین على بن ابیطالب لت - ج ۱۲ 
ر ي 0 رع هر را 2 
«اِنْ الل بحب الذِينَ یقاتلون فى سبیله صَفّا» قال: نزل فى على و حمزة و 


عبيدة و سهل بن حنيف و الحرث بن الصمة و ابي دجانة. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۵۱/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳:۵ 


ينوي اة 

۱- الحسكاني عن فرات بن ابراهیم الكوفي قال: حدئنی جعفر بن 
محمد الفزاري قال: حدثني محمد بن امد المدائني قال: حدثني هارون بن 
مسلم. عن الحسين بن علوان, قال: حدثني الفضل بن یوسف. قال: حدثني 
عبدالملك بن مروانء عن الكلي» عن ابي صالح: 

عن ابن عباس في قوله: «هُوَ الى بعت في الم زشولا مثیم یلا 
لیم اياته و یر کم A‏ الکثاب وَالجكمة» الآية. قال: الكتاب 
القرآن, والحكمه ولاية علي بن ابي طالبط. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۵۳/۲ 


۱۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب يليل - ج‎ ۲٤٦ 


۷- سورة التحريم 

۱- قال ابن عساکر: آخبرنا آبو الحسن علي بن السلم الفقیه. أنبأنا 
أبو محمد عبد العزیز بن أحمد الحافظ أنبأنا آبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله 
ابن عمر المريء أنبأنا عبد الرحمان بن عمران الشيباني أنبأنا أبو قتيبه المسلم 
ابن الفضلء أنبأنا محمد بن يونس الكديميء أنبأنا مد بن معمر الاسدي: 

أنبأنا ا لحكم بن ظهير. عن السدي, عن ابن عباس في قوله عز و جل: 
«صایل المَؤْمنِينَ قال هو علي بن أبي طالب ا. 

۲- عنه أخبرنا أبو المعالي عبدالله بن محمد بن سهل بن الحب 
العمري الصوفي, أنبأنا أبوبكر أحمد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف, 
أنبأنا احاكم الامام أبو عبدالله احافظ. أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله بن 
علي العلوي النقيب بالكوفة, أنبأنا أبو الحسن علي بن إبراهيم الحرار, أبأنا 
محمد بن أبي السود النهدي» عن وكيع» عن الاعمش: 

عن زيد بن وهب. عن حذيفة, قال: دخلت علي الني لك فقال: 
كيف أنتم اذا اختصم السلطان و القرآن؟ فقلنا: و أني يكون ذلك؟ قال: اذا 
قالوا القرآن مخلوق بريء الله منهم - و أنا منهم بريء- «صال الْنین». 
قال رسول ال صا المؤمنين علي بن أبي طالب . 

۳- ابن المغازلي: أخبرنا علي بن الحسين بن الطيب إذنا حدثنا علي 
ابن حمد بن أحمد بن عمر الختلي الخباز, حدئنا عبدالله بن محمد الحافظ 


باب على عليه السلام و القرآن ۲:۷ 
حدثنا الحسين بن على بن الحسين السلولي آبو عبدالله بالكوفة حدثنا محمد 
ان اسن السلولي حدثنا عمر ین سعید عن ليث عن اهدق قوله 
تعالي: «وصال الموْمِنِينَ». قال: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب اقل 

؛- إبراهيم بن محمد الجويني أخبرنا أحمد بن إبراهيم الفاروثي إجازة 
عن عبد الرحمان بن عبد السميع الواسطي إجازة عن شاذان بن جبرئيل 
القمي قراءة عليه عن محمد بن عبد العزيز القمي عن محمد بن امد ابن علي 
افو انا أو عن امسن بن أعند ابن اک فان ها و 
نعیم قال: حدثنا ی الشیجان: 

قال: حدئنا محمد بن جریر, قال: حدثنا الحسين بن الحكم قال: 
حدثنا الحسن بن مغيره. قال: حدثنا حفص بن راشد. عن يونس بن أرقم, 
عن |براهیم بن حبان, عن أم جعفر بنت عبدالله بن جعفر عن جدته أسماء 
بنت عميس قالت: سعت رسول اله علض يقرأ هذه الآية: «وان تَظاهرا 
عَلَْه فان الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وصال الَوْمِنِينَ» قال: صا المومنين علي 
ابن أبي طالب ا. 

۵- الحسكاني: أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الشقنی قراءة, 
آخبرنا شمن :رن معد بن حبیش القري قال حدق ابوالقاسم بن 
الفضل القري حدثني علي ابن الحسين حدثني محمد بن يحيى بن ابي عمرء 
حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي. قال: حدثني 
رجل ثقه برفعه الي علي بن ابي طالب قال: 

قال رسول ال في قول الله: «وَضا الْمؤْمِنينَ». قال: هو علي 
ابن ابي طالب ائة. 


عة آخفرتا ابو تصن ين عيذ الوخد ين امد بن ای براوق 


۳:۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 
عليه آخبرنا عبدالله بن احمد بن جعفر آخبرنا ابوعلي امد بن محمد بن علي 
القاشاني, قال: حدثني العمري عن علي بن موسى بن جعفر بن حمد. عن 
ابيه موسی عن ابيه عن جده22 قال: قال رسول الله تلا في قوله تعالي: 
«وَضايم المُومِنِينَ». قال: صا المؤمنين علي بن أبي طالب. 

۷- عنه آخبرنا الحاكم الوالد. عن أبي حفص عن احمد بن محمد ابن 
سعيد ال همداني عن الحسين بن على ءيه عمر بن الحسين قال: حدثني ابيء 
عن علي بن جعفرء عن اخيه» عن ابیه, عن جده عن علي قال: قال رسول 
اله في قوله تعالي «وصال المُؤْمِنينَ». هو علي بن أبي طالب ا. 

۸- عنه حدئنا احمد قال: آخبرنا مد بن الحسن قال: حدثني أبيء 
عن حصين» عن موسی بن جعفر, عن ابيه. عن آبائه ل عن أسماء بنت 
عميس قالت: 

سمعت رسول الب يقول: صال المؤمنين علي بن ابي طالب طظِا. 

9- عنه أخبرني ابوبكر اليزدي أخبرني عبد الله بن حامد المذكر 
أخبرني عمر بن الحسن بن علي بن مالك أخبرني أحمد بن الحسين ابن 
سعيد أخبرني ابي حصين بن محمد عن موسى بن جعفر, ابيه عن أبائه عن 
اناك قت م قال 

سعت رسول ال يقول: «وضام المَوْمِنِينَ». هو علي ابي 
طالب . 

۰- عنه حدئونا عن القاضي ابي الحسين محمد بن عفان بن الحسين 
ابن عبدالله النصيي و كتبته من الأصل الذي عليه خطه- كتبه بتاريخ سنة 
اثنين و أربعمائة قال: حدثنا ابوبكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
بحلب سنة ست و خمسين و ثلاممائة أخبرنا ابوالطيب علي بن محمد بن مخلد 


باب على عليه السلام و القرآن ۲۸۹ 
الدهان. و الحسين بن إبراهيم الجصاص بالكوفة. و ابو محمد القاسم بن 
الحسين المقري ببغداد قالوا حدثنا الحسين بن الحكم. 

رواه ايضا فرات بن إبراهيم الكوفي عنه, و كذلك رواه ابو الحسن 
علي بن محمد بن عبيد الحافظ عنه, قال: حدثنا احبري قال: حدثنا حسن 
بن حسين الأنصاري قال: حدئنا حفص ابن راشد عن يونس بن آرقم عن 
إبراهيم بن حیان, عن أم جعفر بنت عبد الله بن جعفر» عن اسماء بنت 
عمیس قالت: 

سعت رسول اله یقول في هذه الآية: «وَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فان 
اله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وصال الموْمِنِينَ» قال: صا المؤمنين علي بن ابي 
طالب اقا 

-١‏ عنه حدثني ابوامحسن الصيدلاني في تفسيره. قال: حدثنا ابو مد 
عبدالله بن امد بن جعفر بن بكر الشيباني حدثنا امد بن علي بن رزين 
القاشانی حدثنا العتكي عن علي بن جعفر بن حمد٬‏ عن جده. عن ابيه عن 
جده 2 قال: قال رسول ال في قول الله «وصال المَؤْمِنِينَ». قال: 
ذاك علي بن ابي طالب ٍا. 

۲- عنه حدئنی ابوالحسن قال: حدثنى ابو جعفر محمد بن على 
افقیه قال: حدثتي مد بن عل عن عمه حمد بن ان القاس عن محمد 
ابن علي الكوفي. عن محمد بن ستان, عن الفضل بن عمر عن ثابت بن ابي 
صفية» عم سعيد بن جبير» عن أبن عباس قال: قال رسول الله ملكي في 
علي ابن ابي طالب هو صا المؤمنينائة. 

-١‏ عنه أخبرنا ابو جعفر امد بن محمد بن حامد القاضي محلب 


أخبرنا ابوالقاسم عبد الرحمان بن منصور أخبرنا محمد بن جعفر الزراد 


أخبرنا أحمد بن الحجاج آخبرنا الوليد ب e‏ 3 ع 
زيد بن حبان, عن أم جغفرء عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: معت 
رسول ال و سئل عن قوله تعالي: «وَصَاي الموْمِنِينَ». قال: هو علي 
ابن ابي طالب ظة. 

وقيل: رواه يونس عن إبراهيم بن جنان ايضا. 

-٤‏ عنه أخبرناه ابو عبد الله الشيرازي أخبرنا ابويكر اممرجرانی 
اعرا زواع اشر او عبن اف قاشع بن 
بربوع الجعدي» عن ابيه عن حارئة, عن عمار بن ياسر قال: 

سعت علي بن ابي طالب يقول: دعاني رسول الله فقال: ألا أبشرك؟ 
قلت: بلي يا رسول الله و مازلت مبشرا بالخير. قال: قد أنزل الله فيك قرآنا. 
قلت: و ما هو يا رسول الله؟ قال: قرئت بجبرئيل ثم قرأ جبريل و صالح 
المؤمنين فأنت و الوّمنون من بني ابيك الصالحون. 

انا ليا هوا اعد اوی ع د غو ا اف 
کذلك. ۱ 

۵- عنه أملاه علینا الحاكم ابو عبدالله احافظ بتاريخ سنة ثلاث مائة 
و مان و سبعین في الجلس الثاني قال: آخبرنا ابو جعفر محمد ابن عبد الله بن 
علي النقیب بالكوفة أخبرنا ابواحسن علي بن إبراهيم الخزاز آخبرنا محمد 
بن أبي السوداء النهدي, عن وكيع. عن الأعمش عن زيد بن وهب: 

عن حذيفه قال: دخلت علي الیل فقال: و صالم المؤمنين علي 
ابي طالب. اختصرته من كلام طويل. 

قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الاسناد. و الحمل فيه علي ابن ابي 
السودا قول المفسرين فيه. 


باب على عليه السلام و ای ۲:۱ 

7- آخبرنا ابوالقاسم ياسين بن حمدان القري بقراءتي عليه عن 
أصله العتيق أخبرنا ابوسپل امد بن محمد بن هارون أخيرنا ابوبکر محمد 
بن ابراه بن امد بن يونس الرازي أخبرنا الحجاج بن يوسف أخبرنا 
بشر بن الحسين. عن الزبير بن عدي. عن الضحاك: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: ان الله هو مولاه و جبريل و صالح 
المؤمنين قال: يعني علي بن أبي طالب . 

۷- عنه أخبرنا ابو عبد الله الشيرازي أخبرنا ابوبكر الجرجراقى 
آخبرنا بو هد التصري آخبرنا ابو السام الکدیی آخبرنا اعد ]ين معمر 
الأسدي آخبرنا الحكم بن ظهير. عن السدي, عن أبي مالك: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «وصال الويِنينَ». قال: هو علي بن 
أبي طالب بء و الملائكة ظهيره. 

و رواه جماعة عن الحكم, و رواه ماد بن سامة. عن حبان. عن 
الكلبي عن ابي صالم. عن ابن عباس. 

۸- عنه أخبرنا ابو عبد الله الدينوري قراءة أخبرنا محمد بن خلف 
بن حبان أخبرنا اسحاق بن محمد بن مروان عن إبراهيم بن عيسى عن علي 
ابن علي قال: حدثنى ابو جمزة الثهاللي قال: حدثنى عبيدالله: عن أبي جعفر 
قال: صالح المومنين علي بن أبي طالب طلا ٠‏ 

- عنه آخبرنا سعد بن علي أخبرنا ابواحسین الكهيلي أخبرنا ابو 
جعفر الحضرمي أخبرنا حمد بن مرزوق أخبرنا حسين ابوقتيبة عن ابن 
شيرين في قوله: «وطای الونِينَ». قال: هو علي بن أبي طالب اا 

۰- عنه آخبرنا ابو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري آخبرنا 


أبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني آخبرنا ابو الحسن 


علي بن محمد بن عبید الحافظء قال: حدثني الحسين بن الحكم الحبري قال: 
حدثنا حسن بن حسين قال: حدثنا حبان» عن الكلبي. عن أبي صالح: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «وَإنْ تظاهرا عَلیّه» قال: نزلت في 
عائشة واخفضة: و قر «وَضايل الموْمِنِينَ». لق غل خاصة ` 

۱- عنه عن فرات بن إبراهيم عن الحسين بن الحكم عن الحسن بن 
الحسين. عن الحسين بن سلوان. عن سدير الصيرفي: 

عن أبي جعفر قال: لقد عرف رسول الله عليا أصحابه مرتين, أما مرة 
حیث قال: من كنت مولاه قعل مولاه, و أما الثائية حیت نزلت هذه الایة: 
«قان الله هو مَؤلاة» الآية, أخذ رسول الله بيد علي فقال: أمها الناس هذا 
صا المؤمنين. 


المنابع: 

(۱) ترجمة الامام على: ۲/ 1۲۵. 

(۲) مناقب ابن المغازلي: ۰۲1٩‏ 

(۳) فرائد السمطين: ۰۳۱۳/۱ 

,511 شواهد التفزیل: ۲/ ۲۶۵ الي‎ )٤( 


باب على عليه السلام و القرآن Yor‏ 


شور الیل 

۱- الحسكاني: آخبرنا ابن فنجویه قراءة أخبرنا ابن شيبة أخبرنا 
عمر بن عقبه بن الزبير الأنصاري أخبرنا ابو محمد عبد الله بن الحسين 
الاشقر. قال: معت سعد الخياط عن شريك. 

أخبرنا ابوبكر الشيرازي أخبرنا آبوبکر الجرجرائي أخبرنا ابو مهد 
البصري قال: حدثنى المغيرة بن محمد قال: حدثنى أحمد بن محمد بن يزيد. 
حدئني سهل ابن عامر حدثني شريلك. قالوا جیعا 

عن الأعمقن ف قوله تعالی: «فلن راوه زلف ستقث وج وه الذي 
كَقَدُوا» قال: لا رأوا ما لعلى بن اي طالب عند الله من الزلنی سیئت وجوه 
ال و ا ۱ 

هذا لفظ الاولین. و قال سهل: قال: نزلت في على بن ابي طالب. 

۲- عنه قال فی اتفسیر العتیق: حدثنا مد بن ع عن آسد بن 
سعید. عن عمرو بن ابي بكار القيمي عن ابي جعفر محمد بن علي في قوله: 
«فَلَا ره ره قال: فلما روا مكان علي من البی سيئت وجوه الذين 
رای ان تفای ل الل 

31 - عنه حدثتي عل بن حمد الزهري حدثتی محمد بن عبد ای 
غل عق ی يه ا عن حماد عن إبراهيم. عن المغيرة الع 
آبا جعفر يقول في قوله تعالي «قَلَ) اوه ُلفَهَه: ما روا عليا عند الحوض مع 


رسول الله سیئت وجوه الذین کفروا. 

-٤‏ عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن سعید عن 
عباد عن داود بن سرحان قال: 

سألت جعفر بن محمدءاي. عن قوله تعلي: «قَلَ رهز قال: هو 
على ابن أبي طالب إذا رأوا منزلته و مكانه من لله أكلوا اكفهم علي ما فرطوا 
في ولايته. 

۵- عنه قال ايضا حدثني الحسين بن سعيد عن محمد بن علي 
الكندي عن الحسين بن وهب الأسدي عن عبيس بن هشام, عن داود بن 
محا ويه لفلا شوم 

و رواه جماعة عن الإمام جعفر الصادقطكِة. 


(۱) شواهد التغزيل: ۲۸۶/۲. 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۵۵ 


84- سورة والقلم 

۱- الحسكاني: فرأت في النفسير العتیق, قال: حدئنا محمد ابن 
شجاع. عن محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن کعب بن عجرة و عبد الله 
ان هوف قال 

قال الب و سئل عن علي فقال: علي أقدمكم إسلاما و أوفركم 
ايمانا و أكثركم علا و أرجحكم حلا و أشدكم في الله غضباء علمته علمي و 
استودعته بري و وكلته يشأني فهو خليفتي في آهلي و أمني. فقال بعض 
قريش: لقد فتن علي رسول الله حتي ما يري به شيئا فأنزل الله تعالي: 

«قَسَئْئِصِرُ و یرون بِأبيَكُمُ الْفتون» 

۲- حدئنی على بن حمدون. عن عباد. عن رجل قال: اخبرنا زياد 
این النذره عن آي عبد انه تن شا سین سو شنو از 
رسول اله تلا فدخلت السجد و الناس آجفل ما کانوا كأن علي رؤسهم 
الطير. إذ آقبل علي بن أبي طالب حق سلم علي الني» فتغامز به بعض من 
كان عنده» فنظر إليهم النی فقال: ألا تسألوني عن أفضلكم؟ قالوا: بلي. قال: 

آتضلکم عل بن أى طالب أقدمكم اسلاما و آوفرکم إمانا و أکثنا و 
أكثركم علا و آرجحکم حلا و آشدکم غضبا في الله و أشدكم نكاية في 
العدو. فهو عبداللّه و اخو رسوله. فقد علمته علمي, و استودعته سري و 
هو أميني علي أمتي. فقال بعض من حضمر: لقد افتن علي رسول الله حتي لا 


۱۲ مسند الامام أميرالمؤمتين على بن ابیطالب لب - ج‎ ۲۵٦ 
يري به شيئا. فأنزل الله: «فَسَتْبْصِرٌ و يُبْصِرُونَ بِأَبَكُمُ المفتُونُ».‎ 

۳- عنه عن أبيالنصر في تفسيره عن جعفر بن أحمد. عن أبي ابر 
عن جعفر بن محمد الخزاعي. عن أبيه قال: 

سمعت أبا عبدالله يقول: نزل و إن لك لأجرا غير نون في تبليغك في 
علي ما بلغت. و ساقها الي ان بلغ الي قوله: «بأبيَكُمُ المفُْونُ». 

-٤‏ عنه حدثني ابو الحسن الفارسي قال: حدثني ابوالقاسم علي ابن 
محمد التاجر القمي حدثني حمزة بن القاس العلوي حدثني سعد ابن عبدالله 
حدثنى امد بن محمد بن خالد. قال: حدثنى جدي عن أبيه عمن حدثه: 

عن جابر؛ قال: قال بو جعفر: قال رسول ال الك کذب یا عل 
من زعم أنه يحبنى و يبغضك. فقال رجل من النافقین: لقد فتن رسول اللله 
مهذا الغلام. فأنزل الله «قَسَتْبْصِرٌ و يُبَصِرُونَ بِأييَكُمْ المتُونُ». 

ه- أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي آخبرنا أبو بكر الجرجرائي أخبرنا 
ابو امد البصري, قال: حدثني عمرو بن محمد بن تركي أخبرنا محمد بن 
الفضل أخبرنا محمد بن شعيي, عن عمرو بن ثمرء عن دهم ابن صالح: 

عن الضحاك بن مزاحم قال: لمارأت قريش تقدم النى عليا و إعظامه 
له. نالوا من على و قالوا: قد افتن به حمديَلافكة. فأنرل الله تعالي: 

«ن وم و ما يَسْطَرُونَ» هذا قسم أقسم الله به ما أنت يا محمد بنعمة 
ربك بمجنون, «وَنّكَ َمل خی عظیم» يعني القرآن و ساق الكلام الي قوله: 
«إنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلّمُ من ضَل عَنْ سبیله» و هو النفر الذين قالوا ما قالوا: «و 
و عم الُتدينَ» يعني علي ابن أبي طالب اكه . 


(1) شواهد التغزيل: ۲7۷/۲ الي ۲۷۰. 


باب على عليه السلام و القرآن ۲۵۷ 


۰- سورة الحاقة 

۱- الوفق الخوارزمي: آخبرنا الشیخ الزاهد الحافظ آبو الحسن علي 
ابن أحمد العاصمي آخبرني شيخ القضاة اسماعيل بن أحمد الواعظ آخبرني 
والدي أحمد بن الحسين البق أخبرني أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
جندب المقري من اصل كتابه أخبرني أبو عبد الله حمد بن عبيدالصفار 
أخبرني أبوبكر الفضل بن جعفر الصيدلاني الواسطي بواسط حدثني زكريا 
أبن يحيى بن موید. : 

حدثني سنان بن هارون عن الاعمش عن علي بن ثابت عن زر بن 
حبيش عن علي بن ابي طالب ناا قال ضمني رسول ال و قال لي 
أن الله امرني أن ادنيك و لا اتيك و أن تسمع و تعي و حقا غل لله أن 
تسمع و تعي فنزلت هذه الایة: «وَتَعِيها ادن واعِية». 

۲- عنه بهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين آخبرنی آبو عبدالله 
الحافظ أخبرني أبو على الحسن بن محمد الصنعاني رو حدثنا أبو رجاء 
محمد بن مدویه ابل حدثني العلاء بن مسلمة آبو سام البغدادي حدثني 
آبو قتادة الحسن بن عبدالله بن زائدة عن جعفر بن مروان عن میمون بن 
مهران عن ابن عباس عن الب قال: لما نزلت: «وَتَعِيهآ دن واعی» 
قال النى يلك سألت ربي عزوجل ان يجعلها اذن علی. 

مان القارن اعا او غالب عد بن اعد بح مل النخوئ 


۳۸ مسند الامام أميرالمؤ منين على بن ابیطالب نا - ج ۱۲ 
حدئنا اوعدا حمد يوغل السقطی حدئنا آبوبکر محمد بن یعقوب 
القصباني حدثنا هارون ان حا ال حدثنا الولید قراءة علي 
الربیع بن نافع أبي توبة عن علي بن حوشب عن مکحول قال: 

لا نزلت: «وَتَعِيهه دن واعِيَةٌ» قال الب اللهم اجعلها أذن علي 
قال علي لجل : فا معت باذني شيا فسنته: 

تة آخبرنا آبو احسن غل بن عبیدائه بن القصاب حدئنا 
آبوبکر محمد بن آجمد بن حمد الفید حدتنا ال قال: سمعت عل بن أن 
طالب ئلا یقول: لا نزلت و تعبها اذن واعية قال لی7: لا نزلت 
«وتعیها َدْنْ واعیةٌ» قال لي وَلنْكك: سألت الله أن يجعلها اذنك يا على. 

وذعنه كور هه و ی كارتا حداف 
ابن شوذب حدئنا أبي حدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا ابن آدم حدثنا 
عبدالله والد أبي أحمد الزبيري حدئنا رستم عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله ص9: لعلي امرت أن أدنيك و لا أقصيك. و أن تعبى و حق لك 
أن تعي. «وتتا أذ رای ۱ 

7- ابراهیم بن حمد البمويني آخبرني الاج اة لمیر ازاهد 
الرابط الجاهد عیاد الدين سيد الاسلام آبو محمد داوود بن محمد ابن 
المكاري - المقهم بمدينه القدس الشريف بسماعي عليه بها في داره ضحوة 
يوم الانئين الرابع من صفر سنة خمسين و تسعين وست مأة- 

و الشیخ عاد الدين عبدالحميد بن بدران بقراءتي عليه بمدينة تابلس, 
والشيخ الكبير عماد الدين أحمد بن عبدالحميد بن عبد ال هادي المقدسي 
سماعا عليه ببستانه بالصالحية سفح جبل قاسيون بسماع الأمير امکاري 
علي» و الشيخ الامام الحدث شمس الدين أبي الحجاج يوسف بن خليل بن 


باب على عليه السلام و ایو ۲:۹ 
عبدالله الدمشق بمدينة حلب احروسة- في ذي الحجة سنة حمس و 
E‏ مارد وزيزاية الات عله اماه قال 

أخبرنا آبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني سبط ابن حسين 
ابن منده, قراءة عليه بإصفهان و أنا أسمع, قيل له: أخبركم أبو علي الحسن 
ابن أحمد بن الحسن الحداد المقريء قراءة عليه وانت حاضر تسمع؟ فاقريه, 
قال: أخبرنا أبو نع أحمد بن عبدالله الحافظ قال: 

حدئنا أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبدالله البغدادي 
المعروف بالمفيد- سنة نان و خمسين- قال: سمعت أبا الدنيا المعمر الأشج 
يقول - و سالت من معه من اصحابه عن اسمه فقال: یکنی ابا عمرو واسمه 
عغان بن عبدالله بن عوان البلوي فقال و إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كناه بأبي الدنيا لعلمه بطول عمره و اما عرفه بماء شرب منه فبشره بطول 
العمر, و كناه بأبي الدنیا- قال. 

سمعت عليا يقول: لا نزلت: «وَتَعِيهآ أذ واعِيَةٌ» قال لي البى إا 
سألت اله أن مجعلها آذتاه یا علی. ۱ 

۷- الحسكاني آخبرنا القاضي ابو الفضل أحمد بن محمد بن عبدالله 
الرشيدي و ابوسعد بن ف رشید. و آبو عمان بن ی بكر الزعفرانی و ابو 
عمرو بن أبي زكريا الشعرابي و غيرهم. قالوا: أخبرنا ابوبکر المقيد 
يجرجرايا أخبرنا ابو الدنيا الاشج العمر قال: 

سمعت علي بن ابي طالب لا يقول: لا نزلت: «وَتَعِيهآ ادن واعِية» 
قال لي رسول الله : سألت الله أن بجعلها أذنك يا على. 

لع عونا و لانسرا لمكن بن كه دق وت ان ر 
الحاكم أبو عبدالله احافظ و ابو سعيد محمد بن موسى جميعاء عن ابي 


۳۹۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ملا - ج ۱۲ 
عبدالّه محمد بن عبد الله الصفار الاصمهانى الزاهد حدئنا ابوبکر الفضل بن 
تعد السبدلاق ارات بر شط ٠‏ - 

حدثنا زكريا بن يحيى بن حمويه. حدثنا سنان بن هارون» عن 
الأعمش. من عدي بن ثابت عن زرين حبيش عن علي بن ابي طالب قال: 
ضمني رسول الله إليه و قال: آمرني ربي أن أدنيك و لا أقصيك و أن تسمع و 
تعي و حق على الله تعي فنزلت «وَتَعِيآ دن واعِية». 

| ارا الأهوازي أخبرنا ابوبكر البيضاوي قال: 
حدثني ابو محمد القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
بي طالب قال. حدئنی أبي عن ابیه, عن محمد بن عبدالله, عن ابيه عبدالله, 
عن ابیه محمد. ۱ 

عن ابیه عمر» عن ابيه علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله: إن الله 
أمرني أن أدنيك و لا أقصيك, و أعلمك لتعي و أنزلت علي هذه الآية: 
«وَتَعِبَ ادن واعِيَةٌ» فأنت الأذن الواعية الذي يا على وأنا المدينة و أنت 
لباب و لا یوق الدينة لا من 00 

۰- عنه آخبرنیه ایضا امحاکم الوالد. عن أبي حفص حدئنا عبدالله 
ابن سلهان بن الأشعث ابو عمير به, کا سویت. 

۱- عنه قال: أخبرنا ابو حامد احمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل 
الواعظ أخبرنا ابوالفضل امد بن إسماعيل الأزدي إملاءا أخبرنا محمد بن 
المسيب بن إسحاق ابو عمير الرملي أخبرنا الوليد بن مسلم» عن علي ابن 
حوشب: 

عن مكحول عن علي في قوله: «وَتَعِيهآ دم واعِيَةُ» قال: قال 
علي ئا: قال لي رسول الله: دعوت الله أن يحملها أذنك يا علي. 


۲- عنه أخبرنا ابوطالب الجعفري آخبرنا ابو الحسين الكابلى 
را او غل ین تین أن بعذيقة اعرا انو أمية بعر ين اد 
أخبرنا عبدالله بن الزبير. عن صالح بن ميثم قال: 

سعت بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله لعلي: إن اله أمرني إن 
أدنيك و لا آقصيك. و أن أعلمك و أن تعي و حق علي الله. 

رواه جماعة عن الوليد بن مسلم عن ابن حوشب عن مكحول. 

۳- عنه أخبرناه على بن أحمد بن عبید. أخبرنا أحمد بن على الخزاز 
أخبرنا عبد ن عبد اران بن .هي الأطاكي آخبزنا الوليد اوس 
عن علي بن حوشب: 

عن مكحول قال: لما نزلت «وَتَعِبَهَآ ادن وْاعِيَةُ» قال رسول الله لعلی: 
يا على سألته أن يجعلها أذنك. ١‏ 

"اه ار ركر :عار هید وال اعرا عل رين 
سراج المصري أخبرنا علي بن سهل الرملي أخبرنا الوليد ابن مسلم عن 
علي بن حوشب. 

عن مكحولء عن علي قال: لما نزلت: «وَتَعِيا ادن واعِيَةُ» قال رسول 
الله: سألت الله تعالي أن يجعلها أذنك ففعل. 

06- عنه أخبرنا الهيثم بن أبي الهيثم بن القاضي أخبرنا بشر بن أحمد, 
آخبرنا عبدالله بن محمد بن ناجية أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل أخبرنا 
وليد بن مسلم. عن علي بن حوشب الفزاري قال: معت مکحولا يقول: 

قرأ رسول ال هذه الآة: «وتعتهآ أَدْنْ واعیة» فالتفت الي على 
فقال: يا علي سألت الله أن يجعلها أذنك. فقال علي: فا نسيت حديثا أو شيئا 


۹۲ مسند الامام آمیرالم منین على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 

7- عنه أخبرنا امد بن على الاصبهانى أخبرنا زاهد بن أحمد. أن آبا 
لبيد آخبرهم. ۱ ۱ 

و أخبرنا ابو سعد محمد بن عبد الرمان العردي آخبرنا ابو سعید 
محمد بن بشر البصري آخبرنا ابو لبيد محمد بن إدريس الشامي آخبرنا 
سويد بن سعید أخبرنا الولید بن مسلم. عن علي بن حوشب الفزاري أنه 
سمع مكحولا يحدث عن بريدة قال: 

تلارسول اله اة هذه الآية: «وَتَعِيهآ أَذْنٌ واعِيَةٌ» فقال 
النى مَلإنْك: سألت الله أن يجعلها أذنك يا على. قال على: فا نسيت شيئًا بعد 
ذلك. ال 

هذا لفظ أحمد بن على الاصبهاني و نقص محمد بن عبد ال رحمان لفظة: 
تال ۱ 

۷- عته أخبرناه الول بن حمد بن الخد ایی أخبرنا این حمد بن 
جعفر أخبرنا عبدالرحمان بن داود أخبرنا ابن عیسی بن النذر آخبرنا حى 
ابن صالم أخبرنا علي بن حوشب عن مكحول في قوله: «وَتَعِيها ذن 
َاعِيَةُ» قال: قال رسول فسألت ربي اللهم اجعلها أذن علي. فكان علي 
يقول: ما سعت الله كلاما إلا وعيته و حفظته فلم أنسه. 

۸- عنه أخبرنا عبدالرمان بن الحسن الحافظ أخبرنا محمد بن 
إبراهيم بن سلمة أخبرنا محمد بن عبدالله بن سلهان آخبرنا إسماعيل ابن 
غزوان بن محمد بن فضيل أخبرنا يحيى بن صالح و أبو توبة, قالا: آخبرنا 
علي بن حوشب عن مكحول في قوله: «وَتَعيآ اَذ واعِيةُ» فقال: قرأها 
النی ينكد فقال: سألت ربي فقلت: اللهم اجعلها أذن علي فكان علي يقول: 
ا هت وول أله كا اوغا و تفا انس 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۹۳ 

۹- عنه آخبرنا الحاكم الوالد. عن ابي حفص عن ابن عقده. عن 
أحمد بن الحسن عن ابي حصين. عن مسكين السمان, عن محمد بن عبدالله 
عن آبائه عن على افلا قال: لا نزلت قوله تعالي «وَتَعِيهآ أَذّنّ واعی» قال 
رسول الله با : سألت الله أن يجعلها أذنك يا على. قال على: فا نسيت 
شيئا سعته بعد. 1 1 

۰- عنه آخبرنا ابو عبدالله الشيرازي آخبرنا ابوبکر المرجرائی 
آخبرنا ابو اع البصعري قال: حدثنا حمد بن زکریا حدثنا الصباس بن 
بكار حدئنا عباد بن كثير. عن أبي الزبیر. 

عن جابر قال: نزلت علي الي هذه الآية: «وَتَعمهآ اد ؤاعِيَةٌ» فسأله 
أن يجعلها أذن علي ففعل. 

ا اعرا لمشي رن یازا ال جن هة 
العروف القري و ابوالقاسم بن الفضل القريء آخبرنا حصمد بن غالب 
لبغدادي, قال: حدثنى بشر بن آدم حدئنا عبد الله بن الزبير الاسدي 
ما صا بن ميم قال 

سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال ابیت لعلي: إن الله أمرني أن 
أدنيك و لا أقضيك و أن أعلمك و أن تعى و حق عل الله أن تعى. ثم قال: و 
نزلت وا اف واعیة». ۱ ١‏ ۱ 

۲- عنه حدثنيه ابو حازم العبدوي حدثنا ابو الحسن العبدي حدثنا 
ابو نع الاستر آبادي حدثنا ابو جعفر محمد بن أحمد العطاربحلب. حدثنا 
بشر بن أدم به سواء. 

۳- عنه آخبرناه عالیا ابوا لسن الخار أخيرنا ابواحسن الصفارء 
أخبرنا تمتام, قال: حدثني بشر بن آدم البلخي آخبرنا عبدالله ابن الزبير 


۱۲ مسند الامام آمیرالمزمنین علي بن ابیطالب لا - ج‎ 4٤ 
الأسدي عن صالح بن ميثم قال:‎ 

سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال النبى لعلي إن الله تعالي أمرني أن 
انول وا غلك و ان مت ایا عل لله أن سي و دای 
ويهآ دن وعد 0 

٤-عنه‏ أخبرنا ابوبکر الحارثي آخبرنا ابو الشيخ الإصبهاني آخبرنا 
الوليد بن آبان أخبرنا العباس الدوري آخبرنا بشر بن آدم آخبرنا عبدالله 
ابن الزبیر. قال: سمعت صالح بن ميثر قال: سمعت بريدة یقول: قال رسول 
الله لعلي: إن الله آمرني أن أدنيك و لا أقصيك. و أن أعلمك و أن تعي و حق 
على الله أن تعى. فنزلت «وَتَعيَهآ ادن واعیة». 

عة ارتا أو سعد ين عل أخيريا أو انين الکهیل رن 

أبو جعفر الحضرمي أخبرنا محمد بن يحيى بن أبي سمية آخبرنا بشر بن آدم 
أخبرنا عبد الله بن الزبیر, عن صا ابن ميثم قال: 

سعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول ال لعلي: إن الله أمرني 
أن أدنيك و لا أقصيك. و دن أعلمك و أن تعيه. و حق علي اله أن تعیه. 

قال: و نزلت «وَتَعيها ادن واعیة». 

هذا هو أخو يحيى بن آدم» و شيخه ابو أحمد الزبيري. 

الحديث رواه ايضا السبيعي, قال: حدثنا ابو العباس أحمد ابن عبيدالله 
ابن نصر بن بحير القاضي, قال: حدثني أبي عن بشر بن آدم. 

15- عنه أخبرناه الحاكم ابو عبدالله الحافظ قراءة و اما سنة ثلاث 
مائة و اثنين و ثمانين أخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الصغاني بمرو: أخبرنا 
ابو رجاء محمد بن حمدويه السبحي أخبرنا العلاء ابن مسامة أخبرنا ابو 


سالم البغدادي أخبرنا ابو قتادة الحراني أخبرنا عبدالله بن واقد. عن جعفر 


باب على عليه السلام و القرآن ۲ 
ابن برقان» عن میمون بن مهران: 

عن ابن عباس عن الني اخ قال: لا نزلت: «وَتَعِيهآ أَذْنّ واعِية» 
قال النی: سألت ربي أن يجعلها أذن علي. و قال علي: ما معت من رسول 
لله شيئا إلا حفظته و وعيته وم أنسه. - ١‏ 

۷- عنه عن عقيل بن الحسين؛ قال: أخيرتنا على بن النسين أخيرنا 
ا غ ایکا ا لطا بت 
ابن سفيان أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا سفیان, عن الأعمش. عن مسلم 
البظین. عن سعيد بن جبير: 

عن ابن عباس قال: قال رسول ال لعلي بن أبي طالب: يا علي 
إن الله أمرني أن أدنيك و لا أقصيك, و أن أحبك و أحب من يحبك. و أن 
أعلمك و تعي و حق علي الله أن تعي. فآنزل له ووا ادن واعِيّةٌ» فقال 
رسول الله ل: سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي: فنذ نزلت 
هذه الآية؛ ما سمعته أذناي شيا من الخبر و العلم و القرآن إلا وعيته و 

۸- عنه حدئونا عن أبي بكر السبيعي عن علي بن سراج المصري 
قال: حدثني إبراهيم بن محمد الماني حدثني عبد الرزاق» عن سعيد بن بشرء 
عن قتادة: 

عن أنس في قوله: «وَتَعِيآ أذ واعیة» قال: قال رسول الله الإا 
سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. 

4- عنه عن فرات بن ايراهيم الكوفي عن علي بن سراج عن 
إبراهيم ابن محمد المدني الصنعاني عن عبدالرزاق» عن سعيد بن بشر به 


سواه. 


مسند ژ -ج۱۲ 
بیطالب ا - ج 
ن ابیطالب ب 
الامام أميرالمؤمنين على بن 
يضا سین ۱ عيد الله سین و لى جعفر 
4 نا نت ۳ 
۱ بن 
۳۹۹ | بن علي» و 8 
1 عن ۸ 
رواه ای 
و 


3 ۱ ۲10-1 
0 مناقب ابن المغازلي: / 
0 ا :2 7/1 
(۳) فرائد السمطين: 0 
(4) شواهد التنزيل 
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۱- سورة المعارج 

۱- الحسكاني: آخبرنی الشیخ عاد الدين عبد الحافظ بن بدران بن 
شبل المقدسى بمدينة نابلس فيا اجاز لي أن ارويه عن القاضى جمال الدين 
أبي القاسم ا محمد الأنصاري احا مهد ااي 
محمد الخواري البيهق إجازة, عن الإمام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
رحمه لله. قال: قرأت علي شيخنا الأستاذ أبي إسحاق التعلبي في تفسيره: 

أن سفيان بن عيينة سئل عن قول الله عزو جل: «سأل سئل بعذاب 
واقع». فيمن نزلت؟ فقال: للسائل سألتني عن مسألة ما سألني أحد عنها 
قبلك. حدثنى جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين قال: لما 
كان رسول ال بغدير خم نادي الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي 31 
فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

فشاع ذلك و طار في البلاد فبلغ ذلك الحرث ابن النعمان الفهري فأتي 
وول اله او علي ناقة له حتي أتي الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها فقال: 
يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لاله إلاالله و أنك رسول الله له 
فقبلناه. و أمرتنا أن نصلى خمسا فقبلناه منك. 

فأمرتنا بالزكاة فقبلناء و أمرتنا أن نصوم شهرافقبلناه. و أمرتنا بالحج 
فقبلناه. ثم لم ترض بهذا حتي رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا و 
قلت: من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شیء منك أم من الله عزوجل؟ فقال 


والذي لا اله الا هو إن هذا من الله. 

فولي الحرث بن النعمان يريد راحلته و هو یقول: اللهم إن كان ما 
یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء أو تنا بعذاب آلبم! فا وصل 
أليها حتي رماه الله عزوجل بحجر فسقط علي هامته و خرج الحجر من 
دبره فقتله فأنزل الله تعالي: «سَأَلَ سل بعذاب واقع لِلْكافِرينَ لیس لَهُ 
ذافع». 

۲- الحسكاني آخبرنا ابو عبدالله الشيرازي, أخبرنا ابوبکر 
الجرجرائي آخبرنا ابو أحمد البصري قال: حدئنی محمد بن سهل حدئنی 
زید بن إسماعيل مولي الأنصار حدثني محمد بن ايوب الواسطي, عن سفیان 
أبن عيينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه: 

عن علي بن الحسين ءاي قال: لما نصب رسول الله عليا يوم غدير 
خم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. طار ذلك في البلاد. فقدم علي رسول 
لله النعمان بن الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
و أنك رسول الله. و أمرتنا بالجهاد والحج و الصلوة و الزكاة و الصوم 
فقبلناها منك. ثم لم ترض حتي نصبت هذا الغلام. فقلت: من كنت مولاه 
فهذا مولاه. 

فهذا شيء منك او أمر من عندالله؟ قال الله الذي لا إله إلا هو إن هذا 
من الله. قال: فولي النعمان و هو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علینا حجارة من الساء او ائتنا بعذاب أليم. فرماه الله بجر علي 
رأسه فقتله فأنزل تعالی:«سال سائل. 

۳- عنه حدئونا عن ابي بكر السبيعي حدئنا أحمد بن محمد بن نصر 
ابن جعفر الضبعي قال: حدثني زيد بن إسماعيل بن سنان حدثنا شرع بن 


النعمان حدئنا سفیان بن عيينة» عن جعفر, عن ابیه: 

عن على بن ا سین قال: نصب رسول الله عليا يوم غدیر خم و 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فطار ذلك في البلاد. 

-٤‏ عنه في التفسير العتيق عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: حدثني 
نصر بن مزاحم» عن عمرو بن ثمرء عن جابر الجعنى عن محمد بن علي قال 

أقبل الحارث بن عمرو الفهري الي النی كل فقال: إنك اتيتنا بخبر 
السهاء فصدقناك و قبلنا منك. ١‏ 

فذكر مثله إلي قوله: فارتحل الحرث فلما صار ببطحاء مكة اتته 
ع دق اه سيعت زاس فانزل الله ال سا بعذاب واقع 
للکافرین» بولاية علي نز . 

ورد ایضا في الباب عن حذيقة, و سعد بن أبي وقاص, و أبي هريرة, 
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و ابن عباس. 

۵- عنه حدثنى ابواحسن الفارسی حدئنی ابواحسن محمد بن 
یاعیل الحستي حدثتي عبد الرجمان ين الحسن ادى حدثتي ارا 

و آخبرنا ابو حمد بن محمد البغدادي آخبرنا ابو حمد عبدالله ابن 
احمد ابن جعفر الشیبانی آخبرنا عبدالرمان بن الحسن الأسدي آخبرنا 
إبراهيم ابن الحسين الكسائي أخبرنا الفضل بن دكين آخبرنا سفیان بن 
سعيد عن منصورء. عن ربعي: 

عن حذيقة بن المان قال: لا قال رسول الله لعل: من کنت مولاه 
فهذا مولاه. قام النعمان بن المنذر الفهري فقال: هذا ف قاس كلك ۳ 
شیء آمرك به ریت؟ قال: لا بل مرن به ربی. قال اللهم آنزل علینا حجارة 
من السماء. فا بلغ رحلة حتی جاءه حجر فخر میتاء فأنزل الله تعالی: «سَألَ 


سای بعذاب واقع لِلْكَافِرِينَ یش له ذافِعٌ». 

1- عنه أخبرنا عهان عن فرات بن إبراهيم الکوفی عن الحسين بن 
محمد بن مصعب البحلي قال: حدثنا ابو عبارة محمد بن أحمد المهتدي حدثنا 
محمد بن معشر المدنيء عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال: 

أخذ رسول الله بعضد علي بن أبي طالب يوم غدير خم ثم قال: من 
كنت مولاه فهذا مولاه. فقام إليه أعرابي فقال: دعوتنا أن نشهد أن لا اله إلا 
الله و أنك رسول الله فصدقنا ك و أمرتنا بالصلاة و الصيام فصليناه و صمناء 
و بالزكاة فأدينا فلم تقنعك إلا أن تفعل هذا؟ فهذا عن الله أم عنك؟! 

قال: عن الله لأ عني. قال: الله الذي لا له إلا هو هذا عن الله لا عنك 
قال نعم ثلاثا فقام الاعرابي مسرعا الي بعيره و هو يقول: اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك الآيه فا استتم الكلمات حتي نزلت نار من السماء 
فأحرقه و أنزل الله في عقب ذلك: «سَألَ شال - المي قوله - «دافع». 


المنابع: 
(۱) فرائد السمطين: ۸۲/۱. 
(۲) شواهد التفزیل: ۲۸۰/۲ إلى ۲۸۹. 


باب على عليه السلام و القرآن ٣۷۱‏ 


۶ور الح 
۱- الحسكاني عن فرات ابن إبراهے قال: حدئنی جعفر بن محمد 
الفزازي قال: حدثني محمد بن امد الدايني قال: حدثني هارون بن مسلم, 
عن الحسين بن علوان. عن علي بن غراب. عن الكلبي, عن ابي صال: عن 
ابن عباس في قوله تعالي: «وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذکُر رَبّه» قال: ذكر ربه ولاية 
علي بن ابي طالب عليه و علي أولاده السلام. 


(۱) شواهد التفزيل: ۲۹۰/۲ 


۳۷۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 


۳ و ز 3 الم مل 
۱- الحسكاني اخبرنا علي بن عبدالرمان السبيعي اخبرنا الحسين 
7 2 اک قاری اعرا ای لسن اخرلا که وه 
عن الكلبي عن أبي صا: 
عن ابن عباس في قوله تعالي: مان رل یفمآ توم أذنى ين لقي 
یل َة وله وَ طأبِقةٌ ین لین ععلق». قال علي ال و آبوذر. ' 
آ- آخبرتا عقیل ین امین آغبرتا عل بن المي 0 
تياف ات میت نهدي اق ار ان اعرا تدای 
النصر قال: حدثني أيوب بن سلوان احيطي عن محمد بن مروان هن 
السدي عن قتادة عن عطاء: 
عن ابن عباس في قوله تعالي: «إنّ رل یلمآ سا زد 
«تَقُومُ» تصلي - «آذنی مِنْ ER‏ الیل فة و واطاننه ي الذي 
َعكَ». قال: فأول من قام الليل معه على .و أول من بایع معه علي و 
آول من هاجر معه علي ا. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۹۱/۲. 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۷۳ 


۴- سورة المدثر 

۱- الحسكاني اخبرنا عبدالرمان بن الحسن الحافظ اخبرنا محمد 
ابن ابراه بن سلمة اخبرنا مطين اخبرنا أحمد بن صبيح الأسدي اخبرنا 
عنبسة بن نجاد العابدي عن جابر: 

عن أبي جعفر ئا في قول الله تعالي: «إل آضخاب الّْمِينِ» قال: نحن و 
شیعتنا آصحاب المین. ۱ 

۲- عنه حدثنى القاضی ابوبکر الحبري حدئنا ابو منصور بن محمد 
ان تین الأهوارى ان الأدضن المروى ار اند بن تاه بسن 
العريان اخبرنا عغان بن أبي شيبة اخبرنا عنبسة العابد. عن جابر: 

عن ابي جعفر 9 في قوله: «كُلَّ تفس با كَسَبَتْ رهب الا آضخاب 
الْمينِ». 

۱ قال: هم شيعتنا أهل البيت. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۹۳/۲ 


مع- سورة القيامة 

-١‏ الحسكاني عن فرات بن إبراهيم الکوفی عن جعفر بن محمد بن 
عتبة الجعني عن العلاء بن الحسن عن حفص بن حفص الثغري عن 
عبدالرزاق. عن سورة الأحول: 

عن عمار بن ياسر قال: كنت عند ابي ذر الغفاري في مجلس لابن 
عباس و عليه فسطاط و هو يحدث الناس إذ قام أبو ذر حتي ضرب بيده 
الي عمود الفسطاط, ثم قال أمها الناس من عرفتي فقد غرفنى و من لم 
یعرفنی أنبأته باسمي أنا جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري سألتكم بحق الله و 
حق رسوله أسمعتم رسول الله یقول: 

ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء ذا هجة أصدق من أبي ذر؟ 
قالوا: اللهم نعم قال: أتعلمون أا الناس إن رسول الله جمعنا يوم غدير خمّ 
ألف و ثلاث مائة رجل, و جمعنا يوم سمرات خمسمائة رجل, و في كل ذلك 
يقول: ش 

اللهم من كنت مولاه فان علیّا مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه فقام عمر فقال: بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولا 
كل موّمن و مزمنة. فلا سمع ذلك معاوية بن أبي سفيان, اتكا علي المغيرة 
ابن شعبة؛ و قام و هو يقول: لا تقر لعلي بولاية, و لانصّق محمداً في مقالة, 

فأنزل الله تعالي علي نبيه «فلا صَدّقَ ولاصل ولکن کب و ول2 
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هب إلى هله یتمطی آؤلى لَكَ فازلی». تهدّداً من الله تعالي و إشهاداً. 
فقالوا: اللهم نعم. 

۲- عنه عن فرات قال: حدئنی اسحاق بن محمد بن القاسم بن 
صا بن خالد اهماشمي حدئنا ابوبكر الرازي حدئنا محمد بن یوسف بن 
یعقوب بن ابراهیم بن تيهان بن عاص بن يزيد بن ظریف مولي بن أبي 
طالب حدثنا محمد بن عیسی الدامغاني حدئنا سلمة بن الفضل عن ابي 
مریم» عن يونس بن حشان» عن عطيّة. 

عن حذيفة بن المان قال: كنت والله جالساً بين يذي رسول الله و قد 
نزل بنا غدير خمٌ, و قد غص الجلس بالمهاجرين و الأنصار, فقام رسول 
لله علي قدميه فقال: يا ايها الناس إن اله امرني بأمر فقال: ديا أا الدَسُولٌ 
بغ ما ازل یک ین ربكت». 

ثم نادي علي بن ابي طالب فأقامه عن يمينه ثم قال: يا اا الناس ألم 
تعلموا اني منكم بأنفسكم؟ قالوا: اللهم بلي. قال: من كنت مولاه فعلی 
مولاهاللهم وال من والاه. وعاد من عاداء وانصر من نصبرهواخذل 77 e‏ 

فقال حذيفة: فوالله لقد رأيت ت معاوية قام و قطي و خرج مغضباً 
واضع يينه علي عبداله بن قيس الأشعري و يساره علي المغيرة بن شعبة ثم 
قام يشي متمطئاً و هو يقول: لا نصّدق محمداً علي مقالته و لا نقر لعل 
بولايته. فأنزل الله «قلا صَدَّىَ وَلاصَلٌ ولک دب و کول مدب إلى 
له يتمَلْىَّ» فهم به رسول لله إن يرده فيقتله فقال: له جبرئیل: «لا رل 
به لسانك لِتَعْجَلٌ به». فسکت عنه. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۹۵/۲ 


۶- سورة الانسان 

۱- ابن شهر آشوب: جاء في تفسير آهل البيت 2 أن قوله «هَل 
أق على الانسان حِينٌ مِنَ الدّهْرِ» يعنى به علیا و تقدیر الکلام ما أت على 
الانسان زمان من الدهر الا و کان فیه شیتا مذکورا و کیف ل یکن مذکورا 
و إن اسه مکتوب على ساق العرش و على باب الجنة و الدلیل على هذا 
القول قوله: (إِنَا نا اسان ین لفّه» و معلوم أن آدم لم يخلق من 
النطفة. 

۲- ابن الغازلی: آخبرنا آبو طاهر محمد بن علي بن محمد البيع 
أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبدالله بن خالد الكاتب حدّئنا أحمد بن 
جعفر بن محمد بن سلم ات حدثني عمر بن أحمد قال: قرأت علي امي 
فاطمة بنت محمد بن شعيب بن أبي مدين الرَيّات قالت: سمعت أباك أحمد 
ابن روح يقول: حدثني موسى بن بهلول. 

حدثنا محمد بن مروان عن ليث بن سليم عن طاووس في هذه الاية: 
«و یعون الطْعام على حُبّهِ مشکینا یت وَآسيرًا». الآية نزلت في علي بن 
أبي طالب. و ذلك ام صاموا و فاطمة و خادمتهم. فلا كان عند الافطار. 
و كانت عندهم ثلائة أرغفة قال: فجلسوا ليأكلوا فأتاهم سائل فقال: 
أطعموني فاي مسکین فقام علی1 فأطاه رغيفه. ثم جاء سائل فقال: 
أطعموا اليتيم! فأعطته فاطمة التغيف. ثم جاء سائل فقال: أطعموا الأأسير 
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فقامت الخادمة فأعطته الرّغيف, و باتوا ليلتهم طاوین, فشکر الله هم فأنزل 
فهم هذه الایات. 

۳- الوفق النوارزمي: اخبرني الشیخ الامام آبو محمد العباس بن 
محمد بن أبي منصور الغفاري الطوسي فيا کتب الي من نیشابور آخبرنی 
القاضي آبو سعید محمد بن سعيد بن محمد بن الفرج أخبرني الامام آبو 
اسحاق احمد بن حمد ابراهيم الثعلبي أخبرني الشيخ أبو محمد الحسن بن 
أحمد بن محمد الشيباني العدل آخبرنی آبو حامد احمد بن حمد بن الحسين 
الشرق حدئنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الخوارزمي ابن عم 
الاحنف بن قیس. 

حدثني امد بن حماد الروزي حدثني محمود بن حميد البصري و 
سأله عن هذا الحديث روح بن عبادة حدثني القسم بن بهرام عن ليث عن 
بجاهد عن ابن عباس قال الامام أبو اسحاق امد بن محمد بن ابراهيم 
التعلبي و أخبرنا أيضاً عبدالله بن حامد أخبرني امد بن عبدالله المزني 
حدثني ابو الحسن محمد ابن امد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي 
بالبصرة. 

حدئنی أبو مسعود عبدالرحمان ابن فهر بن هلال حدثني القاسم بن 
يحيى عن أبي علي القري عن محمد بن السائب عن أبي صام عن ابن 
عباس في قوله تعالي: «يُوقُونَ بِالنَذْرٍ وَيَخْافُونَ يَوْمًا كانَ سره مُستَطيرا» 
قال مرض الحسن و الحسين فعادهما جدهما محمد يلير و معه أبوبكر و 
عمر و عادهما عامة العرب. 

فقالوا يا أباالحسن لو نذرت علي ولديك نذراً و کل نذر لا يكون له 
وفاء فليس بشئ فقال علي عا إن بری ولداي ما بها صمت الله ثلاثة أيام 


۳۷۸ مسند الامام آمیرالمزمنین على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
شكرالله. 

و قالت فاطمة إن بری ولداي ما بها صمت الله ثلالة أيام شکرأله. 
وقالت جاريب فضة إن برأسيداي ما با صمت الله ثلائة أيام بكرا 
فالبس الفلامان العافية و ليس عند آل محمد يَوبكلَِ قليل و لا كثير فانطلق 
على ايا الي شمعون ابن حانا الخيبري و كان مهودیا فاستقرض منه ثلالة 
اصوع من شعير. 

و في حديث المزني عن مهران الباهلي فانطلق علي الي جارله من 
الهود يعالم الصوف يقال له شعون بن حانا فقال على اق هل لك أن 
تعطيني جزة من صوف تغزها لك بنت محمد قا بثلائة اصوع من شعير 
قال نعم فاعطاه فجاء بالشعير و الصوف فاخبر فاطمة 8 بذلك فقبلت و 
أطاعت فقامت فاطمة الي صاع فطحنته. 

فخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرصا و صلي علي مع 
البى ا ثم أتي المنزل فوضع الطعام بين يديه و هم صيام عن النذر إذ 
أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال السلام عليكم يا هل بيت حمد مسكين 
من مساكين المسلمين اطعموني اطعمکم الله من موائد الجنة فسمعه 


علي نا فبكي فانشأ يقول: 

فاطم ذات امد زان 
آما ترين البائس السکین 
يشكوالي الله و یستکین 
کل امري بکسبه رهين 
موعده جنة علیین 


وللبخيل موقف مهين 


0 


يا بنت خير الناس اجمعين 
قد شام لباب عن 
يشكو الينا جائعا حزين 
و فاعل المخيرات يستبين 
حرمها الله علي الضنين 


موی به لغار ال سين 


باب على عليه السلام و القرآن ۲۷ 
شرابه الحم و الغسلين 
قال فانشأت فاطمة عه تقول: 
امرك يابن عم سم طاعة مابي من لوم ولا ضراعة 
غذيت من خبز له صناعة اطعمه و لا ابالي الساعة 
تحنو اذا اف اع او ای الاخ ار و فراع 
و ادخل الخلد ولي شفاعة 
قال: فاعطوه الطعام باجمعه و مكثوا یومهم و ليلتهم لم یذوقوا شيئاً 
الا الماء القراح فلا كان يوم الثاني قامت فاطمةئيِهه الي صاع فطحنته و 
اخبزته و صلي علي 3 مع النبي لا الغرب ثم اتي الفزل فوضع الطعام 
بين يديه فأتاهم یتے فوقف بالباب فقال السلام عليكم یا آل محمد يتيم من 
أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة اطعموني اطعمكم الله من موائد 
الجنة فسمعه على 3 و انشأ يقول: 
فاطم بنت السيد العظهم ‏ بنت نبي ماجد كريم 
قد جاءنا لله بذا اليتهى ‏ من يرحم اليوم فهور رحيم 
موعده في جنة اللعم قد حرم الخلد علي اللئيم. 
يغزل في النار الي الجحيم شرابه الصديد و الحميم 
قال فانشأت فاطمة 22 يقول: 
اق لاغسطية و لا ابالی واآوئ اله علی عيالي. 
امسو جياعاً و هم اشبالي اصنغر هسا بيعل وى القتال. 
بكربلا ی قتل باغتیال للقائل الویل مع الوبال 
توئ به النار الى سفال مصفد البدین بسالاغلال 
کبوله ذادت علي الاکبال 


۱۸۰ مسند الامام أميرالمؤمنين علي بن ابيطالب ا - ج۱۲ 
قال: فاعطوه الطعام باجمعه ومكثوا يومين و ليلتين لم یذوقوا شيئاً الا 
الماء القراح فلا كان يوم الثالت قامت فاطمة غي الي الصاع الباق فطحنته 
و اخبزته و صلي علي 32 مع الني يلتك المغرب ثم اتي الغزل فوضع 
الطعام بين يديه إذ أتاهم اسير فوقف یالباب فقال: السلام عليكم يا ال 
بيت محمد تأسروننا و تشدونا ولا تطعموننا اطعموني فاني اسير محمد 
اطعموني اطعمكم‌الله من موائد الجنة فسمعه على جلا فبكي وانشأ يقول: 


فاطم يا بنتالنبي هد 
كنذا الأشين الى اشنهته 
يشكوا الينا الجوع شكوي مكند 
عن العلي الواحد الموحد 
فاطعمي من غير من أنكد 


قال فانشأت فاطمة یلد تقول: 


لم يبق ما جئت غير صاع 
وماعلي رأسي من قناع 


من يطعم اليوم يجده في غد. 
ما يزرع الزارع سوف يحصد. 


حت تجازي بالذي لاينفد 


قد دميت كفي مع الذراع. 
ابو هما للخير ذو اصطناع. 
غيل ادراش طسويل الم 
الا قناع نسجته من صاع 


قال فاعطوه الطعام باجمعه و مكثوا ثلائة أيام و لياليها لم یذوقوا 
شیناّلا الماء القراح فلا إن كان الیوم الرابع و فد قضوا نذرهم اخذ علي 2 
بيده الهني الحسن و بيده اليسري الحسين و اقبل نحو رسول ال و 
هم یرتعشون من الجوع کالفراخ فلا بصر به الیل قال يا آبا الحسن 
ما اشد ما يسوءني أن آري ما بكم انطلق الي أبنتي فاطمة غ. 

فانطلقوا الها و هي في حر ابها تصلي قد لصق بطنها بظهرها من شدة 


الجوع و غارت عیناها فلا رآها الني ت قال:واغوثاه بلله آهل بيت 
محمد يموتون جوعا فهبط جبرئيل ا فقال یا محمد خذ هناك الله في أهل 
بيتك قال: : و ما آخذ يا جبرئيل فاقرأه: 

«هَل ق عَلى الإِنْسانٍ حینْ من الدَّهْرِ» اللي قوله: 

«إغا يُطْعِمُكُمْ لوجه اللو» الي آخر السورة وزاد ابن مهران الباهلي في 
هذا الحديث فوئب ان حتي دخل علي فاطمة فلا رأي ماهم 
نکب عليهم يبكي 

ثم قال: انتم منذ ثلاثة أيام فيا اري و انا غافل عنكم فهبط 
جبرئيل طا بهذه الآيات: «إِنَّ الآبَْارَ يَشْرَبُونَ من کاس كان مزاجها 
كاقُوًا ينا یفرب با عِبااله وتا جيرا 

قال هي عين في دار الني تلا تفجر الي دور الانبياء والمؤمنين. 

داعي آخبرني الشیخ الامام امافظ سید اافظ آبو منصور 
شهردار بن شيرويه ابن شهردار الديلمي فيا کتب الي من همدان آخبرني 
الشیخ الامام عبدوس بن عبدالله بن عبدوس اهمداني أجازة أخبرني 
الشیخ الشریف آبو طالب الفضیل ابن محمد بن طاهر الجعفري في داره 
باصبهان في سكة الخوز. 

أخبرني الشيخ الحافظ أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك 
الاصبهاني حدثني محمد بن أحمد بن سالم حدثني ابراهيم بن أبي طالب 
النيشابوري حدثني محمد بن النعمان بن شيبان حدثني يحيى بن ابي روق 
الهمداني عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالي: «وَ يُطْعِمُونَ 
الغا حل خشكا و وآسیرآم. 

قال نزلت هذه الاية في ین الا و فاطمة بنت رسول 


له واحسن و الحسين و فضة ظلا صائمين حتى اذا كان آخر النهار 
واقترب الافطار قامت فاطمة الي شیء من طحین كان عندها ضخبرته 
قرص ملة و كان عندها نحي فیه شی» من من قادمت القرصة اللة شيء 
من السمن ینتطرون بها افطار هما. 

فأقبل مسکین و رافع صوته ينادي السکین الجائع احتاج فهتف علي 
باهم فقال عل ی لفاطمة عندك شىء تطعمینه هذا السکین قالت فاطمة 
هيأت قرصا و كان في التحي شيء من من فجعلته فيه انتطر به افطارنا 
فقال على ا آثري هذا الك الجائع الحتاج فقامت فاطمة غي الي 
القرص مبادرة. 

فدفعته الي احتاج فجعله المسكين في حضنه و خرج من عندهما 
يأكل من حضنه فاقبلت امرأة معها صبي صغير تنادي المسكين اليتيم الذي 
لا أم له و لا أب ولا أحد فلا رأت المرأة التي معهما اليتيم الرجل المسكين 
يأكل من حضنه اقبلت بالیتے فقالت يا عبدالله اطعم هذا الیتے ما أراك 
تأكل: 

فقال ها لا لعمرك والله ما كنت لأ طعمك من رزق ساقه الله إلي و 
لكنى ادلك على من اطعمنى, فقالت فأدللتى عليه؟ فقال ها أهل ذلك البيت 
الذي ترین, و اشارالیه من بعید فان ف ذلك ابیت رجلا و اتا اطا 
قالت المرأة فان الدال على الخير کفاعله من أهل الجنة. 

فاقبلت باليتيم حتي ضربت علي علي و فاطمة الباب و نادت با أهل 
المغزل اطعموا اليتهم المسكين الذي لا أم له و لا أب من فضل ما رزقكم الله 
فقال علي 3 لفاطمة عندك شيء فقالت فضل طحين عندي فجعلته 


حريرة و لیس عندنا غيره و قد اقترب الافطار. 


فقال آثري به هذا اليتيم «وَ ماعند ان باتي» فقامت فاطمة غه بالقدر 
با فيه فکبتها في حضن المرأة فخرجت المرأة تطعم الصبي اليتيم ما في 
حضنها فلم تجز بعیدا حتى اقبل أسير من اسراء الشرکین ينادي الأسير 
الفریب اا فلا نظر الأسين ن ا تطعم الصبي من حطنبا اقبل الا 
فقال: 

يا أمة الله اطعمینی مما اراك تطعمینه هذا الصی؟ قالت له المرأة و لا 
لعمر الله ما كنت لأ طعمك من رزق هذا اليتيم المسكين و لكني ادلك علي 
من اطعمنى كما دلنى عليه مسكين سائل قال ها الاسير أن الدال على الخير 
اف ۱ 
فقالت له أئت أهل ذلك الفزل الذي تري فيه رجلا و امرأه اطعا 
مسكينا سائلا و هذا اليتهم فانطلق الاسير الي باب علي و فاطمة عل فتيف 
باعلى صوته يا أهل الفزل اطعموا الاسير الغريب المسكين من فضل ما 
رزقكم الله فقال علي لفاطمة هل عندك شيء. 

قالت ما عندى غير طحين و اخبيت فضل رات فخلصتهن من 
النوي و عصرت النحى فقطرته على الفيرات و رققت ما كان عندي من 
فضل الاقط فجعلته حيساً فا فضل عندنا شيء نفطر عليه غيره فقال لها 
علي جه . 

۱ آثري به هذا الاسير الغريب المسكين فقامت فاطمة الي ذلك احیس 
فدفعته الي الاسیر و باتا یتضوران من الجوع من افطار و لا عشاء و لا 
سحور ثم اصبحا صانین حتي اتاهما الله سبحانه برزقه) عند اللیل فصبروا 
فغزل ذلك فيهم «و يُطْعِمُونَ العام عل حُبّه» اي علي شدة شهوتهم 


له مسكيناً قرص ملة و يتهاً حريرة و اسيراً حيساً افا نطمعکم لوجه الله 
يعنى ارادة ما عندالله من الثواب لا نريد منکم في الدنیا جزاء و لا شکور 
يعني و ما تثنون به علینا دنا تخاف من ریا يَوْمًا عَبُوسًا قطریرا». 

قال العبوس تقبض ما بين العينين من اهواله و خوفه القمطرير 
الشديد فوقيهم الله شر ذلك اليوم و لقهم نضرة يقول بهجات الجنة و 
سروراً يقول ما يسرهما من العين بالجنة و جزاءهم با صبروا يقول: 

و اثامهم با صبروا علي الجوع حتي آثروا به اليتيم و المسكين و 
الاسير جنة و حريراً متكئين فيها علي الارائك الأسزة الموضولة يالدزءو 
الياقوت و الزبرجد في عليين مضروبة عليها الحجاب لا يرون فيها شمساً 
یوذیهم حرها ولا زمهريرا يقول برداً و دانية يقول عليهم ظلاا و ذللت 
قطوفها. 

يقول قربت الثار منهم تذليلا يأكلونها قياما و قعودا متكئين و 
مستلقين ليس القائم باقدر عليها من القاعد و ليس القاعد باقدر عليها من 
المتكئ و لا المتكي بأقدر عليها من التلق و يطوف عليهم ولدان من 
الوصفاء مخلدون قال مسورون باسورة الذهب و الفضة و قال مخلدون لم 
يذوقوا طعم الموت قط و انا خلقوا خدما لأهل الجنة. 

اذا رأيتهم حسبتهم من بياضهم لولوا منثورا من بياضهم و حسنهم و 
كثرتهم. 

۵- الحسكاني: اخبرنا امد بن الوليد بن امد بقراءتي عليه من 
أصله, قال: اخبرني ابوالعباس الواعظ اخبرنا ابو عبدالله محمد بن الفضل 
النحوي ببغداد؛ في جانب الرصافة؛ إملاء سنة احدي و ثلاثين و ثلاغائة 
اخبرنا الحسن بن علي بن زكريا البصري. 


ياب على عليه السلام و القرآن خلا 


اخبرنا اليثم بن عبدالله الرماني. قال: حدئنی علي بن موسى الرضا 
اخبرني أبي موسی. عن ابيه جعفر بن حمد. عن ابيه حمد. عن ابیه علي. 
عن ابیه احسین, عن ابیه علی بن اطا قال: 

تا ان لسن عادهما رسول ال فقال لي: یا أبا 
الحسن لو نذرت علي ولديك لله نذرا ارجو إن ینفعهی الله به. فقلت: علي لله 
نذر لن برئ حبيباي من مرضهبا لأصومن ثلائة آیام. 

فقالت فاطمةء: و على لله نذر لن بریء ولداي من مرضه) لاصو 
من ثلاثة ایام. 

و قالت جاريتهم فضة: و عل لله نذر لن برئ سيداي من مرضها 
لاصومن ثلانة آیام. فألیس اف الغلامین العافية فأصبحوا و لیس عند آل 
محمد قلیل و لا كثير. فصاموا يومهم و خرج علي الي السوق فأتي شمعون 
ابن حانا الهودي فاستقرض منه ثلائة اصوع من شعير فجاء به. 

فقامت فاطمة غي الي صاع من الشعیر فطحنته و عجنته و خبزت 
منه خمسة آقراص و صلي علي مع رسول الله الغرب و دخل منزله لیفطر 
فقدّمت الیه فاطمة غل خبز شعير و ملحاً جریشا و ماءا قراحاً فلا دنوا 
لیا کلوا وقف مسکین علي الباب فقال: السلام علیکم أهل بيت محمد 
مسکین من آولاد السلمین, آطعمونا أطمعكم الله علي موائد الجنة. فقال 
علی: 


0 


فاطم ذات الرشد و اليقين یا بت خر الناس سق 

آما ترین البائس السکبن جاء الینا جائم حزین 

قد قام بالباب له حنین بشکو الي الله و یستکین 
کل امري. بکسبه رهين 


۳۸۹ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
فأجابته فاطمة لا و هي تقول: 
Ee‏ اف مابي لوم لا و لا ضراعة 
اعطیه و لا ندعه ساعةه نرجو له الفياث فى المجناعة 
وتا ار واه وق اسه ا 
فدفعوا اليه آقراصهم و باتوا ليلتهم لم یذوقوا إلا الماء القراح» فلا 
آصبحوا عمدت فاطمة ي الي الصاع الآخر فطحنته و عجنته و خبزته 
خمسة أقراص» و صلي علي مع رسول ال الغرب؛ و دخل منزله 
لیفطر فقدمت إليه فاطمة غ خهز شعير و ملحا جريشاً و ماءاً قراحاً. 
فلا دنوا ليأكوا وقف يتيم بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت 
محمد أتا يتم من آولاد المسلمين استشهد والدي مع رسول الله يوم آحد. 
أطعمونا أطعمكم الله على موائد الجنة. فدفعوا إليه أقراصهم و باتوا يومين و 
ليلتين لم یذوقوا إلا الماء القراح» 
فلا أن كان في اليوم الثالث عمدت فاطمةئلِع الي الصاع الشالث و 
طحنته و عجنته و خبزت منه خمسة أقراص» و صاموا يومهم و صلي علي 
مع النبي المغرب ثم دخل منزله لیفطر. فقدمت فاطمة غ إليه خبز شعير و 
ملحا ريغا و ماه فراها: 
فلا دنوا ليأكلوا وقف أسير بالباب فقال: السلام علیکم يا أهل بيت 
النبوة اطعمونا اطعمکم الله فأطعموه اقراصهم و باتوا نلالثة أيام و لیالیهم 
لم يذوقوا إلا الماء القراح» فلا كان يوم الرابع عمد علي - و الحسن والحسين 
يرعشان كما يرعش الفرخ - و فاطمة 4 و فضة معهم. 
فلم يقدروا علي المشي من الضعف. فأتوا رسول الله فقال: (مي هوّلاء 
اهل بيت يموتون جوع فارحمهم يا رب واغفرهم اي هؤلاء اهل بيتي 
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فاحفظهم و لا تنسهم. فهبط جبرئيل و قال: يا محمد إن الله يقرأ عليك 
السلام و يقول: 

قد استجبت دعا ءك فيهم و شکرت هم و رضيت عنهم و اقرا «ِن 
الابُراز يَشْرَبُونَ من کأس کان مزاجها کافورّا» الي قوله: «إنَّ هذا كان لَكُمْ 
جَڙاءَ و کان سكم مَشْكُورًا». 

1- عنه اخبرنا ايضاً الحسن بن مهربان عن مسلمة ابن جابر» عن 
الإمام جعفر الصادق طق و له طرق عن مسلمة. 

۷- عنه رواه ايضاً روح بن عبدالله عن الامام جعفر الصادق ها 

۸- عنه عن فرات بن ابرا هيم الكوفية:عن عمد بن باه بن 
زكريا الغطفانيء قال: حدئنی أبو الحسن هاشم بن أحمد بن معاوية بمصر, 
عن محمد بن بحرء عن روح بن عبدالله قال: حدثني جعفر بن محمد عن ابيه 
عن جده طبه قال: 

مرض الحسن و الحسين مرض شديداً فعادهنا مد 6 فقال 
على: لو نذرت لله نذراً واجباً. و ساق احدیث بطوله الي قوله: فقال 
جبرئيل يا محمد اقا« راز يَشْرَبُونَ» الي آخر الآيات. 

-٩‏ عنه اخبرناه إسماعيل بن ابراهيم بن محمد الواعظ اخبرنا عبدالله 
ابن عمر بن احمد الجوهري بروء سنة ست و ستين اخبرنا حمود بن والان 
اخبرنا جميل بن يزيد الحنوحردي اخبرنا القاسم بن بهرام» عن ليث بن أبي 
سليمء عن مجاهد: 

عن ابن عباس في قول الله تعالي: «يُوفُونَ باه قال: مرض الحسن 
و سین فعادهما رسول اش و عادهما عمومة العرب فقالوا: یا ابا احسن 
لو نذرت علي ولديك نذراً. فقال علي: إن برئا صمت ثلائة ايام شكراً. 


و قالت جارية هم نوبية يقال ها فضة: كذلك فألبس الغلامان العافية 
و ليس عند آل محمد قليل و لا کتیر, فانطلق علي الي شمعون الخيبري - و 
كان ودب فسوی مه تلوط اوسن سس ماه بش اعقاو 
فاطمة غك الي صاع فطحنته و اخبزته و صلي علي مع الني قلاا . 

ثم اتي المفزل فوضع الطعام بين يديه إذ آتاهم مسكين فأعطوه الطعام, 
فلا كان يوم الثاني قامت الي صاع فطحنته و اخبزته و صلي علي مع 
الني له ثم اتي الفزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم يتيم. 

-٠‏ عنه رواه عن القاسم بن بهرام جماعة, منهم شعيب بن واقد. و 
محمد ابن حمدويه البصري و محمد بن حمدويه ابو رجاء. 

۱- عنه حدئنیه ابوالقاسم الحسن بن حبوب حدثنا محمد بن حبيب 
المفسر. حدئنا ابو امد محمد بن محمد الحافظ حدثنا الخوارزمى. 

حدثتا اعد ین ماد الروزي حدثنا حبوب بن حمید البص‌ري حدثتا 
القاسم بن بهرام» عن ليث» عن مجاهد. عن ابن عباس و ساقة بطوله الي 
اخره و انا اختصرته. 

۲- عنه حدئنی ابواحسن الاوردي حدئنا ابوالطیب الذهلی حدثنا 
عيذ اندي مدن اعد رن فان المقرق دا قادن الزهاب بد انا 
غيرت. 

۳- عنه رواه جماعة عن ابي حامد ابن الشرفي. و جماعة عن 
المروزي. و رواه عن ليث بن ابي سل جماعة كرواية القاسم, منهم القعقاع 
عبدالله السعدي, و جرير بن عبدالحميد. 

- اخبرناه ابو نصر الفسر اخبرنا عمي و ابو حامد إملاءاً اخبرنا 
ابوا جسن علي بن محمد الوراق اخبرنا ابو اسحاق ايراهيم ابن علي بن 
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الحسن بن بشير الترمذي قال: حدثني ابوبکر ابن سيار. عن سهل بن 
انا امن لقاع بن عد مکی عن امع عن امد اهن أبن باس 
في قول الله تبارك و تعالي: «يُوقُونَ بالنَّذْرِه و ساق الحديث بطوله و انا 
اختصرته. 

۵- عنه رواه حنان بن علي ابو علي العنزي عن الكلبي عن ابي 
صال عن ابن عباس. و رواه ايضاً الضحاك عن ابن عباس. و رواه ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس. و رواه عبدالله بن البارك عن يعقوب بن 
القعقاع, عن مجاهد عن ابن عباس. و رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

-٣‏ عنه حدثني محمد بن امد بن علي آفمدانی حدثنى جعفر بن 
محمد العلوي حدثني حمد. عن محمد بن عبدالله بن عبدالله فظن 
الكلبي عن ابي صالم: 

عن ابن عباس في قوله: «وَ يُطْعمُونَ لام على حُبّهِ» قال: انزلت في 
علي و فاطمةعهء اصبحاً و عندهم ثلاثة ارغفة. فأطعموا مشكيئًا وت 
اس فباتوا جیاعاًففزلت فیهم هذه الاية. ۱ 

۱ ۷- عنه ابوالنصر في تفسيره قال: اخبرنا ابو حامد محمد بن احمد 
ابن روح الطرطوسي اخبرنا محمد بن خالد العباسي اخبرنا اسحاق بن 
e‏ : 0 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «و يُطْعِمُونَ الطعام على حُبّه» قال: 
مرض الحسن و الحسين مرضاً شديداً حق عادهما جميع أصحاب رسول 
لله فكان فهيم ابوبكر و عمر فقال رسول الله: يا آبا الحسن لو نذرت لله 
درا 


فقال علي: لن عافي الله سبطي نبيّه محمد با بها من سقم لأصومن لله 


نذراً ثلاثة أيام. و سعته فاطمة نيه فقالت: و لله على مثل الذي ذکرته. و 
ميك لعن و ا یا دی هقاس الذى وكرت مامتان 
۱ ا 
فاطمة إل و أعطنا کراه شئت. فأعطاه جزة من صوف و ثلاثة آصوع 
من شعمر. 

و ذكر الحديث بطوله مع الأشعار المي قوله: إذ هبط جبرئيل فقال: یا 
محمد بهنيك ما أنزل فيك و في اهل بيتك «إنَّ راز يَثْرَبُونَ ین ¿ كَأْس» 
الي آخره. فدعا الب علياً و جعل يتلوها عليه و علي يبكي و يقول: 
الحمد لله الذي خصنا بذلك. 

۸- عنه اخبرنا عقيل قال: اخبرنا علي بن الحسين اخبرنا محمد بن 
عبيدالله اخبرنا ابو عمرو عثان بن احمد بن السمان ببغداد اخبرنا عبدالله ابن 
ثابت المقري قال: حدئني أبي. عن ابي الهذيلء عن مقاتل عن الأصبغ ابن 
نباتة و عن سعيد بن جبير. 

عن ابن عباس في قول الله تعالي: «إنّ الْآبْرارَ يَشْرَبُونَ» قال: يعني 
مهم الصديقين في ايمانهم علي و فاطمة و الحسن و الحسين ي يشربون في 
لاخزه من کاس مر كان مزاجها من عين بماد عبني الكافور م نقتم 
فقال: «یوفون 6 بالنَذْرِه يعني ينمون الوفاء به «وَيَخْافُونَ يَوْمًا کتان شر 
مُشتطیر» قد علي و فشا و عم. 

نزلت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين لي و ذلك انها مرضا 
برا ییا فادها ومول ان و قد ویو ه امخایه قال: نا عل اتر 
أنت و فاطمة غ نذراً إن عافي الله ولديك إن تف به. و ساقه بطوله. 

5- عنه اخبرني ابو نعيم احمد بن عبدالله الإصبهاني كتابة اخبرنا 
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سلهان بن احمد الطبراني اخبرنا بكر بن سهل الزمياطي اخبرنا عبدالغني بن 
سعید. عن موسی بن عبدالرمان» عن ابن جريجء عن عطاء: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «و يُطْعِمُونَ الطاع على حُبّه» قال: و 
ذلك إن علي بن ابي طالب آجر نفسه ليست نخلا بثئ من شعير ليلة حق 
اصبح» فلا اصبح و قبض اشعير طحن ثلثه فجعلوا منه شیثا لیا کلوه يقال 
له احريرة, فلا تم انضاجه دتي مسکین فأخرجوا اليه فسأل فأطعموه و 
طووا بومهم ذلك: 

۰- عنه اخبرنا ابو محمد الحسن بن على بن محمد امحوهري قراءة 
عليه ببغداد من اصله. اخبرنا E‏ ی رن 
عبيدالله الرزباني قراءة عليه في شعبان سنة إحدي و ثلاثين اخبرنا 
ابوالحسن علي بن محمد بن عبيدالله احافظ قراءة عليه في قطيعة جعفر, 
قال: حدثني الحسين ب بن الحكم الحبري حدثنا حسن بن حسين حدثنا 

حبّان بن علي» عن الكلبي عن ابي صاع: 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «إنا نکم لوجه الله لاتْريدٌ مِنْكُمْ 
جَرَاء ولاشکورا نا مخاف ین ریا وتا عبوشا قطرپرا وقي ب الله شم ذلك 
یم ونیم نَضْرَةٌ وَسُرّورًا و يُطْعِمُونَ اطعا عل به حْبّه مشکینا وی 
وسیرا» الایات. قال: نزات في علي بن ابي طالب اطعم عشاءه و افطر علي 
القراح. 

۱- عنه حدثونا عن ابي العباس المعقلي قال: حدثنا الحسن بن علي 
حدئنا ابو معاويةء عن سفيان, عن سال الأفطس, عن مجاهد في قوله تعالي: 
«اغا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ا قال: لم یقولوا حين اطعموهم نا نکم لوخد 


اللّه». 


و لکن علمه الله من قلوبهم فأثني به علیهم ليرغب فيه راغب. 

۲- عنه حدثني سعيد الحبري حدثنا ابواحسن بن مقسم القري 
قال: سمعت ابا إسحاق الزجاج يقول في قوله: «وَ يُطْعِمُونَ الطغام عَلِىْ حُيّه» 
هذه الهاء تعود علي الطعام, المعني: يطعمون الطعام أشد ما يكون حاجتهم 
اليه وصفهم الله تعالي بالآثرة علي أنفسهم. 

۳- عنه ورد في الباب عن زید بن آرقم. رواه فرات عن سفيان 
الکدیی فساویته. 

AES‏ ابوالقاسم القريشي و الحاكم, قالا: اخبرنا ابوالقاسیم 
الماسرجسي اخبرنا ابوالعباس محمد بن يونس الكديمي اخبرنا حمّاد ابن 
عيسى الجهني اخبرنا النهاس بن فهم. عن القاسم بن نواف الشيباني عن 
زيد بن آرقم قال: 

كان رسول ال يشد علي بطنه الحجر من الفرت. فظل يوماً 
ضاكاً لیس عنده شیء فأتي بيت فاطمة و الحسن و الحسين 240 متکنا 
فقال رسول الله: يا فاطمة نإ اطعمی ابن فقالت: ما في البیت الا بركة 
رسول اثه فالقاهما رسول لله بريقه حتي شیعا و ناما 

وأفطر فینا رسول الله و لنا ثلائة اقراص من شعير. فلا افطر. 
وضعناها بين یدیه. فجاء سائل فقال: اطعمونی ما رزقکم الله فقال رسول 
لله: يا علي قم فاعطه. 

قال: فأخذت قرصاً فأعطته. ثم جاء ثان فقال رسول الله قم يا علي 
فأعطه. فقمت فأعطيته. فجاء الثالث فقال: قم يا علي فأعطه. قال: 
فأعطيته, وبات رسول الله طاوياً و بتناً طاوین, فلا اصبحنا مجهودين و 
نزلت هذه الآية: «و یعون العام عل ُه مشکینا ویتع) وَآسيرا». ثم إن 


الحديث بطوله اختصرته في مواضع. 

قلت: اعترض بعض النواصب على هذه القصة بان قال: اتفق اهل 
التفسير علي هذه السورة مكلك هاه القصة كانت بالمدينة - إن 
كانتفكيف كانت سبب نزول السورة, و بان بهذا انها مخترعة. 

قلت: كيف يسوغ له دعوي الإجماع مع قول الأكثر: أنها مدنية. 

۵- عنه فلقد حدئونا عن ابي الشيخ الاصهانی قال: حدثنا هلول 
الأنباري حدئنا محمد بن عبدالله ابن ابي جعفر الرازي حدئنا عمر ابن 
هارون حدثنا عغان بن عطاء. عن ابيه. عن ابن عباس. 

و حدثتا ابو نصر المفسر حدئنا عمي ابو حامد إملاءاً سنة سبع و 
أربعين و ثلاث مائة, قال: اخبرنا ابو يوسف يعقوب بن حمود المقري 
حدثنا محمد بن يزيد السلمي حدثنا زيد ابن ابي موسى حدثنا عمر بن 
هارون, عن عمان بن عطاء عن أبيه: 

عن ابن عباس انه قال: أول ما أنزل بمكة «أَقْرَأ باشم رَبك الذي 
خَلقَ» و ذكر كلامه الي قوله: هذا ما نزل بمكة و هي خمسة و انين سورة» 
فأول ما نزل بالدينة البقرة. و آل عمران, و الأنفال» و لاحزاب, والمتحنة, 
و إذا زلزلة. و امحدید. و حمد. و الرعد. و الرحمان, و هل أتي علي الانسان, 
و الطلاق. و ذکر الي قوله: فذلك غانية و عشرون سورة ما نزل بالمدينة. 
هذا لفظ ابي نصر. و قال بهلول: 

ثم أنزل بالمدينة البقرة. ثم الأنفالء ثم آل عمران, ثم الأحزاب. ثم 
المتحنة, ثم النساءء ثم إذا زلزلة. ثم امحدید. ثم سورة محمد ثم الرعد. ثم 
سورة الرحمان, ثم هل أتي علي الانسان, ثم الطلاق. و ذكر الي قوله: فذلك 


غانية و عشرون. وزاد: 


قال عمر بن هارون: حدثني ابن جریج. عن عطاء الخراساني عن ابن 

- عنه اخبرونا عن امد بن حرب الزاهد. قال: حدثني صاخ بن 
عبدالله الترمذي في التفسير من تأليفه عن عمر بن هارون. عن ابن جريج. 
عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

و عن عمان بن عطاء. عن ابيه عن ابن عباس: إن سورة هل أتي 
مدينة. و رواه عن مجاهد ابن ابي نجیح. و ابو عمرو ابن ابي العلاء المقري. 

۷- عنه اخبرنا علي بن امد اخبرنا امد بن عبيد اخبرنا محمد ابن 
الفضيل بن جابر اخبرنا إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقيء قال: حدثني 
عبدالعزيز بن عبدال رحمان القرشي عن حصیف, عن مجاهد. عن ابن عباس 
انه قال: 

اول ما أنزل الله علي نبيّه من القرآن «أفْرَأ باشم ی الذي حَلَقَ» و 
ساق الحديث الي قوله: ثم هاجروا الي المدينة و أنزل الله عليه بالمدينة 
البقرة. و الأنفال - الي قوله - ثم الرحمان, ثم هل أتي علي الانسان, ثم 
الطلاق, ثم لم يكن الحديث بطوله. 

۸- عنه قرأت في التفسير تأليف أبي القاسم عبدالله بن حمشاد بن 
إسحاق قال: كتب الينا ابو سهل محمد بن محمد بن علي الطالقاني حدثنا 
عبدالله بن محمد بن سليم حدثنا صالح بن محمد الترمذي حدثنا محمد بن 
مروان. عن الكلبي عن ابي صاع: 

عن ابن عباس قال: اول شيء نزل بمكة إقرأ باسم ربك ثم ن و القلم, 
ثم والضحي ثم يا أا الزمل, ثم يا ايها المدّئر, ثم تبت. ثم إذا الشمس 
كوّرت. و ذكر الي قوله: و هي ثلاثة و نمانون سورة ما نزل بمكة. 
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و آول شىء نزل بالمدينة ويل للمطففین. ثم البقرة. ثم الأنفال ثم آل 
عمران, ثم الأحزاب, ثم المتحنة, ثم النساء ثم إذا زلزلة, ثم المحديد ثم 
سورة محمد يليك ثم هل أتي علي الانسان. ثم الطلاق, و ذكر كلامه الي 
قوله: 

و إذا كانت فاتحة سورة نزلت بمكة كتبت السورة مكية, ثم يزيد الله 
فيها ما يشاء بالمدينة, فذلك ثلاثون سورة نزلت بالمدينة. 

۳۹" عنه حدثني حمزة بن عبدالعزيز الصيدلاني حدثنا ابو عمرو. 
حدئنا محمد بن جعفر السختياني حدثنا آبو نعم الجرجاني قراءة عليه 
بهرات سنة ست عشرة و ثلاث مائة فاقن به. حدثنا ابوالعباس ابن الولید 
ابن مزيد البيروني, قال: اخبرنی محمد بن شعيب بن شابورء قال: اخبرنی 
عثان ابن عطاء عن ابيه عطاء الخراساني قال: 

هذا کتاب ما ذکر لنا من تفسير القرآن و تغزیل سوره فالأول نما 
نزلت بکة, و ما نزل بعد ذلك بالمدينة. و ذکر کلامه الي قوله: ثم كان اول 
ما انزل بالمدينة سورة البقرة. و ذکر الي قوله م: «هَلْ أت عَلى الانشان 
ا من الك کی شام گوراه. و ذکر امدیت. ١‏ 

۰- عنه اخبرنا ابو نصر القري اخبرنا ابو عمرو بن مطر إملاءاً في 
او سنة تسم و سین حدثنا جعفر بع اعد بن تصهر الحافظ حدنا عمد 
ابن علي الثقف قال: حدني علي بن الحسين بن واقد. قال: حدثني ابي. قال: 
حدثني بريد» عن عکرمة» و الحسن ابن ابي ا حسين. أن آول ما أنزل الله من 
القرآن بمكة. 

«أفْأ بائم وی الذي خَلّقَ» و «ن و القلم». و ذكر كلامه الي قوله: 
و ما انزل الله بالمدينة «ويل للمطففين». و البقرة. والأنفال. و ال عمران, و 


۳۹۹ مسند الامام أميرالمؤمنين علي بن ابيطالب اق -ج۱۲ 
الأحزاب - و ساق کلامه الي قوله-: و الرحمان, و هلي أتي علي الانسان, و 
يا اها البي إذا طلقتم. امحدیث. 

عن ابيه قال: جدثنى يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قالا: ما انزل الله 
من القرآن بمكة «أفراً باش رَيَكَ» و ذكر الي قوله و ما انزل بالمدينة فهي 
اقا وا کب ال مرا توا شال: والأسدات» الات اليه 
والنساء, واذا زلزلة. والحديد. و محمد والرعد. والرمان. و هل على 
الإنسان, و الطلاق. ول يكن. 

۲- اخبرونا عن ابي امد ابن عدي قال: اخبرنا محمد بن... ابن أبي 
حنظلة أملاه قصداً اخبرنا حمد بن خلف اخبرنا آدم ابن أبي أياس اخيرنا 
ابو شيبة: ۱ 

عن عطاء الغراسانی قال: کانت اذا نزلت فاتحة سورة عة کتبت 
مكية ثم يزيدالله فيها ما يشاء بالمدينة. و كان آول ما نزل بالمدينة سورة 
البقرة ثم الأنفال, ثم آل عمران. ثم الأحزاب. ثم الممتحنة, ثم النساء ثم إذا 
زلزلة, ثم احدید. ثم سورة الرعد. ثم سورة الرحمان, ثم هل أتي الحديث. 
واقد. عن ابيه قال: 

أول ما نزل من القران بمكة بلا اختلاف ««أقْرَأ باش رَبَكَ» یا اا 
المزمّل - و ساق الكلام الي قوله: - و أول ما نزل بالمدينة البقرة. ثم الأنفال 


1ك 
الي قوله: «یً یبا ای حَسْبّكَ الله» ثم آل عمران, ثم الأحزاب, ثم الممتحنة, 
ثم النساء. ثم إذا زلزلة, ثم الحديد. ثم حمد. ثم الرعد» ثم الرحمان, ثم هل أتي 
علي الانسان, ثم الطلای, ثم لم يكن. ثم الحشر. و ساق الحديث. 


المنابع. 

208٠/١ مناقب أبن شهر اشوب:‎ )١( 
۰۲۷۲ مناقب ابن المغازلي:‎ )۲( 

(۳) مناقب الخوارزمي: ۰۱۸۸ 

(۶) شواهد التفزیل: ۰۲۸۹/۲ الي ۳۱۵. 


۳۹۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لت - ج ۱۲ 


۷- سورة المرسلات 

۱- اسکانی: اخبرنا عقیل بن امسین اخبرنا علي بن احسین 
E‏ ی 
يحيى بن محمد ابن يحيى بن حبوب بفسا اخبرنا يعقوب بن سفیان, قال: 
حدثني عبيدالله بن موسى حدثني إسرائيل عن خصيف عن مجاهد: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «إنَّ + قال يعني الذين اتقوا 
الشرك و الذنوب و الکبائره و هم علي و ال حسن و الحسين «فى ظلال» يعني 
ظلال الشجر و الخيام من الولو و عیون يعني ماءاً طاهراً يجري. 

«و قاکت» يعنى آلوان الفواکه دبا يَشْتَيُونَ» یقول: مما یتمئون «كُلُوا 
اربوا هنيآ» لا موت علیکم في الجنة و لا حساب «ا کر تَعمَلُون» 
يعني تطیعون الله في الدنيا «إنا كَذْلِكَ تَجْرِى الْحْسِنينَ» أهل بيت محمد لاك في 
الجنة. 


(۱) شواهد التغزیل: ۳۱۶/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۹۹ 


مع- سورة النباً 

-١‏ الحسكاني عن فرات بن ابراهیم الكوفي قال: حدثني جعفر بن 
محمد الفزاري حدثنا محمد بن احسین, عن محمد بن حاتم عن ابي حمزة 
المالي قال: سألت أبا جعفر عن قول الله تعالي: «عَجَّ يَكَسآءَلُونَ عَن ابا 
العَظے» فقال: كان علي یقول لأصحابه: آنا و الله النبأ لعظی الذي اختلف 
في جميع الامم بألسنتهاء و الله ما لله نبو أعظم مني, و لا لله آية أعظم مني 

۲- عنه حدثني جعفرء قال: حدثني امد بن محمد الرافعي قال: 
اخبرني محمد بن حاتم عن رجل من أصحابه عن أبي حمزة به لفظاً سواءاً. 

۳- عنه عن أبي النصر في تفسيره قال: حدئنی إسحاق بن محمد 
البصري قال: حدثني محمد بن الحسين بن شمون عن عبدالله بن عمرو. عن 
عدا بن تاد الأتصارى عن آبان بن تغلب قال: 

سألت أبا جعفر عن قول الله: «عَن ابا العظیم» قال: النباً العظيم علي 
و فيه اختلفوا لأن رسول الله ليس فيه اختلاف. 

-٤‏ عنه اخبرنا عقيل بن الحسين اخبرنا علي بن الحسين اخبرنا 
محمد بن عبدالله اخبرنا ابوبکر الآجري بمكة اخبرنا موسی بن ابراهيم 
الخوري اخبرنا يوسف بن موسی القطان, عن وكيع. عن سفيان. عن 
السدي» عن عبد خير: 

عن علي ابي ابيطالب ٤ف‏ قال: أقبل صخر بن حرب حتي جلس الي 


۳.۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب یذ - ج ۱۲ 
رسول الله فقال: الأمر بعدلك لن؟ قال لمن هو مني بمنزلة هارون من 
موسی. فأنزل اله «عم یتساء‌لون» یعنی ااك أهل مكة عن خلافة على 
«عَنٍ ابا العظیم آلذي هُمْ فيه مُخْتَُِونَه فنهم الصدق و منهم الکذب 
وی 

«کلا سَيَعْلَمُونَ ۾ كلا سَيَعْلَمُونَ» و هو رد علیهم سیعرفون خلافته 
انها حق إذ يسألون عنها في قبورهم فلا يبق ميّت في شرق و لا غرب و لا 
بر و لا بحر الا و منکر و نكير يسألانه یقولان للمیت: من ربك و ما دينك 
و من نبيك و من امامك؟ 

۵- اخبرنا عقيل اخبرنا علي اخبرنا محمد اخبرنا محمد بن ماد 
بالبصرة اخبرنا على بن داود القنطري اخبرنا مسدد اخبرنا شعبة. عن 
قتادة. عن الحسن: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «إنَّ الم مفاژا» قال: هو علي ابن 
ابى طالب هو والّه سيد من اتق الّه و خافه, اتقاه عن ارتكاب الفواحش» و 
خافه عن اقتراف الكبائر «مفاژا» نجاة من النار و العذاب, و قرباً من الله في 
فتازل اند 
ا حسن ابن حازم القرشي حدثني الحسين بن علي النقاده عن محمد بن 
سنان» عن اي حمزة افالي قال: 

دخلت على محمد بن على 2 فقلت له: يابن رسول الله حدثني 
بحديث ينفعني. قال: يا أبا مزة كل الناس يدخل الجنة إلا من أبي قلت: 
هل يوجد احد يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: نعم من لم يقل لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. قلت إني تركت المرجئة و القدرية و الحرورية و بني أمية 


باب على عليه السلام و القرآن لمم 
یقولون: 

لا إله إلا الله. محمد رسول الله فقال: هات أات [ذا كان يوم القيامة 
سليهم الله إياها فلم يقلها إلا نحن و شي شيعتناء و الباقين منها براءء آما معت 
لله يقول: یعقوم الوح و لصف لا منک 1 
لح وفال صَوَابًا يعني من قال: لا له إلا الله. محمد رسول الله. 

۷- عنه قال ايضاً: حدئنی علي بن حمد بن عمر الزهري قال: 
حدثني محمد بن العباس بن عیسی, عن الحسين بن علي بن أبي حمزة. عن 
صالح بن سهل, عن أب الجارود. قال: 

قال ابو جعفر لا في قوله تعالي: «يَْمَ وم الوم و الک ص لا 
یکمن إلا من أَذِنَّ له التَمنُ» قال: إذا كان يوم القيامة خطف قول: لا إله 
إلا الله. عن قلوب العباد في الموقف إلا من اقز بولاية علي و هو قوله: «إلا 
من آَذن لَُالرَحنُ» يعني من اهل ولاية علي فهم الذين يؤذن هم بقول: لا 
اله إلا الله. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۱۷/۲ اي ۲Y۲‏ 


۳۰۲ مسند الامام آمیرالمزمنین على بن ابیطالب ِا - ج ۱۲ 


۹- سورة و النازعات. 

۱- الحسكاني: اخبرنا عقيل اخبرنا علي بن الحسين اخبرنا محمد 
ووضيراة اونا تدای عيد بن الال او شیرتا عل 
بن حرب الطائي اخبرنا سفيان بن عيينة. عن الزهري عن جاهد: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «فَأّا مَنْ طفی» يقول: علا و تكبر و 
هو علقمة بن الحرث بن عبدالله بن قصی: «و ار الیو الذنيا» و باع 
الآخرة بالدنياء فان الجحيم هي مأوي من كان هکذا «وَآَمًا مَنْ خاف مَقَامٌ 
رَبّه» یقول علي بن اي طالب. خاف مقام بين يدي ربه و حسابه و قضاءه 
بين العباد. فانتهي عن العصية. «وَ تبَى النَفْسَ عَنِ اهؤئ» يعني عن الحارم 
التي يعي الس ونان اه ألا رف و2 ف وين كا نهک 
عاماً. 


(۱) شواهد التفزیل: ۳۲۳/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۰۳ 


۰۰- سورة عبس ۲ 

-١‏ ابن شهر آشوب قال: ابو عبدالله في قوله: «كَلا نبا تَذْكِرَةٌ» الي 
قوله «سَفَرَةٍ»» قال الائمة. «كرام بَرَرَةٍ َل الانْسانْ ما کر قال: الانسان 
اميرالمومنين 321 يقول: ما اكفره عندهم حت قتلوه و قيل ما الذي فعل 
حتي قتلوه. 

۲- عنه عن أبي الحسن الماضي أنّ ولاية علي لتذكرة للمتقين 
للعالمين و أن لنعلم إن منكم مکذّبین و إن عليَاً لحسرة علي الكافرين و إن 
ولايته حقّ الیقین. ۱ 

۳- الحسكاني: اخبرنا عقيل بن الحسين اخبرنا علي بن الحسين 
اخبرنا حمد بن عبداله» و عمر بن محمد الجمحي بمكة قالا اخبرنا علي بن 
م ا ع ا 
أنس بن مالك قال: سألت رسول الله الا قوله: 

«وجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ». قال: يا أنس هي وجوهنا بني عبدالمطلب أنا 
و على و حمزة و جعفر و الحسن و الحسين و فاطمة ل 

نخرج من قبورنا و نور وجوهنا كالشمس الضاحبة يوم القيامة. قال 
الله تعالي: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة» يعني مشرقة بالنور في ارض القيامة 
«ضاحكَةٌ مُسْكَبِشِرَةٌ» بثواب الله الذي و عدنا. 


المنابع: 
(۱) مناقب ابن شپر آشوب: ۵۸۰/۱ 
(۲) شواهد التفزیل: ۳۲۶/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳.۵ 


۱- سورة المطففین 

۱- الحسكاني: حدثنا الحاكم ابو عبدالله الحافظ قراءة و إملاءاً قال: 
حدثني علي بن الحسين الرصافي ببغداد حدئنا لسن بن علي الحسريري 
حدثنا الحسين بن إسماعيل الحريري حدثنا جعفر بن علي الحريري حدثنا 
معاوية بن عبار الدهني, عن ابي الزبير: 

عن جابر إن الب في غزوة الطائف دعا علياً فانتجاه ثم قال: 
ها الناس إنكم تقولون: إني انتجيت علياً. ما أنا انتجيته إن اله انتجاه. «و 
في ذلك فلیتنافس المتنافسون». 

۲- عنه حدثنا الحاكم الوالد ابو محمد رحمة الله إن عمر بن احمد بن 
عغان الواعظ حدّثه ببغداد شفاهاً إن امد بن محمد بن سعيد الحافظ حدثهم 
عن امد بن الحسن عن ابي حصين بن خارق» عن ابي مزة» عن ابي 
جعفر» عن علي بن حسين عن جابر بن عبدالله. عن الب في قوله 
0 1 3 

«وَمِرْاجُهُ من تشنم» قال: هو أشرف شراب الجنة يشربه آل 
محمد غي5. و هم القریون السابقون: رسول الله و على بن ابي طالب و 
خديجة ل و ذريّتهم الذين اتبعوهم بإيمان. 

۳- عنه حدثني الحسين بن محمد بن الحسين الجبلي حدثنى موسى 
ان حمد حدتني امسن بن علوية حدئني السیب ین شريك قال: 


a a ¢ 


حدثني الكلبي قال: استعمل رسول الله عليأعن بني هاشم فکان 
مر ضحکوا به, فنزلت هذه الایة. 

-٤‏ عنه حدثني ابوالقاسم اهاشمي, عن ابي النضر العياشي قال: 
حدثني جعفر بن محمد حدثني امد حدثني مدان بن سلهان و العمركي بن 
علي» عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرمان. عن عبدالرمان بن 
شا 

عن ابي عبدالله في قوله تعالي: «إِنَّ الذينَ أَجْرَمُوا» الي اخر السوره 
قال: نزلت في علي» و الذين استهزوا به من بني آمية. إن علياً مر علي نفر من 
بني امية و غيرهم من النافقین, فسخروا منه. و لم يكونوا يصنعون شيئاً إلا 
نزل به کتاب. فلم| رأوا ذلك مطوًا بحواجبهم فأنزل الله تعالمي: «وَإذا مروا بهم 
يَتَعْامَرُونَ». 

ه- عنه حدئونا عن ابي بكر حمد بن صالح السبيعي حدثنا علي 
ابن محمد الدهان, و الحسين بن إبراهيم الجصاص قالا: حدثنا حسين بن 
الحكم قال: حدثنا حسن بن حسين حدثنا حبان» عن الكلي» عن ابي 
صالح: 

عن ابن عباس فى قوله: «إنَّ الّذينَ أَجْرَمُوا» الي آخر السورة قال: 
فالذين آمنوا علي بن ابي طالب و اصحابه, و الذين أجرموا منافقوا قريش. 

1- عنه عن سعيد بن ابي سعيد البلخي عن ابيه عن مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله: «إنَّ این آجرشواه قال: هم بنو عبد 
شمس. مر بهم علي بن ابي طالب و معه نفر فتغامزوا به و قالوا: هؤلاء هم 
الضلال. 

فأخبر الله تعالي ما للفريقين عنده جمیعاً يوم القيامة و قال: «قَالْيوْمَ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۰۷ 
الّذِينَ امَنُوا» - و هم علي و أصحابه - «ین الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ عَلَ الراك 
رون هَلْ توب فا ما اوا يَفعَُونَ» بتغامزهم و ضحكهم و تضليلهم 
عليا و اصحابه. فبشر الني عليا و اصحابه الذين كانوا معه انكم ستنظرون 
الهم و هم يعذبون في النار. 

۷- عنه في تفسير مقاتل - رواية إسحاق عنه في قوله تعالي: 9 
ذبن آجْرَمُوا انوا من لین انوا يَضْحَكُونَ». قال: و ذلك إن علي بن | 
ل اطق ور لاير سم اتن و سكا 
قالوا: «إنَّ هَوُلاءِ لَضالونَ» يعني يأتون محمداً يرون انهم علي شيء. 

فنزلت هذه الآية قبل إن ن يصل علي و من معه الي اي فقال: 
3 لین آجْرَمُوا» يعني المنافقين «کائوا م من لین اموا يعني عا و 
أضخا و کون الي آخرها. 

۸- عنه حدئناه الأستاذ ابوالقاسم بن حبيب قال: حدثنا ابوالقاسم 
عبدالله بن الآمون حدثنا ابو ياسر عبّار بن عبداحید, حدئنا امد بن 
عبيدالله حدثنا إسحاق بن ابراه التعلبي عن مقاتل بهذا التفسير. 


(۱) شواهد التفزیل: ۳۲۵/۲ الى ۳۲۹. 


وكا مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابيطالب ا - ج ۱۲ 


۲- سورة و الفجر 
-١‏ الحسكاني عن فرات بن ابراهيم الكوفي قال: حدثني علي بن 
محمد الزهري قال: حدثني ابراهيم بن سلهان, عن الحسن بن حبوب» عن 
عبدالر مان بن سالم: 
عن ابي عبدالله جعفر بن محمدعه. في قوله تعالي: «ياايًُا افش 
الْطْمَيِنّة» اللي آخر السورة قال: نزلت في علي . 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۳۰/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۰۹ 


۳- سورة البلد 

۱- الحسكاني: قال ابو النصر: حدثني محمد بن نصير. حدثني احمد 
ابن محمد بن الحسين بن سعید. عن إسماعيل بن عبّاد. عن حسين ابن ابي 
جعفر. عن بعض اصحابه: 

عن ابي جعفر في قول الله عرّ و جلْ: «وَ وَالِدٍ وَ ما وَلَدِ» قال: الوالد 
امن ره وها ولد ال وذ شیور 

؟- عنه حدثنا إسحاق بن محمد البصري قال: حدثنى محمد بن 
الحسن ابن شیبان, عن عبدلله بن عمرو بن الأشعث» عن عبدلله بن امد 
الانصاري عن عمرو بين مره عن جابر قال: 

سألت أبا جعف را عن قول الله «وَوَالِدِوَ ما وَلَدِ قال: علي و ما 

و ام ل 
إبراهيم ابن إسحاق عن محمد بن فضيلء عن أبان بن تغلب: 

عن ابي جعفر و سئل عن قول الله تعالي: «فلافتحَم الْعقَبَهَه فضرب 
بيده الي صدره فقال: نحن العقبة من اقتحمها نجا. 

-٤‏ عنه قال: و حدئنا جعفر الفزاري عن محمد بن خالد البرقي عن 
محمد بن فضيل به سواء. 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۳۱/۲ 


۶ مسد الامام أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب ا - ج۲٠‏ 


۴ سورة 2 العمسن 

-١‏ الحسكاني عن فرات بن أبراههم قال: حدئني الحسين بن سعيد 
حدثني ابراهیم بن بهرام حدثني محمد بن فرات» عن جعفر» عن ابيهعلهككا: 

عن ابن عباس في قول الله تعالي: «وَالشَّمْسٍ وضخیها» قال: هو 
رسول الله «وَالْقَمَرٍ ذا تلأها» قال: هو علي بن ابي طالب «و انار إذا 
جلیا» قال: احسن و الحسين «وَالَيْلٍ إذا فشیپا» قال: بنو أمية. 

۲- عنه عن فرات. قال: حدثني عبدالّه بن زيدان بن يزيد. قال: 
حدثني محمد بن الأزهر بن عفان الخراساني, حدثني عبدالرمان بن محمد 
ابن داود النعاني ابن اخت عبدالرزاق حدثني بشر بن السري عن سفيان 
الثوري عن منصور. عن مجاهد: 

عن ابن عباس في قول الله تعالي: «وَالشّمْسٍ» قال: هو الني ال 
«وَالقَمر إذا تلأاه قال: هو على «و تارذ جَلما» قال: الحسن و الحسين 
«وَاليلٍ إذا يَْشيها» قال: بنو أمية. 

۳- عنه اخبرنا على بن امد اخبرنا امد بن عبید, اخبرنا محمد بن 


یاب على عليه السلام والقرآن ل 
حجية بن عدي: 

عن علي قال: قال لي رسول الله: يا علي من أشق الأولين؟ قلت: 
عاقر الناقه. قال: صدقت. فن آشق الآخرین؟ قلت: لا آدري قال: الذي 
يطتررك غل هله اة 50 اسب قلا وحن رة 

EEE‏ مله ی اقزر 
اخبزناء محمد بن عبدالله بن سلمان اخبرنا موسى بن عبدالرمان الكندي 
اخبرنا محمد بن كثير, عن ابي الزناده عن زيد بن أسلم عن نباتة بن أسد. 

عن على قال: إن الصادق المصدق عهد إلي لينبعتنٌ أشقاها 
فليقتلك كا انبعث أشق ُود. 

۵- عنه اخبرنا ابوالقاسم القرشی :الخيرنا ابویک ابن قریش اخبرنا 
الحسين بن سفیان اخبرنا سعید بن كثير بن شهير ابن نهير. و اخبرنا 
ابو سين اوی عل ی نات انا اوک عمد اين الا یبرد 
ال ين عن او سید بن الى مرك كارا ان مه قال: 
حدثني ابن الهاد. عن عمر بن صهيب, عن ابيه قال: 

قال رسول ا یوم لمل: من أي الأرليك؟ قال: الذي عقر 
الثافة قال: صدقت. فن آشق الخرین؟ قال: لا آدري. قال: الذي بضمريك 
عن هدهو تا بيده ال ناف د 

٠‏ قال: فكان علي يقول: يا أهل العراق أما و الله لوددت أن لو انبعث 
اقات تدب هله الله من فان وضع يده علي مقدم راشف 

فقال ابن اماد: فحدثني ابراه بن سعيد بن عبيد بن السباق عن 
جده المع علي بن ى طالب یقول ذلله: 

هذا لفظ اين ى مر و رواه اب وين البزار فی کتاب الفتن؛ اع 


۳۲ مسند الامام آمیرالممنین على بن ابیطالب حملا - ج ۱۲ 
محمد بن بجیی, عن سعيد بن ابي مرعم كذلك. 

اخ ابویکر ایی اخبرتا ابریکر اعات ارا او گر 
بیان عرو سوج عل ی ا 
حدثنى خالد بن يزيد. عن سعيد ابن ابي هلال. 

آعن زید بن أسلم إن آبا ستان الدؤق حدثه انه عاد غلا ق شکوة 
اشتکاها فقال له: لقد تخوفنا عليك يا آبا حسن في شكواك هذا. فقال: و 
لكني و الله ما تخوفت علي نفسي منه. لأني معت الصادق المصدوق اقلا 
يقول: إنك ستضرب ضيربة ها هناء و ضربة ههنا - و أشار إلى صدغيه 
يسيل دمها حتي يخضب لحيتك و يكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر 
الناقة أشق مود. 

۷- عنه بهذا الاسناد؛ قال الحسن بن علي الحلواني: اخبرنا اليثم بن 
الاشعث اخبرنا ابو حنيفة الهاني. عن عمير بن عبدالملك قال: 

خطب علي ئلا علي منبر الكوفة فأخذ بلحيته ثم قال: مقي ينبعث 
اه ی قدي هت مهن ۱ 

۸- عنه قال ابو يحيى البزار في کتاب الفتن: اخبرنا محمد بن يحيى 
اخبرنا محمد بن عبید. قال: حدئنی مختار بن ناقع عن ابي مطرء قال: 

قال: على متى ينبعث أشقاها!! قيل: و من أشقاها؟ قال: الذي يقتلنى. 

-٩‏ عنه قال الزار ایض حدثتا عاد بن يي عدف ابو نعیم 
حدئنا مطر قال: حدئنی ابوالطفیل قال: 

دعا على الناس الي البيعة, فجاء عبدالرجمان بن ملجم الرادي مرتين 
ثم بایمه ثم قال: ما علس أعقاها ليحَضينٌ هذه من هذه. يعني یته من 
رأسه؛ ثم تل مهذين البیتین: 


شد حيازيك للموت فان الوت يأتيك 
و لا تجزع من القتل إزا حل بواديك 
۰- عنه حدثنى ابو يحيى سهل بن عبدالله بن حمد. إن جده محمد 
ی کا ای ا قال شزا لوعي رانا کات 
۱- عنه اخبرنا ابوالقاسم القرشي اخبرنا ابوبکر ابن قريش اخبرنا 
الحسن بن سفیان اخبرنا محمد بن سلمة الرادي اخبرنا حجاج بن سلهان, 
عن ابن هيعة, قال: حدثني ابو يونس مولي ابي هريرة انه سع آبا هريرة 
يقول: 
کنت جالساً مع البي 4 فجاء علي فسلم فأقعده رسول الله الي 
جنبه فقال: يا على من أشق الأولين؟ قال: الله و رسوله آعلم. قال: عاقر 
الناقةء فقال: فن أشق الآخرين؟ قال: الله و رسوله أعلم. قال: فأهوي بيده 
ال ل علي فقال: یا غل الذي تفنب هذه من هذا و وضع یده عسل 
قرنه, قال ابو هریرة: فوالله ما اخطأ الوضع الذي وضع رسول الله يده 
علید. 


۲- عنه حدثني ابوالقاسم السبيعي و آبو حازم العبدي إن ابا حمد 
ابن أبي حامد الشيباني اخبرهم قال: اخبرنا ابو علي امد بن محمد بن 
رزين الهروي اخبرنا علي بن حشرم اخبرنا عيسى بن يونس أبن ابي 
إسحاق» عن محمد بن يزيد بن خيثم عن محمد ابن كعب القرظي قال: 
حدثني يونس بن خيثم ابو حمد. 

عن عبار بن یاسر, قال: كنت أنا و علي في غزوة ذي العشيرة, فنزلنا 
منزلاً فرأينا رجالاً من بني مدیم يعملون في نخل هم فأتيناهم فنظرنا إلهم 
ساعة, فغشينا النعاس. فعمدنا الي صور من النخل فنمنا تحته في دقعاء من 


القراب فا أهبّنا إلا رسول الله فحرکنا برجله فقمنا و قد تقّبناه فیومئذ قال 
لعلي: يا آبا تراب - لما كان يري عليه من الدقعاء - ألا انبئك بأشق الناس 
رجلين: أحمير نود الذي عقر الناقة. و الذي يضربك على هذا حتى يبل منه 
هجو رمن ال رات وفع 0 

۳- عنه اخهرناه ابویکر القیمی اخبرنا ابوبكر القباب اخبرنا ابوبکر 
اوزاف ار ی توب ی رشابم 
اسحاق بذلك. 

-٤‏ عنه ما یتصل بهذه القصة ما: اخبرناه ابوبكر امحرشي اخبرنا 
ابو امد عبدالله بن عدي الحافظ يحرجان اخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى 
اخبرنا عمي حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب, اخبرنا عن هيعة اخبرنا ابو 
قبيل المعافري. 

عن عبدالله بن عمرو قال: سعت رسول الله يقول: الا إن شفاعتي 
لاهل الكبائر من آمتي إلا من قتل علي بن ابي طالب ا . 

فاد حر یل بن الو اوا غل ین سم او 
حمد بن عدا اخبرنا حمد بن عبید بن اسپاعیل الصفار بالبصرة اخبرنا 
ابوبکر امد بن منصور الرمادي اخبرنا عبد الرزاق عن معمر. عن قتادة, 
عن عکرمة: 

عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله: آشق الخلق قدار بن قدير 
عاقر ناقة صالم, و قاتل علي بن ابي طالب اا 

ثم قال ابن عباس: و لقد أمطرت السماء يوم قتل علي دماً يومين 


3ك ارا ابو سید أخيرنا ریک اخيزنا عدا بن ان فان 


باب على عليه السلام و القرآن ۳10 


حدئی ابي» حدئنی وكيع قال: حدئنی قتيبة بن قدامة الرواسي عن ابيه. عن 
الضحاك عن علي قال: قال رسول الله: يا علي تدري من أشق الأولين؟ - 
قلت الله و رسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. ثم قال: تدري من أشق 
الآخرين؟ قلت: الله و رسوله أعلم. قال: قاتلك. 


(۱) شواهد التغزيل: ۳۳۵/۲ إلى ۳۶۳ 


۳۹۹ مسند الامام آمیرالم منین على بن ابيطالب لب - ج ۱۲ 


۱- روی ابن شهر آشوب عن تفسير وکیع قال ابن عباس في قوله: 
7 ۳ يتوأ» عند أبي طالب «قاوئ» إلى ف طالب يحفظك ويربيك و 


أظهر القرآن و حدثهم با أنعم الله به عليك. 

۲- عنه قال الحسن «و نا بنِعْمَةِ رَبك فد تیا محمد حدث 
العباد نن أبي طالب عليك و حدتهم بفضائل علي اڊ في کتاب الله لكي 
یعتقدوا ولايته. 

۳- عنه قال: اشتهر أنه نزل في يوم الغدير «و أَمَمْتُ عَلَيْكُمْ يشمتي». 

و ال ن اخبرنا انرا نارای ار اا امسق 
البصري اخبرنا محمد بن يونس اخبرنا ماد بن عیسی - غريق 
الجحفةعن جعفر بن حمد. عن ابيه. عن جابرء قال: 

دخل رسول الله على فاطمةءلي و عليها كساء من جلد الابل, فلا 
رآها بكي و قال: يا فاطمة نله تعجلي مرارة الدنيا بنعيم الكخروعدا 

فأنزل الله تعالي «وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رب فتراضئ». 

۵- عنه حدثناه عبدالله بن يوسف إملاءاً سنة ثلاث مائة و تسع و 
تسعين حدثنا ابو قتيبة سلم بن الفضل الأزدي بمكة حدثنا الكديمي حدثنا 


0( 
حماد الجهنى. عن جعفرء عن ابیه. عن جابر. قال: دخل الب علي 
اتلك نو اهلها کین علد وک تا تست شهار 
فقال: يا فاطمة تعجّى مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. قال: فأنزل الله «5 

1- 2 الكوفي. قال: حدثني جعفر بن محمد 
الفزاري حدثني عبّاد. عن نصر عن محمد بن مروان. عن الكلي عن ابي 
9 . 

عن ابن عباس في قوله: «و لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فترضی». 

۷- عنه حدثني الحسين بن محمد الثقفي حدثني الحسين بن محمد ابن 
جيش المقري حدثني محمد بن عمران... ابن امد لمدادي حدثني عمرو بن 
عاصم حدثني حرب ابن شري البزار. حدثني ابو جعفر محمد بن علي قال: 
حدئني عمي محمد بن الحنيفة. عن ابيه علي بن ابي طالب قال: 

قال رسول الله لگ آشفع لامني حتي ينادي ربي رضيت يا محمد 
فأقول: رب رضیت. 

ثم قال: إنكم معشر آهل العراق تقولون: إن آرجي آية في القرآن « يا 
عبادي الذین آسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رجمة الله » قلت: آنا لتقول 
ذلك. قال: و لکنا اهل ابیت نقول: إن أرجي آية في کتاب الله قوله تعالي: 
«و لسوت يُعْطِيكَ رَبك فَترضئ» قال: من ر محمد ل أن لا يدخل 
آحد من أهل بيته النار. 

۸- حدثني ابوبکر النجار, عن ابي القاسم عبدالرمان بن محمد 
الحسني عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدئني عبید بن كثير. عن محمد 
ابن راشد عن عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن 


۳۱۸ مسند الامام آمیرالم و منین على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 
جده عن عن علي قلا قال: خلقت الأرض لسبعة. احدیث. 

4- عنه عن فرات قال: حدثنى عبيد بن كثير. عن محمد بن راشد. 
عن عيسى بن عبدالله. عن ابيه عن جده عمر. عن علي بن ابي طالب ا 
قال: 

خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون و بهم ينصرون و بهم يمطرون 
عبدالله بن مسعود و أبو ذر و عبّار و سلمان و المقداد, و حذيفة, و أنا إمامهم 


السابع» قال الله: «و أمّا بنْعْمَة رب فحدث». 


المنابع: 
(۱)متاقب ابن شیر اشوت: 
(۲) شواهد التنزیل: ۳۶۸/۲ - ۳4۵. 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۹ 


۷۶- سورة الانشراح 

۱- فضائل شاذان بالاسناد یرفعه إلى القداد بن الأسود الكندي 
قال كنا مع سیدنا رسول الله و هو متعلق بأستار الکعبة و هو یقول اللهم 
اعضدني و اشدد آزري و اشرح صدري و ارفع ذكري فنزل عليه 
جبرئیل ئلا و قال اقرأ يا حمد. 

قال و ما أقرأ قال اقرأ: «أ تشر لَكَ صَدْرَكَ و وَضَعْنا عَنْكَ ورْرَكَ 
الي انمض ظَهْرَكَ و قفا ذِكْرَكَ» مع علي بن أبي طالب صهرك فقرأها 
البي لصا و أثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه فأسقطها عغان بن عفان 
وا 

۲- الحسكاني: حدثني علي بن موسى بن إسحاق» عن محمد بن 
مسعود بن حمد. عن جعفر بن امد. قال: حدثني حمدان و العمركي. عن 
العبيدي عن یونس, عن زرعة, عن سماعة, عن أبي بصير: 

عن ابي عبدالله في قوله تعالي: «فاذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ» قال: یعنی 
انصب علياً للولاية. ۱ 

۳- عنه عن يونس عن عبدالله بن سنان, عن ابي عبدالله في قوله: 
«قاذا فَرَعْتَ قَانْصَتْ» قال: یعنی علياً للولاية. 

EES‏ ی شتا 
قال: حدئنی غير واحد عن ابي ع بدالله في قوله تمالي: «فاذا فَرَعْتَ 


۳۲۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب طقل - ج ۱۲ 
فَانْصَبْ» قال: یعنی فاذا فرغت فانصب علياً للناس. 

خا عل بن عون قال حدق جيه بو اهن 
العباس. عن عبدالرحمان بن ناد عن الفضل. عن ابي عبدالله ا في قول 
اله: «قإذا فَرَعْتَ فانْصَب» يعني انصب خلا للولایة. ۱ 


المنابع: 
(۱) فضائل شاذان: ۱۵۱ 
(۲) شواهد التنزیل: ۳۶۹/۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۳۱ 


۷- شور ةو التین 

۱- الحسكاني عن فرات قال: حدئنی جعفز بن محمد الفزاري قال: 
این ادن اس الا شین عن عيفد بن اغ غي یورین النظيل 
بع ساوقا ۱ 

سألت أبا الحسن عن قول الله تعالي: «وَالتَينِ» قال: الحسن ثم قال: 
«وَالزَيُعُونِ» الحسين. و عن قوله: «وَطُورٍ سينينٌ» قال: إغا هو طور سيناء و 
ذلك آمیرالزمنین «وهذا الْبَلَد الآمين» قال: ذلك رسول الله رل لین امنا 
وَعَمِنُوا الصّالجَاتِ» قال: ذلك أميرالمؤمنين و شيعتهم كلهم «قَلَهُْ جر غَيرُ 
وین 

۲- عنه حدئنی جعفر بن محمد بن مروان, قال: حدثني ابي. عن 
عمر بن الولید عن محمد بن الفضل الصير في قال: سألت موسی بن جعفر 
آبا ا سنا عن قول الله: «وَالتّينِ» قال: التين: الحسن. «وَالریْتَون»: 
الحسين. فقلت له «وَطُورٍ سپنو»؟. 

قال: إنما طور سیناء. قلت: فا يعنى بقوله: طور سيناء؟ قال: ذلك 
امیرالومنین علي بن ابي طالب. قال: قلت: «وَهذًا ال الآمين»؟ قال: ذلك 
توا هتا و هو سبلنا آمن الله به ال في سبيلهم. و من النار إذا 
اطاعوه. قلت: قوله: «إلّ الذِينَ أمَنُوا وَعَمِنُوا الطالات»؟ قال: ذلك 
امیرالومنین و شیعته )0 اجه عبر تَنُونَ» قال: قوله: «فا 222 بعد 


بالدّیٍ» قال: معاذ الله لا والله ما هکذا و کذا انزلت اما قال: «قنا یَُْبُکَ 
بعد د بالدین. آلیس الل کم الناكمين». 

۳- عنه عن فرات ت قال: حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم عن 
داود بن محمد النهدي عن محمد بن الفضيل الصير في قال: سألت موسى ابن 
جعفر عن قول الله: «والّبن وَالزَّينُونِ» قال: أما النينِ فالحسن. و أما 
«الرَیتَون» فا سین فوطور سينين» آمبرا ومنین تن الْبَلَد الآمين» 
رسول الله. هو سبیل آمن الله به المخلق في سبلهم. و من النار إذا أطاعواه 
«إلَّالَذينَ وا وَعَمِلُوا الصا ناتِ» ذاك أمير المؤمنين علي و شیعتهم «فَلَهُمْ 
أَجِدُ عير عَنُونَ». 

-٤‏ عنه في رواية عن موسى بن جعفرءاة في قوله تعالي: «فنا 
يُكذَبْك بعد بالدّينِ» قال: يعني ولاية علي بن ابي طالب ا 


(۱) شواهد التغزيل: ۳۵۰/۲ الي ۳۵۲ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۳۳ 


۸- سورة البينة 

۱- الخوارزمي: آخبرنی سيد الحافظ آبو منصور شپردار بن 
شيرويه بن شهردار الديلمي فما کتب الي من همدان آخبرني أبوالفتح 
عبدوس اهمدانی اجازة عن الثریف أبي طالب الفضل بن محمد بن طاهر 
الجعفري وارخه في داره باصبهان في سكة الخون أخبرني الشیخ الحسافظ 
أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الاصبهاني حدثني احمد بن 
سين ادر عدت لر عد ين الد ١‏ 

حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن سعيد عن أبيه عن إسماعيل بن 
زياد البزاز عن ابراهيم بن مهاجر حدثني يزيد بن راحيل الانصاري كاتب 
علي اب قال سمعت علياً!32 يقول حدثني رسول اهملكي و انا مسنده 
ال صدري فقال آي علي ال تسمع قول انه تعالي وا الد وا رعا 
الصّالخاتِ أولئك هم حمر البرِيّه» آنت و شيعتك و موعدي و موعدکم 
الحوض اذا جاءت الامم للحساب تدعون غراً حجلين. 

۲- الحسكاني: حدثنا الحاكم ابو عبدالله الحافظ قراءة و إملاءاً 
اخبرنا ابوبكر ابن ابي دارم الحافظ بالكوفة اخبرنا المنذر بن محمد بن 
النذر قال: حدثني ايء قال: حدثني عن الحسين بن سعید. عن أبيه. هم 
إسماعيل بن زياد البزاز. عن إبراهيم بن مهاجر مولي آل شخيرة. قال: 
حدئنی يزيد بن شراحيل الانصاري كاتب علي قال: 


۳ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قلا - ج ۱۲ 

سعت علياً يقول: حدئنی رسول ال و آنا مسنده الي صدري 
فقال: يا علي أما تسمع قول الله عرّوجل: «إِنَالَّدِينَ امَنُوا يارا 
الصا خاتِ أُولئِكَ هم خَيْرُ المَرِيّده هم نت و شيعتك» و موعدي و موعدكم 
الحوضء إذا اجتمعت الامم للحساب تدعون غراء حجٌلین. 

قال احاکم: هذا حديث غريب في الفضائل لا اعلم آنا کتبناه الا بهذا 
الاسناد. 

۳- عنه اخبرناه ابوبكر الحارثي اخبرنا ابوالشیخ الإصبهاني اخبرنا 
إسحاق بن احمد الفارسي اخبرنا حفص بن عمر الهرقاني اخبرنا حبوية, 
يعني إسحاق بن إسماعيل - عن عمر بن هارون, عن عمرو, عن جابر. عن 
محمد بن علي و یم بن حذلم. 

عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الایة: «ا لین افوا ورا 
الصالنات وليك هم م خَيْرُ البَرِيّقَ قال بیع لعلي: هو أنت و شيعتك. 
تاف أنت و 0 يوم القيامة راضين مرضيين. و اق عدوك غضباناً 
مقحمين قال علي: يا رسول الله و من عدوي؟ قال: من تبرأ منك و لعنك ثم 
قال رسول الله: من قال: رحم الله علياً يرحمه الله. 

4- عنه حدئنیه ابو عمرو الحتسب حدثنا ابو علي القاسم بن علي 
ابن القاس بن العباس, و الفضل بن شاذان القاضي بالري سنة تسعين 

حدثنا ابي قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابي حد ئنا الفضل حدئنا جعفر بن عمر بن 
إسحاق بن إسماعيل حبويه. عن عمر بن هارون, عن جابر به لفظا سواء. 

۵- عنه رواه الفضل بن دکین. عن عمرو بن شمر. عن جابر. و عن 
شداد بن رشید. عن جابر» عن الامام لباقم مرسلاً. و عن سلوان بن 
نضلة الأسلمي ابي برزة. 


باب على عليه السلام و القرآن o‏ 

که انسیا ابؤيكر اي اتیب الحافظ احيرا اخترنا اعد 
ابن الحسن بن سعید الخزاز. قال: حدثنا ابي حدثنا حصين بن مخارق. عن 
حسان ابي علي و بحر المسلي: 

عن ابي داود. عن ابي برزة قال: تلا رسول الله: الذي امَنُوا 
وَعمِلُوا الطا جنات و مغ رده و قال: هم انت و شيعتك يا علي 
واا وكا ۱ 

۷ حدثنا الحاكم ابو عبدالله الحافظ اقرأه و آملاه علينا حدثنا 
عبدالباقي بن قانع الحافظ إملاءاً ببغداد حدئنا امد بن الحسن بن علي 
الیزاز. عن عمرو بن شمرء قال: معت محمد بن جحادة يحدث عن جابر 
الجعني. عن ابن بريدة عن ابيه قال: 

تلا اي هذه الآية: «ِنَالَذِينَ وا وَعَمِنُوا الطالمات اولك هم خر 
اليه فوضع يده علي کتف عل و قال: هو انت و شيستك: یا علي ترد 
انت و شيعتك يوم القيامة رواءاً مرويين. و يرد عدوك عطاشا مقمحین. 

قال احاکم: لم نکتبه من حديث محمد بن جحادة الا بهذا الاسناد. 

۸- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدثني جعفر بن محمد 
إن سید لأسي حدانا الحسن بن خسن حدقا یبن مان 

سرائیل. عن جابر بن يزيد الجعني: 

عن ابي جعفر محمد بن علي عي قال: قال رسول الْهيلفْكك: لین 
اموا وَعَمِنُوا الال يات أُوليِكَ هُمْ خَيْ الْبَرِيّ هم انت و شيعتك يا علي. 

9- عنه اخبرنا إسماعيل بن ابراه العطار و جعفر بن محمد الفزاري 
و امد بن سین بن صبيح, قالوا: حدثنا محمد بن مروان» عن عامر 
السراج قال: حدثني عمرو بن شعر» عن جابر: 


۳۳۹ مسند الامام أميرالمؤ منين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
عن ابي جعف رل قال: قال رسول اله :راذن اَُْوا 
وَعَمِنُوا الات اوليك هُمْ خَيُْ له هم انت و شيعتك يا علي. 

۰- عنه قال ايضاً: حدثنا الحسين بن الحكم حدئنا سعيد بن عغان 
عن عمرو بن مر عن جابرء عن ابي جعفر. عن اي قال: هيا علي 
«ار ن الْذينَ وا وَعَمِنُوا الطانات اوليك هم حير ال یه قال: هم انت و 
شيعتك» ترد على انت و شيعتك راضین مرضیین. 

۱- عنه قال ایضاً حدئنی جعفر الأعسي دا ادق رنه الا 
حدثنا شذاد الجعق. عن جابر» عن ابي جعفر محمد بن علي عل قال: 

قال رسول الَهيَليْكة: يا علي الاية التي آنزها الله: «! وین اشوا 
یلوا الشالحات اولك حي ار يه هم انت و شيعتك يا علي. 

۲- عنه اخبرنا ابو عبدالله الشيرازي اخبرنا ابوبكر الجرجرائي. 
اخبرنا ابو امد البصري قال: حدثني الحسين بن حميد حدثنا ابو غشان 
مالك بن إسماعيل انهدي قال :حدثني مسعودین سعد ا جعفي ,عن جاب الجعني: 

عن ابي جعفر غلا في قوله: : «إَّالْذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصًالجخاتِ أُوليِكَ 
هُمْ خَيُْالَْرِيّهه قال: هم علي و شيته. 

۳- عنه رواه ايضاً ابو نعيم الفضل بن دكين الملآئي عن شداد بن 
رشید. عن جابر. و عن عمرو بن شمر عن جابر جميعاً: عن ابي جعف ره 
قال: قال الى رليك و ذكر كله في الصغيرة. 

6 - عنه ایضاً روا إسرائيل و آبان بن تغلب, عن جاب كذلك و ورد 
ايضاً في الباب عن جابر بن عبدالله الأنصاري: 

6- عنه عن فرات قال: حدثنا احمد بن عيسى بن هارون: قال: 
حدثني علي بن امد بن عيسى بن سويد القرشي الباني حدثنا سليان ابن 


باب على عليه السلام و القرآن ۷ 
محمد البصري - و یعرف بابن ابي فاطمة - حدثنا جابر بن اسحاق 
البصري عن امد بن محمد بن ربيعة - و يعرف بابن عجلان - مولي علي 
ابن ابي طالب عن ابن طيعة» عن ابي الزبیر عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: 

قال: كنا جلوساً عند رسول الله إذ آقبل علي بن ابي طالب. فلا نظر 
إليه النی قال: قد آتاکم اخى. ثم التفت الي الكعبة فقال: و رب هذه البنية إن 
هذا و شيعته هم الفائزون يوم القيامة. 

ثم أقبل علينا بوجهه فقال: آما و الله إنه أولكم إياناً بلله و أقومكم 
بأمر الله و أوفاكم بعهدالله و أقضاكم بحكم الله و أقسمكم بالسوية و أعدلكم 
في الرعية و أعظمكم عندالله مزية. قال: جابر فأنزل الله «إنَلَّذِينَ آمَنُوا 
َعولُواالضالماتٍ یلته خر َي فكان علي إذا قبل قال أصحاب 
حمد: قد آتاکم خير البرية بعد رسول الله. ۱ 

- عنه حدثنى امد بن عبید بن سلام حدثنا الحمسن بن 
عبدالواحد. عن سلیان بن ابي فاطمة عن جابر بن إسحاق, عن امد بن 
محمد بن عبدالله بن عجلان مولي علي بن ابي طالب. عن عبدالله بن ابي 
م اطا سواء انا 0[ 

-١١/‏ عنه حدثنی أبن فنجويه حدثنا معد بن محمد بن ابي اسحاق 
الصيرفي حدئنا محمد بن عثان بن ابي شيبة حدثنا زكريا بن يحبى حدثنا 
عمرو بن ثابت. عن ابيه. عن عاصم بن ضمرة» عن جابر ببن عبداله 
الانصاري قال: 

بينا رسول الله يوماً في مسجد المدينة و ذكر بعض اصحابه الجنة فقال 
رسول الله: إن لله لواءاً من نور» و عموداً من زبرجد خلقها قبل إن يخلق 
السهاوات بأل سنة. مكتوب علي رواء ذلك اللواء لا إله إلا لله. محمد 


رسول الله. آل محمد خير البرية. صاحب اللواء إمام القوم. فقال على: 
الحمد لله الذي هدانا بك و كرمنا بك و شر فنا. فقال له النى تلفْكد: يا على 
آما علمت ان من أحينا و انتحل محتضا أسكنه الله معناء و تلا هذه الآية: «في 
مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيي مُقتَدِرِ». 

اس غيم قن مرا سا السيد ابوا حسن امحستی رحمه الله إملاءاً, 
حدثنا عبدالله بن حمد النصر ابادي حدثنا عبدالله بن هاشم حدثنا وكيع 
ابن الجراح حدثنا الأعمش, عن عطية العوفي قال: 

دخلنا على جابر بن عبدالله الأنصاري و قد سقط حاجباه على عينيه 
من ]لكين فقلنا لد اخبرنا عن عل ا فرفع حاجبیهبیده ثم قال: ذاك من 
خير البرية. 

5- عنه اخبرناه ابو عمرو البسطامي اخبرنا ابو احمد ابن عدي 
الجرجاني اخبرنا الحسن بن علي بن عبدالله الأهوازي اخبرنا معمر بن 
سهل اخبرنا ابو سمرة امد بن سالم بن خالد بن جابر بن سمرة. اخبرنا 
شريك. عن الأعمش» عن عطية: 

عن ابي سعيد. قال: قال رسول اله لفك علي خير البرية» و ورد 
ایضاً فق لباب. عن ان عباس و معاذ: ۱ 

۰- عنه عن فرات بن ابراه قال: حدثني سعید بن امحسن عن 
الحسن بن عبدالواحد عن يوسف» عن خالد. عن حفص بن عمر عن 
جويبر. عن الضحاك, عن ابن عباس. ۱ 

و عن نون عن خالد بن معدان» عن معاذ في قوله تعالمي «إن الذين 
اموا وَعَمِلُوا الطالناتِ أُولَيِكَ هم خَيْرُ لمبّ» قالا: هو علي بن ابي 
طالب كلا ما يختلف فما احد. 


باب على عليه لام و القرآن ۲۲ 

۱- عنه قری على الجوهري فأقّر به. حدثنا حمد بن عمران حدثنا 
عل ن مد المافظ, قال: حدثتي ان ی اک امبري حدتنا حسن 
ابن حسين حدثنا حبّان. عن الكلبي, عن ابي صام: 

عن ابن عباس في قوله تعالي: «إِنَلَذينَ امبوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ 
یت هُمْ حَيُْ له قال: هم علي و شيعته. 

و هذا موجود في التفسير الذي جمع الحبري و هذا آخره. 

۲- عنه رواه ايضاً في التفسير العتيق و رواه ايضاً سعيد بن ابي سعيد 
البلخي قال: حدثني ابي. عن مقاتل بن سلهان, عن الضحاك. عن ابن 
عباس في قوله: «أُولَيِكَ هُمْ حَيُْ اميه قال: نزلت في علي و أهل بيته. 

۳- عنه قال ايضاً: حدئنی امد بن يحيى حدئني ابو حمد العمش 
عن البلخي عن الكلبي, عن ابي صام» عن ابن عباس في قوله: «أُولَيِكَ هُمْ 
خَيْرُ له قال: نزلت في علي بن ابي طالب ائلا. 

4د عنه رواه ایضا: ا بإسناده عن حبّان. عن الکلی» عن ابي 
صالم. عن ابن عباس في قوله: «أُولَيِكَ هُمْ له قال: نزلت في علي 


و شيعته. 


المنابع: 

(۱) مناقب الخوارزمی: ۱۸۷. 

(۲) فرائد السمطین: ۱93/۱ 

(۳) شواهد التفزیل: ۳۹۵/۲ الي ۳27 


۳۳۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ید - ج ۱۲ 


9- سورة القارعة 
۱- الحسكاني: عن ابن موّمن باسناده قال: حدثنا محمد بن عبید 
الصفار حدئنا عبدالله بن داود حدثنا ابو معاوية, عن الأعمش» عن ابي 
0 : 
عن أبن عباس قال: اول من یرجع كفة حسناته في الميزان يوم 
القيامة علي بن ابي طالب حا - و ذلك إن ميزانه لا يكون فيه إلا الحسنات 
- و يبق كفة السيئات فارغة لا سيئة فيهاء لأنه لم يعص الله طرفة عين, 
فذلك قوله: «قَآمًا من 56 َوازه قَهُوَ فى عيشة زاضِيَة» أي في عيش في 


جنة قد رضى عيشه فما. 


(۱) شواهد التفزيل: ۳٩۷/۲‏ 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۳۱ 


۰- سورة التکاثر 

-١‏ الحسكانى: حدئونا عن ابي بكر السبيعي عن علي بن العباس 
المقانعي عن جعفر بن محمد بن الحسين عن حسن بن حسين قال: حدثنا 
ابو حفص الصائغ عن جعفر بن محمد في قوله تعالي: من َو عَنِ 
العم » قال: نحن النعيم. و قرأ: «و إذ تقول: الذي أنعم الله عليه و أنعمت 
عليه». 

-١‏ عنه عن فرات قال: حدثني علي بن العباس حدثني الحسن بن 
محمد المزنيء و الحسن بن الحسين. عن ابي حفص قال: سمعت جعفر به 
ا ۱ 

۳- عنه ايضاً قال فرات: حدثني علي بن محمد بن خلد الجع» عن 
إبراهيم بن سليان عن عبيد بن عبدالرحمان التيمي حدثنا ابو حفص الصائغ 
قال: قال عبدالله بن الحسن في قوله تعالي: «ثم تن ین عن الع 
قال: يعني عن ولايتنا و الله يا آبا حفص. 


(۱) شواهد التفزیل: ۳٩۸‏ 


۳۳۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 


اور رالد 

-١‏ الحسكاني: حدثني ابوالقاسم عبدالخالق بن علي بن عبد الخالق 
ابن إسحاق الوّذن ا حتسب حدثني ابوبكر محمد بن يوسف بن حاتم ابن 
نصر حدثني الحسن بن عغان. 

اخبرنا ابو نصر المفسر اخبرنا ابو عمرو بن مطر اخبرنا الحسن بن 
عفان بن زياد التستري اخبرنا ابو سعيد في مسجد الأهواز اخبرنا ابو 
هشام الرفاعی اخبرنا محمد بن يزيد بن رفاعة» قال: حدثنى عمي علي بن 
رفاعة, عن ابيه قال: اا 

حججت فوافیت علي بن عبدالله بن عباس بالدينة و هو خطب غل 
منبر رسول الله فقرأ « بسم الله الرحمن الرحم. > وَالْعَضْرٍ ان الانشان لني 
حشر » قال: هو ابو جهل بن هشام «لّ لین امَنُواه ابوبكر الصديق 
«وَعَمِلُوا الال مخاتِ» عمر بن الخطاب «تواصوا بالق و تواصوا يالصَّبْرِ» 
علي بن ابي طالب اكِة. 

١‏ ۲- عنه حدثنيه ابوالحسن الفارسی ي حدثني احسین بن علي بن 
جعفر حدثني غبدالله بن محمد ين عبدالله حدثني أحمد بن عغان حدثتي محمد 
بن سران حدثني علي بن المغيرة حدثني إبراهيم بن ا حسين المدائني حدثني 
نعي بن حمّاد حدثني ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن ابي عمرو الشيبانيء عن 
عمرو بن عبدالله, عن ابي أمامة قال: حدثني ابي بن كعب قال: قرأت علي 


باب على عليه السلام و القرآن ..... . . ۰ ۰ ۲۳۳ 
الني ض: «والعضم إنَّ الانسان لى خُسْرِ» ابو جهل ابن هشام «وَعَمِلُوا 
سا لنات». «و تواصوا بالصَّبْرِه على بن ابي طالب. 

لاد عنه قال ایضأ: حدثنا ابراه بن العباس الوركي حدثنا أسد بن 
رستم, حدئنا منصور بن محمد بن مطرف حدثنا محمد بن امد البزاز. و 
محمد ابن إبراهيم بن داود بن سلوان الحافظ حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا 
الحسن بن علقمة حدثنا أسباط بن حمد. عن القاسم بن رفيعة عن أي 
أمامة: 

عن أبي بن كعب قال: فرأت علي رسول الله: «وَالْعَضْرٍ ان الانشان نی 
شر فلت: بان نت و آمي با رسول أل ما تفسیر‌ها؟ فقال: اتن 
قسم من الله آقسم ربكم في آخر النهار إن الانسان لني خسس, و هو ابو 
جهل. 

-٤‏ عنه اخبرنا حمد بن علي بن محمد بن الحسين الجرجاني اخبرنا 
بي اخبرنا ابوالقاسم عبدالله بن الحسن بن سلوان المقري اخبرنا الحسين 
ابن حمد بن عمير الانصاري اخبرنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة 
الإصبهاني عن بشر بن الحسين. عن الزبين بن عدي عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالي: «وَالْعَضْرٍ إن الإنسان نی خُسْرِ». 

۵- عنه اخبرنا بو عرو اطا بقرامق عليه من اضله ارا 
ابو امد ابن عدي الجرجاني اخبرنا عصمة بن إسرافيل بن نجمان قال: 
حدثني عبدالله بن العباس البصري اخبرنا عبدالله بن امد بن ربيعة القرشي 
اخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري عن محمد بن شهاب الزهري عن ابي سلمة 
ابن عبدالر حمان: 

عن ابي هريزة. قال: قال رسول الها في قول الله عرّ و جل: 


«وَالْعَضْرٍ إِنَّ الانسان لى خن رٍ». 

-٩‏ عنه عن العزيز حدثنا ایو تعیم عن سفیان, عن ابن جریج؛ عن 
عطاء عن ابن عباس قال: جمع الله هذه امحصال كلها في علي «إلا الذينَ 
امَنُوا وَعَمِلُوا الصا اتِ» و كان أول من صلي و عبد الله من اهل الأرض 
مع رسو ل الله رواو و أوصناة رسول اف اا بقضاء دينه و بغسله 
بعد موته, و ن يبني حول قبره حائطاً لئلا یذیه النساء يجلسن علي قبره. 
أرما بحفظ لسن و السسین, قذلك قوله: وو تواضوا ا 

۷- عنه قال علي بن الحسين النساني الامامي: قال لي بكر ابن 
مومن المفسّر الشيرازي: أخرجت هذه الآيات من اثني عشر تفسيراً الأول 
تفسير يعقوب بن سفیان, و الثاني تفسير ابن جريج و الثالث تفسير مقاتل, 
و الرابع تفسير وكيع بن الجراح. و ا خامس تفسير يوسف القطان. و 
السادس تفسير قتاده, و السابع تفسير ابي عبيدة, و الثامن تفسير علي بن 
حرب الطائي, و التاسع تفسير السدي, و العاشر تفسير مجاهد, و الحادي 
عشر تفسير مقاتل بن حیان, و الثاني عشر تفسير ابي صالح. 


(۱) شواهد التفزیل: ۳۷۰/۲ الي ۳۷۶. 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۳۵ 


۲- سورة الکوثر 

۱- الطوسی: آخبرنا حمد بن حمد. قال: آخبرنا حمد بن تاغل 
نال سوت یی سای قال ها ری عن ای که تیه 
ابن جبير. عن عبد الله بن العباس» قال لا نزلت على رسول اه« 
ین الْكَْئَرَه قال له علي بن أبي طالب ما هو الکوثره يا رسول الله قال 
نهر أكرمني الله به. قال علي نا إن هذا لنهر شریف. فانعته لنا يا رسول الله. 

قال: نعم يا عليء الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالى. ماؤه أشد 
بياضا من اللبن. و أحلى من العسلء و ألين من الزبد. حصاه الزبرجد و 
الياقوت و المرجان» حشيشه الزعفران, ترابه المسك الأذفر. قواعده تحت 
عرش الله عز و جل ثم ضرب رسول الا يده على جنب أمير 
المؤمنين ا و قال يا علي إن هذا النهر لي و لك و حبيك من بعدي. 

۲- عنه أخبرنا الحفار. قال: حدئنا إسماعيل, قال: حدئنا أبى. قال: 
حدئنا أبو مقاتل الكشي ببغداد. قدم علينا سنة أربع و سبعين و مائتين في 
قطيعة الربيع, قال: حدئنا آبو مقاتل السمرقندي, قال: حدئنا مقاتل بن 
حیان, قال: حدثنا الأصبغ بن نباتة. عن علي بن أبي طالب قال لما 
نزلت على النبى 252 «فصّل لِرَبّكَ و انحز» قال يا جبرئيل ما هذه النحيرة 
التي أمر بها ربي قال يا حمد. إنها ليست نحيرة, و لكنها رفع الأيدي في 
الصلاة. 


۳۳۹ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب مج -ج۱۲ 

و3 الحسكاني: حدثني ابوالحسن محمد بن القاسم حدئني ابوبکر 
محمد بن أبي عمرو التاجر حدثني علي بن محمد بن حمدان الصفار ابن 
الأعرابي قال: حدثني ابو عبدالرحمان اهاششي قال: حدثني الزبير ابن أبي 
بكر حدثنا محمد بن يحيى قال: 

خطب الحسين عائدة بنت شعيب بن بكار بن عبداللك. فقال: كيف 
نزوّجك علي فقرك؟! فقال الحسين بن علي بن أبي طالب: تعيرنا بالفقر و قد 
نحلنا الله الكوثر. 00 

-٤‏ عنه أخبرنا الوالد. عن ابي حفص ابن شاهين في تفسيره قال: 
حدثنا امد بن محمد بن سعيد قال: حدئنا امد بن الحسن عن أبي حصين, 
عن عمرو بن خالد: 

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي - لِك - قال: قال رسول 
الها أراني جبرئيل منازلي و منازل أهل بيتي علي الكوثر. 

۵- عنه حدئنا حصین, عن أبي حمزة, عن علي بن الحسين. عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الهوَليكد: أريت الكوثر في الجنة قلت منازلي و 
قاری أهل بيقن 

- عنه حدئني الماوردي قال: حدثني ابو عبدالله الحسين بن علي 
ابن جعفر الإصبهاني حدثني سلمان بن امد اللخمي حدثني روح ابن 
الفرج حدئنی يوسف بن عدي حدثني حماد الختار» عن عطية العوفي: 

عن أنس بن مالك قال: دخلت علي رسول اله فقال: قد أعطيت 
الكوثر. قلت و ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة. و عرضه و طوله ما بين 
المشرق و الغرب, لايشرب احد منه فیظیاء و لا يتوضي منه احد ابدا 
فبشعث لا يشربه انسان خفر ذمتي و لا من قتل اهل بيتي. 


قال الحاكم ابوالقاسم الحسكاني - غفر الله له و لوالدیه - قد علقت 
عل ها وت البق الد من هذا الات غ الل نعف ايض عل کل زا 
نزل فيهم أو فشر فم أو حمل عليه و إن كان في بعض ما اوردت - من 
الاسناد - لاهل الصنعة مقال: 

فلم أتضمن شرط الصحیح و كان الفرض تکذیب من ادعي انه لم 
ينزل فيهم شىء من القرآن !! فليعدٌ العادّ ایات هذا الکتاب ليقف على 
حقيقة البهتان. و علي سورة النصب والشنان, و الله سبحانه هو المستعان 
علي شر الزمان. 

و أرَحو ا هقی کر مه ل واهدنا با تاه ق الاسانید: و 
الساهلة فبها مع قصد التقرب الي العترة الفاضلة, و أن يشفعهم فینا و 
يحشرنا في زمرتهم كما أكرمنا في الدنیا جوالاتهم و حبتهم و هو - عز اسمه - 
الملى بتحقیق الرجاء. و إجابة الدعاء بمنّه. و شرطی على من بلغه الکتاب 
من السادة و آتباعهم - الي آخر الدهر - إن يخصني یدعواته الصالحة, و 
يشركني فما یتقرب به من القرب الخالصة. و إني لارجو من جاعة من 
يري عنانی دعاءه لي بالنجاة من النار. 


المنابع: 
(۱) امالي الطوسی: 1۷/۱ - ۳۸ 


(۳) شواهد التنزیل: ۳۷۵/۲ الي ۳۷۷ 


۳۳۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب لب - ج ۱۲ 


شو رة اضر 

۱- قال ابن عساكر: قرأت علي أبي محمد بن حمزة. عن أبي بكر 
ا حط آنبانا ا خسن ين أن بکر: آنبانا أبو سيل امد ين محمد ين عبداله 
القطّان: أنبأنا الحسن بن العباس الرازي أنبأنا القاس بن خليفة أبو حمد. 
أنبأنا أبو يحبى التّيمي إسماعيل بن إبراهيم. 

عن مطير أبي خالد. عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أردنا ان نسأل 
رسول اله ارا أمرنا علي بن أبي طالب آو سلمان الفارسي أو ثابت بن 
معاذ الأنصاري لأنهم كانوا أجرا صحابه علي سواله. فل نرلت: «إذا جاء 
طبر الله وَالَْنْح». علمنا أنّ رسول ال نعيت إليه نفسه. قلنا لسلمان: 

سل رسول الما من يسند إليه أمورنا و يكون مفزعنا؛ و من 
أحب الناس إليه؟ فلقيه فسأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. فخشي 
سلیان أن يكون رسول ال قد مقته و وجد عليه. فلا كان بعد لقيه 
قال یا سلان یا آبا عدا آلا آحدئك عا کنت سألتني؟ فقال: 

يا رسول الله إني خشیت أن تکون مقتني و وجدت علي؟ قال: كلا يا 
سلان إن أخي و وزيري و خليفتي في أهل بيتي. و خير من تركت بعدي 
يقضي ديني و ينجز موعدي علي بن ابي طالب . 

۲- قال ابن ابی الحديد: لا أنزل «إذا جاء نَضيرٌ الله و الْقَدْمُ» بعد 
انصرافه اقلا من غزاة حنين جعل يكثر من سبحان الله أستغفر الله ثم قال يا 


باب على عليه السلام و القرآن ۳۳۹ 


على إنه قد جاء ما وعدت به جاء الفتح و دخل الناس في دين الله آفواجا و 
إنه ليس أحد أحق منك بقامي لقدمك في الاسلام و قربك مني و صهرك و 
عندك سيدة نساء العالمين و قبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب عندي 
حين نزل القرآن فأنا حريص على أن آراعي ذلك لولده. 


المنابع: 
(۱) ترجمة الامام على: ١١0/١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۱۷۶/۹ 


۴- باب قضایا أمير المومنین عليه السلام 

۱- الكليني عن علي بن ابراهیم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن 
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرثل قال قضى أمير 
المؤمنين اكه ف رجل جاء به رجلان و قالا إن هذا سرق درعا فجعل 
الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول اک 
ما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربه اني بريء فيبرئني ببراءتي 

فلا رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين و قال اتقیا الله و لا تقطعا يد 
الرجل ظلا و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكا يده و يمسك الآخر يده فلا 
تقدما إلى الصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلا اختلطوا 
أرسلا الرجل في غبار الناس حتى اختلطا بالناس. 

فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير الوّمنین شهد علي الرجلان ظلا 
فلا ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني 
فقال أمير المؤمنين ا من يدلني على هذين آنکلها. 

۲- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن 
ميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر لا قال قضى أمير الوّمنین 1 في 
رجلين سرقا من مال الله آحدهما عبد لمال الله و الآخر من عرض الناس 
فقال أما هذا فن مال الله ليس عليه شيء من مال الله أكل بعضه بعضا و أما 


باب قضایا أمير المؤمنين عليه السلام ۳۱ 
الآخر فقدمه فقطع يده ثم آمر أن يطعم السمن و اللحم حتى برأت منه. 

۳- عنه عن محمد بن يحيى عن امد بن محمد عن محمد بن سنان 
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد لب قال إن أمير المؤمنين تلا أتي برجل 
عبث بذكره فضرب يده حتى |حمرت ثم زوجه من بيت المال. 

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد 
ابن الفرات عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في 
الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين اا 
حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حکنهم قال فأقم أنت عليهم الحكم فقدم 
واحدا منهم فضرب عنقه. 

و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه 
نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله 
فقال عمر يا أبا الحمسن خمسة نفر في قضية واحدة آقت عليهم خمس حدود 
ليس شيء منها يشبه الاخر. 

فقال أمير المؤمنين ًا أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن 
له حكم إلا السيف و أما الثاني فرجل حصن كان حده الرجم و أما الثالث 
فغير حصن جلد الحد و آما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و آما النامس 
فجنون مغلوب على عقله. 

۵- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن امحجال عن علي بن محمد 
ابن عبد الرحمن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ال قال أتي أمير 
المؤمنين ا برجل نصرانی كان أسلم و معه خنزير قد شواه و آدرجه 
بريحان قال ما ملك على هذا قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم. 

فقال أين أنت من لحم المعز و كان خلفا منه ثم قال لو أنك أكلته 


۳:۲ مسند الامام آمیرالمژ منین على بن ابيطالب كل - ج ۱۲ 
لأت عليك الحد و لکن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله. 

7- عنه عدة من أصعابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سلمان 
الديلمي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لت قال 
أتي أمير المؤمنينءائة بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف 
و ترك الامهام و م يقطعها و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم آن 
تعالم فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برءوا فدعاهم و قال: 

يا هؤلاء إن آیدیکم قد سبقت إلى النار فان تبتم و علم الله منکم 
صدق النية تاب الله علیکم و جررتم آیدیکم إلى الجنة و إن لم تقلعوا و لم 
تنتهوا عما آنتم عليه جرتکم آیدیکم إلى النار. 

۷- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي 
الخزرج عن مصعب بن سلام القيمي عن أبي عبد الله عن أبيه 22 أن ثورا 
قتل حمارا على عهد الني ءل فرفع ذلك إليه و هو في أناس من صحابه 
فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله سيمة 
قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال: 

يا عمر اقض بينهم| فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم 
فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن 
أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان 
علیهیا قال فرفع رسول ال يده إلى السماء فقال: 

الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين. 

۸- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل 
عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر لت قال آق رجل رسول 
الها فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له لبط ائت أبا بكر 


فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى انیس فأخبره 
بمقالة أبي بكر فقال له ابیت ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل 
مقالة یی بكر. ۱ 

فرجع إلى النى 6إا فأخبره فقال له النبي ٤لا‏ انت علیا ار 
فسله فأتاه فسأله فقال عل ی إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه 
حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه 
فليس على صاحبه ضان قال فرجع إلى الب فأخبره فقال 
الب الحمد لله الذي جعل من آهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء 

-٩‏ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عیسی عن يونس عن 
عبيد اله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر تلا قال بعث رسول الله الإا 
علیا لا إلى المن فأفلت فرس لرجل من أهل المن و مر يعدو فر برجل 
فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى 
علي . 

۱ فأقام صاحب الفرس البينة عند على أن فرسه أفلت من داره و 
نفح الرجل فابطل علي 2 دم صاحبهم فجاء أولياء القتول من المن إلى 
رسول اله يليك فقالوا يا رسول الله إن علیالثلً ظلمنا و آبطل صاحبنا 
فقال رسول ال إن علیالثل ليس بظلام و لم يخلق للظلم. 

إن الولاية لعل ی من بعدي و الحكم حکنه و القول قوله و لا يرد 
ولایته و قوله و حکبه إلا کافر و لا یرضی ولایته و قوله و حکه الا 
موّمن فلا سمع المانيون قول رسول الله اوا في علي 2 قالوا يا رسول 
الله رضینا بحکم علي لا و قوله فقال رسول ال هو توبتكم ما قلتم. 
۰- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن 


یعقوب عن أبي مريم عن أبي جعف رل قال قضى أمير الومنین لب في 
ا ا و روط ا بیش كلها 
فلا ضان عليه إلا أن يضرا إنسان. 

-١‏ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن 
يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة 
فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير الوّمنین 3 تخاصم صاحب البعير 
فابطله و قال إغا نذرت ليس عليك ذلك. 

1 عة عدو من أصحابنا عن سل بن زياد عن هن ين اسسن 
ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن 
أبي عبد الا أن أمير المومنين عا كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن 
صاحبه فإذا ثنی ضمن صاحبه. 

۳- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن 
أبي عبد الها قال قضى أمير المؤمنين اا في رجل دخل دار قوم بغير 
إذئهم فعقره كلبهم قال لا ضمان علیهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا. 

-٤‏ الصدوق: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن 
حمدان بن سلهان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن 
عقبة عن علقمة عن الصادق جعفر بن محمد قال جاء اعرابي إلى 
النى اة فادعى عليه سبعين درهما تن ناقة فقال له اي يا 
أعرابي ألم تستوف مني ذلك فقال لا فقال الني ملف إني قد أوفيتك قال 
الأعرابي قد رضيت برجل يحكم بيني و بينك. 

فقام الي ا معه فتحاکا إلى رجل من قريش فقال الرجل 
للأعرابي ما تدعي على رسول الله قال سبعين درهما تمن ناقة بعتها منه فقال 


ما تقول يا رسول الله فقال قد آوفیته فقال القرشی قد أقررت له يا رسول 
لله بحقه فإما أن تقم شاهدین يشهدان بأنك قد آوفیته و إما أن توفیه 
السبعين التى يدعبا عليك. 

فقام البی اا مغضبا جر ردائه و قال و الله لأقصدن من يحكم 
بيننا بحكم الله تعالى ذكره فتحاكم معه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طق فقال للأعرابي ما تدعي على رسول ال قال سبعين درهما 
من ناقة بعتها منهقال ما تقول يا رسول اله قال قد آوفیتهقال يا آعرايي إن 
رسول اه یقول قد أوفيتك فهل صدق فقال لا ما آوفانی. 

فأخرج أمير المؤمنين با سیفه من غمده و ضرب عنق الأعرابي 
فقال رسول ال یلص لم قتلت الأعرابي قال لأنه كذبك يا رسول الله و من 
كذبك فقد حل دمه و وجب قتله فقال النبی يا علي و الذي بعتنی 
بالحق نبیا ما أخطأت حکم الله تبارك و تعالی فيه فلا تعد إلى مثلها. ‏ " 

۵- قال المفيد: فما جاءت به الرواية في قضاياه و الب حي 
موجود أنه لما أراد رسول الله تقليده قضاء البن و انفاذه إليهم 
ليعلمهم الأحكام و يعرفهم الحلال من الحرام و يحكم فيهم بأحكام القرآن 
قال له أمير المؤمنين عا تنفذني يا رسول الله للقضاء و آنا شاب و لا علم 
لي بكل القضاء فقال له ادن منى فدنا منه فضرب على صدره بيده و قال 
اللهم اهد قليه و ثبت لساله.  ٠‏ 

قال أمير المؤمنين ًا فا شككت في قضاء بين ائنين بعد ذلك المقام. 
و لا استقرت به الدار بالمن و نظر فيا ندبه إليه رسول الله یلص من القضاء 
والحكم بين المسلمين رفع إليه رجلان بينهها جارية هلکان رقها على 
السواء قد جهلا حظر وطئها فوطئاها في طهر واحد على ظن منهها جواز 


ذلك لقرب عهدهما بالاسلام و قلة معرفتهیا ما تضمنته الشريعة من 
الأحكام. 

فحملت الجارية و وضعت غلاما فاختص)ا إليه فيه فقرع على الغلام 
باميهم| فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به و ألزمه نصف قيمته لأنه 
كان عبدا لشريكه و قال لو علمت أنكما أقدمتا على ما فعلاه بعد الحجة 
عليكنا بحظره لبالغت في عقوبتكما و بلغ رسول اله يدبك هذه القضية 
فأمضاها و أقر الحكم بها في الإسلام. 

و قال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن 
اود و سبیله ق القضاء. یعنی القضاء بالا طا الذي هو فى معنی الوحي 
و نزول النص به أن لو نزل على التصريم. 

7- عنه ما رفع إليه سلا و هو بالمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع 
فيها فغدا الناس ينظرون إليه فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه 
فتعلق بآخر و تعلق الآخر بثالث و تعلق الثالث بالرابع فوقعوا في الزبية 
فدقهم الأسد و هلكوا جميعا. 

فقضی ليا أن الأول فريسة الأسد و عليه ثلث الدية للثاني و على 
الثاني ثلثا الدية للثالت و على الثالث الدية كاملة للرابع فانتهی الخبر بذلك 
إلى رسول الیل فقال لقد قضى آبو الحسن فيهم بقضاء الله عز و جل 
فوق عرشه. 

۷- عنه ثم رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و 
لعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت 
الراكبة فاندقت عنقها و هلكت فقضی2 على القارصة بثلت الدية و على 
القامصة بثلئها و أسقط الثلث الباق بقموص الراكبة لركوب الواقعة عبثا 


القامصة و بلغ الخبر بذلك إلى الني ٤لا‏ فأمضاه و شهد له بالصواب به. 

۸- عنه قضی ا في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم و کان في 
جاعتهم امرأة تملوكة و آخری حرة و كان للحرة ولد طفل من حر و 
للجارية الملوكة ولد طفل من ملوك فلم یعرف الحر من الطفلین من 
الملوك فقرع بینپا و حکم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه منهما و 
حکم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما. 

ثم أعتقه و جعله مولاه و حکم في میرائها باحکم في الجر و مولاه 
فأمضی رسول 523501 علیه هذا القضاء و صوبه حسب امضائه ما أسافتا 
ذکره و وصفناه. 

۹- عنه جاءت الاثار أن رجلين اختصا إلى النبى ٤اا‏ في بقرة 
قتلت مارا فقال آحدهما یا رسول اه بقرة هذا جل قتلت ماري فقال 
رسول الله اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك فجاء إلى أبي بكر و قصا 
عليه قصتهم| فقال كيف تركةا رسول ال و جئتاني قالا هو أمرنا 
بذلك فقال لما بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربها. 

فعادا إلى النى ت فأخبراه بذلك فقال لما امضيا إلى عمر بن 
الخطاب و قصا عليه قصتكنا و اسألاه القضاء في ذلك فذهبا إليه و قصا 
عليه قصتهیا فقال هیا كيف ترکعا رسول ال و جئتاني قالا هو أمرنا 
بذلك قال فکیف لم یأمرکیا بالصير إلى أبي بكر قالا قد آمرنا بذلك فصرنا 
إليه فقال ما الذي قال لكا فى هذه القضية قالا له كيت و كيت قال ما آری 
الا ما رائ آبو بکر. ۱ 

فعادا إلى الیل فخبراه ابر فقال اذهبا إلى علي بن أبي 
طالب ليقضي بينكنا فذهبا إليه فقصا عليه قصتها فقال ا إن كانت 


البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلی ربها قيمة الحمار لصاحبه و إن كان 
الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها فعادا إلى 
رسول الله ا فأخبراه بقضيته بینها. 

فقا لاء لقد قضى على بن أبي طالب بينكنا بقضاء الله عز اسمه ثم 
إل امسق الذى دل فنا أل ارمع سب غدل و 
القضاء. ۱ ۱ 

۰ ۷ له قن روئ عضن العانه أن :هدو القضية كانت من امير 
المؤمنين اة بين الرجلين بالمن و روى بعضهم حسب ما قدمناه و أمثال 
ذلك كثيرة و إغا الغرض في إيراد موجز منه على الاختصار 

١‏ ابن شهر آشوب عن تفسير يوسف القطان عن وكيع عن 
الثوري عن السدي قال كنت عند عمر بن الخنطاب إذ أقبل كعب بن 
الااشرف و مالك ب بن الصيفي و حي بن أخطب فقالوا إن في كتابكم « جَنَّ 
0 عَوْضجًا التّمأؤاتٌ و الْْضَ» إذا كان سعة جنة واحدة کسبع سماوات و سبع 
أرضين فالجنان كلها يوم القيامة أين تكون فقال عمر لا أعلم فبیغا هم في 
ذلك إذ دخل على اغا فقال في أي شيء أنتم فالتفت اليهودي و ذكر المسألة. 

فقال كا لهم خبروني أن النهار إذا أقبل الليل أين يكون و الليل إذا 
أقبل النهار أين يكون فقال له في علم الله يكون قال علي كذلك الجنان 
تكون في علم الله فجاء علي 1 إلى النبي 5 و أخيره بذلك ففزل 
«مَسْتَلُوا أَهْلَ الذ کر ان : کم لا تَعلَمُونَ». 

۲- عنه عن الواقدي و إسحاق الطبري أن عمير بن وابل الشقني 
آمره حنظلة بن أبي سفیان أن يدعي على علي ائ انين مثقال من الذهب 
وديعة عند حمد لا و أنه هرب من مكة و آنت وکیله فان طلب بينة 


الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه و أعطوه على ذلك مائة متقال من 
الذهب منها قلادة عشر مثاقیل هند فجاء و ادعی على على !32 فاعتبر 
الودائع كلها وراي عليها أسامي أصحابها و م يكن لما ذکره عمير خبرا 
فنصح له نصحا كثيرا. 

فقال إن لي من يشهد بذلك و هو أبو جهل و عكرمة و عقبة بن أبي 
معيط و أبو سفيان و حنظلة فقالءئةٍ مكيدة تعود إلى من دبرها ثم أمر 
الشهود أن يقعدوا في الكعبة ثم قال لعمير يا أخا ثقيف أخبرني الآن حين 
دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله أي الأوقات كان قال ضحوة نهار 
فأخذها بيده و دفعها إلى عبده. 

ثم استدعى بأبي جهل و سأله عن ذلك قال ما يلزمنى ذلك ثم 
استدعی بأ سفیان و سأله فقال دفعها عند غروب الشمس و آخذها من 
يده و ترکها في كمه ثم استدعی حنظلة و سأله عن ذلك فقال كان عند 
وقت وقوف الشمس في كبد السماء و تركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثم 
استدعى بعقبه و سأله عن ذلك. 

فقال تسلمها بيده و أنفذها في الحال إلى داره و كان وقت العصر ثم 
استدعى بعكرمة و سأله عن ذلك فقال كان بزوغ الشمس أخذها فأنفذها 
من ساعته إلى بيت فاطمة غ ثم أقبل على عمير و قال له راك قد اصفر 
لونك و تغيرت أحوالك قال أقول الحق و لا يفلح غادر و بيت الله ما كان 
لي عند محمد وديعة و إنهما ملانی على ذلك و هذه دنانيرهم و عقد هند 
عليها اسمها مكتوب. 

ثم قال علي ايتوني بالسيف الذي في زاوية الدار فأخذ و قال أتعرفون 
هذا السيف ققالوا هذا لحنظلة فقال أبو سفيان هذا مسروق فقال قا إن 


كنت صادقا في قولك فا فعل عبدك مهلع الأسود قال مضی إلى الطائف في 
حاجة لنا فقال هيهات أن یعود تراه ابعث إليه أحضره إن كنت صادقا. 

فسكت ان سفيان ثم ام في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا 
بقعة عرفها فإذا فيها العبد مهلع قتيل فأمرهم بإخراجه فأخرجوه و حملوه 
إلى الکعبة فسأله الناس عن سبب قتله فقال إن أبا سفيان و ولده ضمنوا له 
رشوة عتقه و حثاه على قتلي. 

فكمن لي في الطريق و وثب علي ليقتلني فضربت رأسه و أخذت 
سيفه فلا بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعمير فقال عمير أشهد أن لا 
إله إلا الله و أن محمدا رسول الله. 

۳- عنه عن أبي داود و ابن ماجة في سننها و ابن بطة في الإبانة و 
أحمد في فضائل الصحابة و أبو بكر بن مردويه في كتابه بطرق کثيرة عن 
زيد بن أرقم أنه قيل للبي 546 آتي إلى علي بالين ثلاثة نفر يختصمون في 
ولدهم كلهم يزعم أنه وقع على أمة في طهر واحد ذلك في الجاهلية. 

فقال عل ی إنهم شركاء متشاكسون فقرع على الغلام باسمهم 
فخرجت لأحدهم فالحق الغلام به و آلزمه ثلثي الدية لصاحبيه و زجرهما 
عن مثل ذلك فقال النى الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي 
على سنن داود. ۱ ۱ 

٤-عنه‏ عن أحمد بن حنبل في المسند و أحمد بن منيع في أماليه 
باسنادهما إلى ماد ابن سلمة عن سماك عن حبيش بن العتمر و قد رواه 
محمد بن قيس عن أبي جعفر اق و اللفظ له 

أنه قضى أمير المومنين ا في أربعة نفر أطلعوا على زبية الأسد فخر 
أحدهم فاستمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع. 


باب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام اوم 

فقضى ا بالأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و 
غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم أهل الثالث لأهل الرابع 
الدية كاملة و انتهی الخبر إلى النی بذلك فقال لقد قضى أبو الحمسن 
فيهم بقضاء الله فوق عرشه. : 

۵- عنه عن ابي عبيد في غريب الحديث و ابن مهدي في نزهة 
الأبصار عن الأصبغ بن نباته أنه قضى لت في القارصة و القامصة و الواقصة 
و هن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة 
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها فقضى بالدية أثلاثا و 
أسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها فبلغ ذلك الني ركا فاستصوبه. 

7- عنه قال: قضى لاب في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم و كان في 
جماعتهم امرأة مملوكة و أخرى حرة و كان للحرة ولد طفل من حر و 
للجارية المملوكة طفل من ملوك فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك 
فقرع بينهما و حكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه و حكم في میرانهیا 
بالحكم في الحر و مولاه فأمضى الیل ذلك. 

۷- عنه عن مصعب بن سلام عن الصادق اا أن رجلين اختصا 
إلى النبي في بقرة قتلت حمارا فقال يليك اذهبا إلى أبي بكر و اسألاه عن 
ذلك فلا سألاه قال بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربها فأخبر رسول الله 
فأشار بها إلى عمر فقال كا قال أبو بكر فأخبر رسول الله بذلك. 

فقال 9 اذهبا إلى علي فكان قوله ا إن كانت البقرة دخلت على 
الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه و إن كان الحمار دخل على 
البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها فقال رسول اله لقد قضى 
بينكما بقضاء الله. ش 


۸- عنه في أحاديث البصريين عن أحمد عن جابر قال معاوية بن 
قرة عن رجل من الأنصار إن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام فكسر بيضها 
فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك فقال له علي 2 عليك بكل بيضة جنين 
ناقة أو ضرا اب ناقة فانطلق إلى رسول اه تفت فذكر ذلك له. 

فقال رسول الله قد قال علي با معت و لكن هلم إلى الرخصة عليك 
بكل بيضة صوم يوم أو طعام مسكين. 

- عنه عن جابر و ابن عباس أن ابي بن كعب قرا عند النبي «و 
کته ظاهِرَةٌ وَ باه فقال النبي لقوم عنده و فيهم أبو بكر و 
عبيدة و عمر و عغان و عبد الرحمن قولوا الآن ما أول نعمة غرسكم الله بها 
و بلاكم بها فخاضوا من المعاش و الرياش و الذرية و الأزواج. 

فلا أمسكوا قال يا أبا الحسن قل فقال عا إن الله خلقني و لم أك شيئا 
مذكورا و إن أحسن بي فجعلنى حيا لا مواتا و إن أنشأني فله الحمد في 
آحسن صورة و آعدل ترکیپ و ن جعلنی متفکرا واعیا لا آیله ساهیا و ان 
جعل لي شواعرا آدرك بها ما ابتغيت و جعل في سراجا منيرا و أن هداني 
لدینه و لن يضلني عن سبیله و أن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع طا. 

و ان جعلنی ملكا مالکا لا ملوکا و أن سخر لي سمائه و آرضه و ما 
فيا و ما بینهیا من خلقه و آن جعلنا ذکرانا قواما عن حلائلنا لا لنائا و 
كان رسول الصا یقول في کل كلمة صدقت ثم قال فا بعد هذا فقال 
علي و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتبسم رسول ال و قال ليهنتك 
الحكئة ليهنئك العلم يا آبا اسن أنت وارث علمي و المبين لأمتي ما 
اختلفت فيه من بعدي الخبر. 

۰- عنه عن الحلية عن أبي صالح الحننی عن علي 2 قال قلت يا 


رسول الله آوصنی قال قل رب الله ثم استقم قال قلت ربي الله و ما توفیق 
إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب فقال ليهنئك العلم يا أبا الحسن لقد شربت 
العلم شربا و نهلته نهلا 

-١‏ عنه عن فضائل أحمد عن إسماعيل بن عياش باسناده عن 
على اا قضى في عهد رسول الله إا فأعجب رسول الله فقال الحمد لله 
الذي جمل المكنة فينا أهل البيت: 

و لنا العلم قالوا لعلى و لا ملك له واستكبرواتيها 

ما سلموا الله في نصبه قل لمن الأرض و من فيها 

۲- ابن المغازلي: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد عن عمان بن الفرج 
الأزهري أن أبا بكر أحمد بن ابراه بن الحسن بن شاذان البزار أخبرهم 
إذناً قال: حدئنا ماعل بن سعدان آخبرنا أى حدئنا عبید الله بن موسی 
شیبان عن ابي إسحاق عن عمرو بن حبشي, 

عن علي قال: بعتتی الني .إلى المن فقلت يا رسول الله إنك 
تبعئني إلى قوم شیوخ ذوي أسنان و إني أخاف أن لا أصيب؟ فقال: إن الله 
سیثبت لسانك و مهدي قلبك. 

۳۳ کد آخبرنا حمد. ین اجدين عغان آخبرنا ابو لين حمد بن 
الظفر بن موسی بن عیسی الحافظ اذناً حدئنا مد بن الفضل القاضی 
النقري قدم علینا حدثنا آبو كريب محمد بن العلا حدثنا محمد عن معوية 
عن شيبان عن أَبى اسحاق عن عمر بن حبشى: 

عن علي قال: بعثني ابص إلى المن فقلت: يا رسول الله إنك 
تبن إلى قوم شیوخ ذوي أستان و إن أخاف أن لا أصيب؟ فقال: إن الله 
سيهدى قلبك و يثبت لسانك. 


Pot‏ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ِا - ج۱۲ 

٤‏ ته ارتا محمد بن امد ین غوان: أخبرنا آبو عر مد بن 
العباس بن حيويه الخراز إذنا حدثنا آبو عبيد بن حربويه حدثنا الحمسن 
عن الصباح حدثنا ابو معوية الضرير حدثنا الأعمش عن عمر بن مرة عن 
أي البختری: عن علي ًا قال: 

بعثني رسول الله .ای المن لأقضى بیهم. قال: فقلت: يا رسول 
الله نی لاعلم لى بالقضاء. فضرب يده على صدری, قال: اللهم اهد قلبه, و 
ثبت لسانه, قال: فا شککت فی قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسی هذا. 

۵ یه آنا تایه ای عدان: آخارتا ابو امین مد برد 
الق بن ق ینعی اف ونا عوك عومد بوم ان من خفن 
حدثنا على بن المثنى الطهوی حدثئنا عبدال رحمن بن حماد. 

حدئنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن عمرو بن مرة عن أبى البختري: 
عن علي قال: بعثني رسول ال إلى المن فقلت: يا رسول الله تبعثنى 
الى قوم جفاة أقضى بينهم و لاعلم لى بالقضاء؟ قال: فضرب بيده فى 
صدرى و قال: إن الله هاد قلبك و مثبت لسانك. قال: فوالله ما شككت في 
قضاء بين اثنين حتى الساعة. 

اة أخيرنا أن عر ال بن غل بن خسان التصرئ احازة 
أن آبا ا لجسن علي بن القاسم ا ا حدثهم قال: حدثنا آبو 
الحسن على بن اسحاق الادرائی. حدثنا ابو قلابة عبداللك بن محمد حدثنا 
أب غسان حدثنا شريك عن سماك عن حنش: عن علي قال: قال 
رسول اله9: إذا جلس إليك الخصیان فلا تقض للاوّل حتی تسمع من 
الاخر. قال: فا زلت قاضياً. 


باب قضایا أمير المومنین عليه السلام ۳0۵ 


المنابع: 

(۱) الكافي: 771/1 - ۳۵۲ 

(۲) امال الصدوق: ۱۲ - 1۳ 

(۳) الارشاد: ٩۳‏ إلى ۹۵ 

هناف این شمر آشوب: 4۸۱/۱ ان 1۸٩‏ 
(۵) مناقب ابن الغازلی: ۰۲۶۸ إلى ۲۵۱. 


۳۹ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب مب - ج ۱۲ 


۵- باب خوارق عاداته عليه السلام 

۱- الرواندي عن ابن بابویه حدثنا امسن بن حمد بن سعید حدثتا 
فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي حدئنا جعفر بن محمد بن سعید الأحمسي 
حدثنا نصر بن مزاحم عن قطرب بن عليف عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عبد الرحمن بن سابط عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 

کنت ذات يوم عند الني 3۳ إذ أقبل أعرابي على ناقة له فسلم ثم 
قال آیکم محمد فأومی إلى رسول ال فقال يا محمد أخبرني عا في 
بطن ناقتى حتى أعلم أن الذي جئت به حق و أرمن بإلهك و أتبعك فالتفت 
الي مل فقال حبيبي علي اا يدلك. 

فأخذ علي بخطام الناقة ثم مسح يده على نحرها ثم رفع طرفه إلى 
السماء و قال اللهم إني أسألك بحق محمد و أهل بيت محمد و بأسمائك الحسنى 
و بكلماتك التامات لما أنطقت هذه الناقة حتى تخبرنا با في بطنها فاذا الناقة 
قد التفت إلى على اغا و هي تقول يا أمير المؤمنين إنه ركبني يوما و هو 
يريد زيارة ابن عم له و واقعني فأنا حامل منه فقال الأعرابي ويحكم النبي 
هذا أم هذا فقيل هذا النبي و هذا أخوه و ابن عمه فقال الأعرابي: 

أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و سأل النى تة أن يسأل 
عز و جل آن یکقیه ما ق بطن ناقته فکفاه و حسن اٍسلامد. 


قال و لیس اق العادة أن تحمل الناقة من الانسان و لکن اله جل 
ثناژه قلب العادة في ذلك دلالة لنبيه يليك على أنه يجوز أن یکون نطفة 
الرجل على هيئتها في بطن الناقة حینئذ و لم تصر علقة بعد و إغا آنطقها الله 
تعالی لیعلم به صدق رسول الله ال . 

۲- قال الطبرسي: من ذلك ما رواه نقلة الأخبار من حدیث التعبان 
و الرواية فيه أنه كان ايا يخطب ذات یوم على منبر الكوفة إذ ظهر ثعبان 
من جانب المنبر فجعل يرق ثم دنا من المنبر فارتاع لذلك الناس و هموا 
بقصده و دفعه عنه فأومأ البهم بالکف عنه فلا صار إلى الرقاة التى كان 
أمير المومنين ًة قائما عليها انحنى إلى الثعبان و تطاول الثعبان إليه حتى 
التقم أذنه و سكت الناس و تحيروا لذلك فنق نقيقا سمعه كثير منهم. 

ثم إنه زال عن مكانه و أمير الّمنین يحرك شفتيه و الثعبان كالمصغي 
إليه ثم انساب فكان الأرض ابتلعته و عاد أمير المؤمنين اا إلى خطبته فلا 
فرغ منها و نزل اجتمع الناس يسألونه عن حال الثعبان فقال لا هو حاكم 
من حكام الجن التبست عليه قضية فصار إلي يستفتيني عنها فأفهمته إياها 
فدعا اي بخير و اتصرف. ۱ 

۳- عنه و من ذلك حدیث الحيتان و کلامها له في فرات الكوفة و 
ذلك أن الاء طغی في الفرات حتی أشفق أهل الكوفة من الغرق ففزعوا إلى 
أمير المؤمنين لت فرکب بغلة رسول لیصا و خرج الناس معه حتى أتى 
شاطی الفرات فنزل بٍلا عليه و آسبغ الوضوء و صلى و الناس یرونه و دعا 
الله عز و جل بدعوات سمعها أكثرهم. 

ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب به صفحة 


الماء و قال انقص بإذن الله و مشيته فغاص الماء حتى بدت الحيتان من قعره 


۳۸ مسند الامام آمیرالمزمنین على بن ابيطالب لا - ج ۱۲ 
فنطق كثير منها بالسلام عليه بامرة المؤمنين و لم ينطق منههما صنفان من 

يسن الاس للقتو سال ع عله نطق ما تطی و صنت ما 
صمت فقال أنطق الله لي ما طهر من السمك و أصمت عني ما نجس و حرم. 
و هذا الخبر مستفيض أيضا كاستفاضة كلام الذئب للنى ٤إ‏ و تسبيح 
الحصى فى كفه و أمثال ذلك. 

-٤‏ روى ابن شهر آشوب عن شعبة عن قتادة عن أنس عن 
العباس بن عبد الطلب و الحسن بن حبوب عن عبد الله بن غالب عن 
الصادق ءاثلا فى خبر قالت فاطمة بنت أسد فشددته و قطته بقاط فنتر 
القماط ثم جعلته قاطين فنترهما ثم جعلته ثلائة و أربعة و خمسة و ستة منها 
أدبم و حرير فجعل ينترها ثم قال يا آماه لا تشدي يدي فإني أحتاج أن 
ابصبص أربي بإصبعي. 

۵- عنه عن أنس عن عمر بن الخطاب إن عليا رای حية تقصده و 
هو في المهد و شدت يداه في حال صغره فحول نفسه فأخرج يده و أخذ 
بيمينه عنقها و غمزها غمزة حتى أدخل أصابعه فبها و أمسكها حتى ماتت 
فلا رأت ذلك أمه نادت و استغائت فاجتمع الحشم ثم قالت كأنك حيدرة 
حيدرة اللبوة إذا غضبت من قبل أذى أولادها. 

7- عنه عن جابر الجعنى قال كان ظثرة على اه التى أرضعته امرأة 
من بني هلال خلفته في خبائها مع أخ له من الرضاعة و كان أكبر منه سنا 
بسنة و کان عند النباء قلیب قر الصی نمو القلیب و نکس رأسه فيه 
فتعلق بفرد قدميه و فرد يديه أما اليد فنی فه. 

و ما الرجل فف يديه فجاءعت أمه فأدركته فنادت فى الحى يا للحي 


من غلام میمون آمسك على ولدي فسکوا الطفل من رأس القلیب و هم 
یعجبون من قوته و فطنته فسمته أمه مبارکا و كان الفلام في بني هلال 
یعرف بعلق الیمون و ولده إلى الیوم. 

۷- عنه كان آبو طالب يجمع ولده و ولد |خوته ثم يأمرهم بالصراع 
و ذلك خلق فى العرب فکان يحسر عن ذراعیه و هو طفل و یصارع 
کبار |خوته و صغارهم و کبار بني عمه و صفارهم فیصرعهم فیقول آبوه 
ظهر على فسماه ظهیرا. 

فلما ترعرع نئل كان یصارع الرجل الشدید فیصرعه و يعلق بالجبار 
بيده و يجذبه فیقتله و ربا قبض على مراق بطنه و رفعه إلى اهواء و ربا 
یلحق للحصان الجاري فیصدمه فيرده على عقبیه و كان 0ا يأخذ من 
رأس الجبل حجرا و يحمله بفرد يديه ثم یضعه بين يدي الناس فلا يقدر 
الرجل و الرجلان و ثلاثة على تحريكه حتى قال أبو جهل فيه. 
يا أهل مكة إن الذبح عندكم هذا علي الذي قد جل في النظر 
ما إن له مشبه في الناس قاطبة كأنه النار ترمي الضلق بالشر 
ركونوا على حذر منه فان له يوما سيظهره في البدو والحضر 

۸- عنه إنه عا لم يسك بذراع رجل قط إلا مسك بنفسه فلم 
يستطع يتنفس و منه ما ظهر بعد اي قطع الأميال و حملها إلى 
الطريق سبعة عشر ميلا تحتاج إلى أقوياء حتى تحرك ميلا منها قطعها وحده 
و نقلها و نصبها و کتب عليها هذا ميل علي . 

4- عنه يقال إنه كان يتأبط بائنین و يدير واحدا برجله و كان منه 
في ضرب يده في الأسطوانة حتى دخل إبهامه في الحجر و هو باق في 
الكوفة و كذلك مشهد الكف في تكريت و الموصل و قطيعة الدقيق و غير 


۳۹۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ا - ج ۱۲ 
ذلك و منه آثر سیفه في صخرة جبل ثور عند غار النبي و آثر رحه في جبل 
من جبال البادية و في صخرة عند قلعة خيبر و منه ختم احصی. 

۰- عنه قال ابن عباس صاحب الحصاة ثلائة أم سل وارثة الکتب 
طبع في حصاتها النبي و الوصي ع ثم أم الندى حبابة بنت جعفر الوالية 
الأسدية ثم أم غانم الأعرابية المانية و ختم في حصاتهم| أمير المؤمنين و ذلك 
مثل ما رويتم أن سلهان كان يختم على النحاس للشياطين و على الحديد 
للجن فكان كل من رأى برقه أطاعه. 

۱- عنه روى أبو سعيد الندري و جابر الأنصاري و عبد الله بن 
عباس في خبر طويل إنه قال خالد بن الوليد أتى الأصلع يعني عليا عند 
منصرفي من قتال أهل الردة في عسكري و هو في أرض له و قد ازدحم 
الكلام في حلقه كهمهمة الأسد و قعقعة الرعد فقال لي ويلك أكنت فاعلا 
فقلت أجل فاحمرت عيناه. 

و قال يا ابن اللخناء أمثلك يقدم على مثلي أو يجسر أن يدير اسمي في 
هواته في كلام له ثم قال فنكسني و الله عن فرسي و لا يمكنني الامتناع منه 
فجعل يسوقني إلى رحى للحارث بن كلدة ثم عمد إلى قطب الرحى الحديد 
الغليظ الذي عليه مدار الرحى فده بكلتا يديه و لواه في عنق كما يتفتل 
الأديم و أصحابي كأنهم نظروا إلى ملك الوت. ۱ 

فأقسمت عليه بحق الله و رسوله فاستحيا و خلى سبيلي قالوا فدعا 
أبو بكر جماعة من الحدادين فقالوا إن فتح هذا القطب لا يكنا إلا أن نحمیه 
بالنار فبق في ذلك أياما و الناس يضحكون منه فقيل إن عليا جاء من 
سفره فأق به أبو بكر إلى علي يشفع إليه في فكه فقال علي إنه لما رأى 
تكائف جنوده و كثرة جموعه أراد أن يضع مني في موضعي فوضعت منه 


عند ما خطر بباله و همت به نفسه. 

ثم قال و أما الحديد الذي في عنقه فلعله لا يمكننى في هذا الوقت فکه 
فنهضوا بأجعهم فأقسموا عليه فقبض على رس الحديد من القطب فجعل 
يفتل منه يمينه شبرا شبرا فيرمي به و هذا كقوله تعالى «وَ آلنا الحَدِيدَ أن 
اعْمَلُ سابغاتٍ وَقَدَّرْ في السّرْدِ». 

۲- عنه عن أبن عباس و سفيان بن عيينة و الحسن بن صالح و 
وكيع بن الجراح و عبيدة بن يعقوب الأسدي و في حديث غيرهم لا يفعل 
خالد ما أمرته و في حديث أبي ذر أن أمير المومنين أخذ بإصبعه السبابة و 
الوسطى فعصره عصرة فصاح خالد صيحة منكرة و أحدث في ثيابه و 
جعل يضرب برجليه. و في رواية عار فجعل يقمص قاص البكر فاذا له 
رغاء و أساغ ببوله في المسجد. 

۳- عنه روي في كتاب البلاذري أن أمير المؤمنين أخذه بإصبعيه 
السبابة و الوسطى في حلقه و شاله با و هو كالبعير عظا و ضرب به 
الأرض فدق عصعصه و أحدث مكانه. 

٤-عنه‏ عن أهل السير عن حبيب بن الجهم و أي سعيد القيمي و 
النطفزي في الخصائص و الأعثم في الفتوح و الطبري في كتاب الولاية 
بإسناد له عن محمد بن القاسم اهمداني و أبو عبد الله البرق عن شيوخه عن 
جماعة من أصحاب على إنه نزل أمير المؤمنين ِا بالعسكر عند وقعة 
صفين عند قرية صندودياء فقال مالك الأشتر ينزل الناس على غير ماء. 

فقال يا مالك إن الله سيسقينا في هذا الکان احتفر أنت و أصحابك 
فاحتفروا فإذا هم بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة جين فعجزوا عن قلعها 
و هم مائة رجل فرفع أمير الوّمنین يده إلى السماء و هو يقول طاب طاب 


خض مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قلا - ج ۱۲ 
يا عالم باطيبوثا بوثة ثميا كرباجا نوثا توديثا برجوثا آمين آمين يارب 
العالمين يا رب موسی و هارون. 

ثم اجتذها فرماها عن العين أربعين ذراعا فظهر ماء أعذب من 
الشهد و أبرد من الثلج و آصفی من الياقوت فشربنا و سقينا ثم رد الصخرة 
و أمرنا أن نحئو عليها التراب فلما سرنا غير بعيد قال من منكم يعرف 
موضع العين قلنا كلنا فرجعنا فخي مکانها علينا فإذا راهب مستقبل من 
صومعة فلم| بصر به أمير المؤمنين قال شععون. 

قال نعم هذا اسمي متني به أمي ما اطلع عليه إلا الله ثم أنت قال و ما 
تشاء يا شمعون قال هذا العين و اسمه قال هذا عين زاحوما و في نسخة 
راجوه و هو من الجنة شرب منها ثلاثمائة نبيا و ثلائة عشر وصيا و أنا 
آخر الوصيين شربت منه قال هكذا وجدت في جميع كتب الإنجيل و هذا 
الدير بني على قالع هذه الصخرة و مخرج الماء من تحتها و لم يدركه عالم قبلي 
غيري لقد رزقنيه الله و اسلم. 

۵- عنه في رواية أنه جب شعيب ثم رحل أمير الوّمنین و الراهب 
يقدمه حتى نزل صفين فلا التق الصفان كان أول من أصابته الشهادة ففزل 
أمير المؤمنين ًإ و عيناه تهملان و هو يقول المرء مع من أحب الراهب 
معنا يوم القيامة. 

7- عنه في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبو محمد 
الشيباني حدئنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سعيد القيمي قال فسرنا 
فعطشنا فقال بعض القوم لو رجعنا فشربنا قال فرجع أناس و كنت فيمن 
رجع قال فالقسنا فلم نقدر على شيء فأتينا الراهب قال فقلنا أين العين 
التي هاهنا قال أية عين قلنا التي شربنا منها و استقينا و سقينا فالقسناها 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۹۳ 
فلم| قدرنا قال الراهب لا يستخرجها إلا ني أو وصي. 

۷- عنه عن تفسير الامام الحسن العسكري ا9ا ان یی بن أن 
سلول و جد بن قيس اتخذا له دعوة عند حائط بستان ثلاثون ذراعا 17 
في خمسة و عشرين ذراعا سمكه في ذراعين غلظة و فتشا عن أصلها و 
أوقفا رجالا خلف الحائط فتلقاهث بیسراه حتى أكل و أكلوا في تعبه 
فقال لست أجد له من التعب بيساري إلا أقل ما أجده من ثقل هذه 
اللقمة بيميني 

۸- عنه في قلع باب خیبر روی أحمد بن حنبل عن مشيخته عن 
جابر الأنصاري أن الني تلك دفع الراية إلى علي ت في يوم خيبر بعد أن 
دعا له فجعل يسرع السير و أصحابه يقولون له ارفق حتى انتهى إلى 
الحصن فاجتذب بابه فألقاه على الأرض ثم اجتمع منا سبعون رجلا و كان 
جهدهم أن أعاد الباب. 

۹- عنه عن أبي عبد الله الحافظ بإسناده إلى أبي رافع لما دنا علي من 
القموص أقبلوا يرمونه بالنبل و الحجارة فحمل حتى دنا من الباب فاقتلعه 
ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعا و لقد تكلف حمله أربعون رجلا فا 
أطاقوه. 

۰- عنه قال: أبو القاسم حفوظ البستي في كتاب الدرجات إنه حمل 
بعد قتل مرحب عليهم فانهزموا إلى الحصن فتقدم إلى باب الحصن و ضبط 
حلقته وكان وزنها أربعين منا و هز الباب فارتعد الحصن بأجمعه حتى ظنوا 
زلزلة ثم هزه أخرى فقلعه و دحا به في الهواء أربعين ذراعا. 

۱- عنه روى آبو سعيد الخدري و هز حصن خيبر حتى قالت صفية 
قد كنت جلست على طاق کا تجلس العروس فوقعت على وجهي فظننت 


۳۹ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
الزلزلة فقيل هذا علي هز الحصن يريد أن یقلع الباب. 

7- عنه في حديث أبان عن زرارة عن الباقر كلا فاجتذبه اجتذابا و 
تقرس به ثم حمله على ظهره و اقتحم الحصن اقتحاما و اقتحم المسلمون و 
الباب على ظهره. 

۳- عنه قال في الإرشاد قال جابر إن عليا حمل الباب يوم خيبر 
حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها و إنهم جربوه بعد ذلك فلم يحمله 
أربعون رجلا رواه أبو الحسن الوراق المعروف بغلام المصري عن أبن جرير 
الطبري التاريخي. 

۶- عنه في رواية جماعة خحمسون رجلا و في رواية مهد سبعون 
رجلا. 

۵- عنه عن ابن جرير الطبري صاحب السترشد إنه مله بشماله و 
هو أربعة أذرع في خمسة أشبار في أربع أصابع عمقا حجرا أصلد دون يمينه 
فأثرت فيه أصابعه و حمله بغير مقبض ثم تقرس به فضارب الإقران حتی 
هجم عليهم ثم زجه من ورائه أربعين ذراعا. 

۲۰- عنه في رامش أفزاي كان طول الباب شانية عشر ذراعا و 
عرض الخندق عشرون, فوضع جانبا على طرف الخندق و ضبط جانبا 
بيده حتى عبر عليه العسكر و كانوا مانية الالف و سبععمائة رجل و فيم 
من كان يتردد و يخف عليه. 
وقد زج باب الحصن عنه بکفه و ظل لأجساد الهود وهبر 
و عبر جيش العز من فوق زنده و مامسه منه هناك تضجر 

۷- عنه عن أبي عبد الله الجذلي قال له عمر لقد حملت منه ثقلا 
فقال ما كان الا مثل جنتی التي في يدي. 


۸- عنه في رواية آبان فو الله ما لق علي من البأس تحت الباب آشد 
ما لي من قلم الياپ. اا 

۹- عنه عن الارشاد لما انصرفوا من الحصون آخذه على بیمناه 
فا ب آذرضا من الار ر كان الات شل ععررون ربجلا میم 

۰- عنه عن علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن ابن 
عباس في خبر طويل و كان لا يقدر على فتحه إلا أربعون رجلا. 

۱- عنه عن تاريخ الطبري قال أبو رافع سقط من ثماله ترسه فقلع 
بعض أبوابه و تقرس بها فلما فرغ عجز خلق كثير عن تحريكها. 

۲- عنه عن روض الجنان قال بعض الصحابة ما عجبنا يا رسول 
الله من قوته في حمله و رميه و إتراسه و إنما عجبنا من إجساره و أحد 
طرفيه على يده فقال النى ٤ا‏ كلاما معناه يا هذا أنظرت إلى يده فانظر 
ال رجلیه قال فنظرت إل رجلیه فوجدتیا معلقتین فقلت هذا آعجب 
رجلاه على امواء فقال بيك لیستا على ال هواء و نبا على جناحي 
جبرئيل فأنشأ بعض الأنصار يقول: 
إن امرأ حمل الرتاج بخيبر یسوم الهود بقدرة لوید 
حمل الرتاج رتاج باب قوصها والمسلمون و أهل خيبر شهد 
فرمی به و لقد تکلف رده سسبعون کلهم له مستسدد 
ردوه بعد تک لف و مشقة ومقال بعضهم لبعض ازدد 

و هذا كله خرق العادة و لا يتيسر إلا لني أو وصي ني و إذا لم جز 
آن يكو نبيا لا بد أن یکون وصیا. 

۳- عنه یروی وثبته آربعون ذراعا إلى عمرو و رجوعه إلى خلف 
عشرون ذراعا و ذلك خارج عن العادة. 


۶- عنه روي ضربته على رجلیه و قطعها بضربة واحدة مع ما كان 
عليه من الثياب و السلاح. 

6 عنه روي أنه ضرب مرحب الكافر يوم خيبر على رأسه فقطع 
العامة و المخوذة و الرأس و الحلق و ما عليه من الجوشن من قدام و خلف 
إلى أن قده بنصفين ثم حمل على سبعين ألف فارس فبددهم و تحير الفريقان 
من فعله فانهزموا إلى الحصن و صل مشهد البوق عند رحبة الشام أنه للا 
أخبر أن الساعة خرج معاوية في خيله من دمشق و ضرب البوق و سمع 
ذلك من مسيرة ثمانية عشر يوما و هو خرق العادة. 

“- عنه قال: و منه الدكة المشهورة في الكوفة الق يقال إنه رأى منها 
مكة و سلم عليها و ذلك مثل قولكم يا سارية الجبل و مسجد الجذاف في 
الرقة و هو أنه لما طلب الزواريق لحمل الشهداء قالوا الزواريق ترعى. 

فقال اكلا كلامكم غث و قصانكم رث لا شد الله بكم صنعا و لا 
أشبعكم إلا على قتب. 

۷- عنه قال: عمل جائزة عظيمة بمنزلة الحذاف و حمله الشهداء 
عليها فخربت الرقة و عمرت الرافقة و لا يزالون في ضنك العيش. 

۳۸- عنه وروت الغلاة أنه اقلا صعد إلى السیاء على فرس و ينظر إليه 
أصحابه و قال لو أردت لحملت إليكم ابن أبي سفيان. 

و ذلك نحو قوله تعالى «و رَفَمْنَاهُ مَكاناً عَلیّا». 

9 عنه قال: خرج عن أبي زهرة و قطع مسيرة ثلائة أيام بليلة 
واحدة و أصبح عند الكفار و فتح عليه فنزل «و الغادِياتِ ضَبْحا». 

۰- عنه روي أنه رمى إلى حصن ذات السلاسل في المنجنيق و نزل 
على حائط الحصن و كان الحصن قد شد على حيطانه سلاسل فيها غرائر 


من تبن أو قطن حتی لا يعمل فيها النجنیق إذا رمی الحجر فقالت الفلاة فر 
في الهواء و الترس تحت قدمیه و نزل على الحائط و ضرب السلاسل ضيربة 
واحدة فقطعها و سقطت الغراثر و فتح احصن. 

0- غ روت البلذة أنه تلت ا و ی ا 
من فَأَنَاهُمْ الله من حَيِتُ ل يحْتَِبُوا» و ذلك إن صح مثل صعود الملائكة 
و تزوهم و اسراء النى قرا . 

۲ - عنه عن تفسير أبي محمد الحسن العسكري إنه رأى عليا ل 
ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري في بتر عادية و رجال يرمونه 
بالأحجار فوقع فبا فقالوا أردنا واحدا فصارا اثنين فأرسلوا صخرة مقدار 
مائتي من فاحتضنه علي و جعل رس ثابت إلى صدره و انحنى عليه. 

فوقعت الصخرة على مؤخر رآس علي فا كانت إلا كترويحة بمروحة 
ثم آرسلوا ثانية و ثالثة ثم قالوا لو كان هما مائة ألف روح ما نجت واحدة 
منها فأذن الله لشفير البثر فانحط و لقرار البثر فارتفع فخرجا سالمين. 

۳- عنه قال أنه أرادت الفجرة ليلة العقبة قتل النى يلكي و من بق 
في المدينة قتل علي فلا تبعه و قص عليه بغضاءهم فقال أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى الخنبر فحفروا له حفيرة طويلة و 
غطوها فلا اتصعرف و بلغها آنطق لله فرسه فقال سر ادن اه فظفرت ثم 
آمر بكشفه فرأی عجبا. 

4 - عنه عن مسند أحمد و فضائله و سئن ابن ماجة قال عبد الرمن 
بن أبي ليلى كان أمير الوّمنین لا یلیس في البرد الشدید الثوب الرقیق و 
ف الى السديد اله و قرب لو كان لا داقر ارو 
الي 6ا دعا له يوم خيبر فقال كفاك الله ال حر و البرد و في رواية اللهم 


قه الحر و البرد و في رواية اللهم اکفه الحر و البرد. 

۵ 6- عنه قال لهجلا یونانی أعالم صفارك و لا علاح في دقة ساقيك 
فسأله 3 عما يزيد في الصفار فقال شعرتان من هذا و قدر حبة منه تقتل 
قال کم هذا قال قدر مثقالين فتناوله و قحه فعرق و جعل الرجل یرتعد 
فتبسم ال و قال يا عبد له أصح ما كنت بدنا الآن لم يضرني ما زعمت أنه 
سم فغمض عينيك فغمض ثم قال افتح عينيك ففتح و نظر إلى وجه علي 
فإذا هو أبيض أحمر. 

فقال زال الصفار بسمك ثم ضرب بيده على أسطوانة عظيمة على 
رأسها سطح جلسه الذي هو فيه و فوقه حجرتان فاحتملها مع الحيطان 
فغشي على اليوناني فلا أفاق قالعلا هذه قوة الساقين الدقيقين. 

7- عنه روى حبيب بن حسن العتكي عن جابر الأنصاري قال 
صلى بنا أمير الزمنین ا صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال معاشر الناس 
أعظم الله أجركم في أخيكم سلان فقالوا في ذلك فلبس عامة رسول الله و 
دراعته و أخذ قضيبه و سيفه و ركب على العضباء و قال لقنبر عد عشرا 
قال ففعلت فإذا نحن على باب سلمان. 

قال زاذان فلا أدرك سلان الوفاة فقلت له من المغسل لك قال من 
غسل رسول اه فقلت إنك في المدائن و هو بالمدينة فقال يا زاذان إذا 
شددت لحيتي تسمع الوجبة فليا شددت لحيته سمعت الوجبة و أدركت 
الباب فإذا بأمير المؤمنين !2ة. 

فقال يا زاذان قضى أبو عبد الله سلمان قلت نعم يا سيدي فدخل و 
كشف الرداء عن وجهه فتبسم سلان إلى أمير المؤمنين يا فقال له مرحبا 
يا أبا عبد الله إذا لقيت رسول الله فقل له ما مر على أخيك من قومك ثم أخذ 


في تجهيزه. 

فلم) صلى عليه كنا نسمع من أمير المؤمنين تكبيرا شديدا و كنت 
رأيت معه رجلين فقال أحدهما جعفر أخي و الآخر الخنضر اك و مع كل 
واحد منها سبعون صفا من الملائكة في كل صنف ألف ألف ملك. 

۷- عنه قد ذكرنا مصارعته مع إبليس و أخذه عند الحرم و حاریته 
الجن عند وادي بنى المصطلق و في بر ذات العلم و غير ذلك. 

ومح کته سانلاو فرط م ماكر ليهاو لر لان نف لطن 
الأمة بالبينونة التى لا تلحق و الفضيلة التى لا تدرك و الأعجوبة التى لا 
تنال ما كان مخصوصا من الغلو و الافراط في القول. ۱ 

۸- عنه عن ابن وهبان و الفتاك مضینا بغابة فإذا بأسد بارك في 
الطريق و آشباله خلفه فلویت بدابتي لارجع فقال 0 إلى أين آقدم يا 
جويرية بن مسهر إا هو کلب الله ثم قال: «ضا من داب إلا هو آخِدٌ 
پناصیتها» الاية فاذا بالاسد قد آقبل نحوه فتبصبص بذنبه و هو یقول 
السلام عليك يا أمير الومنین و رحمة الله و برکاته يا ابن عم رسول الله 

فقال و عليك السلام يا آبا الحارث ما تسبيحك فقال آقول سبحان 
من آلبسنی الهابة و قذف في قلوب عباده منى الخافة. 

-٩‏ عنه عن الباقر/ئ3 قال أمير المؤمنين اا لجويرية بن مسهر و 
قد عزم على الخروج آما إنه سيعرض لك في طريقك الأسد قال فا الحيلة 
فقال تقرؤه السلام و تخبره أني أعطيتك منه الأمان فبیغا هو يسير إذ أقبل 
نحوه أسد فقال يا أبا احارث إن أمير المومنين ًا يقرؤك السلام و إنه قد 
آمننی منك قال فولى و همهم خمسا. 

فلیا رجع حكى ذلك لأمير المؤمنين فقال ااا فإنه قال لك فاقراً 


۳۷۰ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب مج -ج۱۲ 
وصي محمد یک منى السلام و عقد بيده خمسا. 

۰- عنه ذکر الفضل الشات تو ذلكك عن جويرية و رأی سدا 
آقبل نحوه همهم و یسح برأسه الأرض فتکلم معه بشیء فسئل 
عنه الا فقال أنه يشكو الحبل و دعا لى و قال لا سلط الله أحدا منا على 
أوليائك. ١‏ 

۱- عنه عن عمرو بن حمزة العلوي في فضائل الكوفة إنه كان أمير 
المؤمنين ب ذات يوم في حراب جامع الكوفة إذ قام بين يديه رجل 
للوضوء فضی نحو رحبة الكوفة يتوضأ فإذا بأفعي قد لقيه في طريقه 
ليلتقمه فهرب من بين يديه إلى أمير المؤمنين كا فحدثه با لحقه في طريقه 
فنهض أمير ا لمؤمنين اا حتى وقف على باب الثقب الذي فيه الأفعى. 

فأخذ سيفه و تركه في باب الثقب و قال إن كنت معجزة مثل عصا 
موسى فأخرج الأفعى فا كان إلا ساعة حتى خرج يساره ثم رفع رأسه إلى 
الأعرابي و قال إنك ظننت أني رابع رابعة لما قت بين يدي فقال هو صحيح 
ثم لطم على رأسه و أسلم. ۱ 

07- عنه في الامتحان عبار بن ياسر و جابر الأنصاري كنت مع أمير 
المؤمنين في البرية فرأيته قد عدل عن الطريق فتبعته فرأيته ينظر إلى السماء 
ثم يتبسم ضاحكا فقال أحسنت أا الطير إذ صفرت بفضله فقلت له 
مولاي أين الطير فقال في الهواء تحب أن تراه و تسمع كلامه فقلت نعم يا 
مولاي فنظر إلى السماء و دعا بدعاء خنى فاذا الطير هوي إلى الأرض. 

فسقط على يد أمير المؤمنين فسح يده على ظهره فقال أنطق بإذن الله 
و أنا على بن أبي طالب فأنطق الله الطير بلسان عربي مبين فقال السلام 
عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته فرد عليه و قال له منن أين 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۷۱ 
مطعماك و مشربك في هذه الفلاة القفراء الق لا نبات فيها و لا ماء. 

فقال يا مولاي إذا جعت ذکرت ولایتکم آهل البيت فأشبع و إذا 
عطشت فأتبرأ من أعدائكم فأروي فقال بورك فيك بورك فيك و طارت 
مثل قوله تعالی «يا یبا الاش عُلَّمنا ملطق الطَيْرِ». 

۳- عنه عن محمد بن وهبان الأزدي الدیبلی في معجزات النبوة عن 
البراء بن عازب في خبر عن أمير الوّمنین إنه عبر في السماء خيط من الاوز 
طائرا على رأس أمير المؤمنين فصرصرن و صرخن فقال 0 المؤمنين قد 
سلمن علي و عليكم فتغامز أهل النفاق بينهم فقال أمير الموّمنين يا قنبر ناد 
بأعلى صوتك أا الإوز أجيبوا أمير المؤمنين و أخا رسول رب العالمين 
فنادى قنبر بذلك فإذا الطير ترفرف على رأس أمير المؤمنين. 

فقال قل ها انزلن فلا قال ها ریت الاوز و قد ضربت بصدورها إلى 
الأرض حتى صارت في صحن المسجد على أرض واحدة فجعل أمير 
المؤمنين يخطبها بلغة لا نعرفها و هن 

يلززن بأعناقهن إليه و يصرصرن ثم قال هن انطقن بإذن الله العزيز 
الجبار قال فإذا هن ينطقن بلسان عربي مبين السلام عليك يا أمير الموّمنين 
و خليفة رب العالمين الخبر. 

و هذا كقوله تعالى: «یا جبال اوي مه و الط 

6- عنه عن علل الشرائع عن علي بن حاتم القزويني بإسناده عن 
الأعمش عن إبراهيم بن علي بن أبي طالب إن أمير المومنين هلا خرج ذات 
بوم فوقف علی الفرات و قال یا هناش فاطلع اسري راسه فقال له 
ل ا سرائیل عرضت علي ولایتکم فلم 


۳۷۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب يكلا - ج ۱۲ 

۵- عنه عن العجزات و الروضة و دلائل ابن عقدة آبو اسحاق 
السبيعي و الحارث الاعور رآینا شیخا باکیا و هو یقول شرفت على المائة 
و ما رأيت العدل الا ساعة فسئل عن ذلك فقال أنا حجر الحميري و كنت 
بهودیا أبتاع الطعام قدمت يوما نحو الكوفة فلا سرت بالقبة بالمسجد 
فقدت حمري فدخلت الكوفة إلى الأشتر فوجهنی إلى أمير الوّمنین فلا 
رآنی. 

قال يا أخا الهود إن عندنا علم البلایا و النایا ما كان و ما یکون 
آخبرك أم تخبرنی با ذا جئت فقلت بل تخبرني فقال اختلست الجن مالك 
في القبة فا تشاء قلت إن تفضلت علي آمنت بك فانطلق معي حتى إذا أق 
القبة و صلى ركعتين و دعا بدعاء و قرأ سل لیا شواظ ین ثار و 
خاش له تنتصران» الآية. 

ثم قال يا عبد الله ما هذا العبث و الله ما على هذا بایعتموني و 
عاهدتوني يا معشر الجن فرأيت مالي يخرج من القبة فقلت أشهد أن لا إله 
الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و أشهد أن عليا ولى الله ثم إني لما قدمت 
الآن وجدته مقتولا قال ابن عقدة إن المهودي من سورات المدينة. 

7- عنه حكى محمد بن الحنفية انقضاض غراب على خفه و قد 
نزعه ليتوضأ وضوء الصلاة فانساب فيه أسود فحمله الغراب حتى صار به 
في الجو ثم ألقاه فوقع منه الأسود و وقاه الله من ذلك. 

۷- عنه في الأغاني أنه قال المدائني إن السيد الحميري وقف 
الکناس و قال من جاء بفضيلة لعلی بن لى طالب لم آقل فیها شعرا فله 
فرسی هذا و ما على فجعلوا حدئونه و ینشدهم فيه حتی روی رجل عن 
أبي الرعل الرادي أنه قدم أمير المؤمنين فتطهر للصلاة فنزع خفه فانسابت 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۷۳ 
فيه أفعى فلا دعا لیلبسه انقضت غراب فحلقه ثم آلقاه فخرجت الافعی منه 
قانع أعطلاء اليد ما رف 

۸- عنه عن كتاب هواتف الجن عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن 
عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: حدثني سلمان الفارسي في خبر كنا مع 
رسول ال تلا في يوم مطير و نحن ملتفتون نحوه فهتف هاتف السلام 
عليك يا رسول الله فرديلئةٍ و قال من أنت قال عرفطة بن شمراخ أحد بني 
نجاح قال أظهر لنا رحمك الله في صورتك. 

قال سلان فظهر لنا شيخ أزب أشعر قد لبس وجهه شعر غليظ 
متكاثف قد واراه و عيناه مشقوقتان طولا و فه فی صدره فيه أنياب بادية 
طوال و أظفاره كمخالب السباع فقال الشيخ يا ني الله ابعث معي من يدعو 
قومي إلى الاسلام أنا أرده إليك سالما فقال النبي أيكم يقوم معه فيبلغ الجن 
عني و له الجنة فلم يقم أحد. 

فقال ثانية و ثالته فقال على ئلا أنا يا رسول الله فالتفت النى بلا 
إلى الشيخ فقال و أفنى إلى الحرة في قذه اد اببس سل هنا لفل 
حكني و ينطق بلساني و يبلغ الجن عني قال فغاب الشيخ ثم أتى في الليل و 
هو على بعير كالشاة و معه بعير آخر كارتفاع الفرس فحمل النبي عليا 
عليه و حملي خلفه و عصب عيني و قال: 

لا تفتح عينيك حتى تسمع عليا يوّذن و لا يروعك ما ترى فإنك 
آمن فسار البعير فدفع سائرا يدف كدفيف النعام و علي يتلو القرآن فسرنا 
ليلتنا حتى إذا طلع الفجر أذن علي و أناخ البعير و قال انزل يا سلمان 
فحللت عينى و نزلت فإذا ارض قوراء. 

فأقام الصلاة و صلى بنا و لم أزل أسمع الس حتى إذا سلم علي التفت 


۳۷۶ مسند الامام آمیرالمزمنین على بن ابیطالب قل - ج ۱۲ 
فإذا خلق عظم و آقام علي یسبح ربه حتی طلعت الشمس ثم قام خطیبا 
فخطبهم فاعترضته مردة منهم فأقبل علي عا فقال آباحق تکذبون و عن 
القران تصدفون و بایات الله تجحدون ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: 

اللهم بالكلمة العظمى و الأسماء الحسنى و العزائم الكبرى و اي 
القيوم و حى الموتى و میت الأحياء و رب الأرض و السماء يا حرسة الجن 
رة الشياطين و خدام لله الشرهاليين و ذوي الأرحام الطاهرة اهبطوا 
بالجمرة التي لا تطفأ و الشهاب الثاقب و الشواظ الحرق و النحاس القاتل 
بكهيعص و الطواسين و الحواميم و يس و ن و اقلم و ما يَسْطَرُونَ. 

و الذَارِيات و النَجْم إ إذا قوی. و الطور, و کثاب مشطور في ری 
نشور و ايت الفتور و العام الام و مواقع النجوم لما أسرعتم 
الاحدار إلى الردة التولعین التکبرین الجاحدين آثار رب العالین. 

قال سلمان فأحسست بالأرض من تحتي ترتعد و سمعت في الهواء 
دويا شديدا ثم نزلت نار من السماء صعق كل من رآها من الجن و خرت 
على وجوهها مغشيا عليها و سقطت آنا على وجهي فلا أفقت إذا دخان 
يفور من الارض فصاح بهم علي ارفعوا رءوسكم فقد أهلك الله الظالمين ثم 
عاد إلى خطبته فقال. 

يا معشر الجن و الشياطين و الغيلان و بني شراخ و آل نجاح و 
سكان الآجام و الرمال و القفار و جميع شياطين البلدان اعلموا أن الأرض 
قد ملئت عدلا كا كانت مملوءة جورا هذا هو الحق فا ذا بعد الحق الا 
الشلال فاق صاز فون فقالوا آمنا باو رسوله و برسول رسوله فلا دخلا 
الدينة قال النی لعلى !12 ما ذا صنعت قال أجابوا و أذعنوا و قص 
عليه خبرهم فقال لا يزالون كذلك هائبين إلى يوم القيامة. 


باب خوارق عاداته عليه السلام Yo‏ 
- عنه حدثنى آبو منصور بإسناده و الأصفهاني بإسناده إلى رجل 
قال کنت آنا و علي بن أن طالب بصفین فرآیت بعیرا من إل الشام جاء و 
عليه راكبة و ثقله فألق ما عليه و جعل یتخلل الصفوف حتی انتهى إلى 
على ِا فوضع مشفره ما بين رأس علي و منکبه و جعل يحركها بجرانه 
فقال على و الله انها لعلامة بینی و بين رسول الله قال فجد الناس فى ذلك 
اليوم واشعد قتاهم ٠‏ ۱ 

۰- عنه حدئنی أبو العزيز كادش العكبري بإسناد أورده أن رجلا 
من تاحية آذربیجان كان له لا قد استصعبت عليه فجاء إل ام الزن 
فأخبره بذلك و شکا إليه فقال ا إذا انصرفت فصر إلى الوضع الذي هي 
فيه و قل: 

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة و آهل بيته الذین اخترتهم 
على علم على العالمين اللهم فذلل لي صعوبتها و حزانها و اكفني شرها فإنك 
الكافي المعافي و الغالب القاهر فانصرف الرجل فلا كان من قابل عاد و معه 
جملة من أمانها قد حمله إلى أمير الوّمنین فقال ااا له نها لما صرت إليها 
جاءتك لائذة خاضعة ذليلة فأخذت بنواصبها واحدا فواحدا. 

قال صدقت يا أمير الوّمنین كأنك كنت حاضرا معى فتفضل على 
قبول ما جنيك به فقال امض راشدا بارك اف لاک فیه فيورك للمرجل في 
ماله حتی ضاق عليه رحاب بلده. 

-١‏ عنه في حديث عار لما أرسل النى يلك عليا 3 إلى مدينة 
عمان في قتال الجلندى بن كركرة و جرى بین حربا عظها و ضربا وجيعا 
دعا الجلندى بغلام يقال له الكندي و قال له إن أنت خرجت إلى صاحب 
العامة السوداء و البغلة الشهباء فتأخذه أسيرا و تطرحه حدلا عفيرا 


كبام مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قلا - ج ۱۲ 
أزوجك ابنتي التي لم أنعم لأولاد الملوك بزواجها فركب الكندي الفيل 
الأبيض و كان مع الجلندى ثلاثون فيلا و حمل بالأفيلة و العسکر على أمير 
المؤمنين. 

فلا نظر الامام إليه نزل عن بغلته ثم كشف عن رأسه فأشرقت 
الفلاة طولا و عرضا ثم ركب و دنا من الأفيلة و جعل يكلمها بكلام لا 
يفهمه الآدميون و إذا بتسعة و عشرين فيلا قد دارت رءوسها و حملت على 
عسكر المشركين و جعلت تضرب فم يمينا و شمالا حتى أوصلتهم إلى باب 
عبان ثم رجعت و هي تتكلم بكلام يسمعه الناس. 

يا علي كلنا نعرف محمدا و نوّمن برب محمد إلا هذا الفيل الأبيض 
فإنه لا يعرف حمدا و لا آل محمد فزعق الامام زعقته المعروفة عند الغضب 
المشهورة فارتعد الفيل و وقف فضربه الإمام بذي الفقار ضربة رمى رأسه 
عن بدنه فوقع الفيل إلى الأرض كالجبل العظيم و أخذ الكندي من ظهره. 

فأخبر جبرئيل الني 6ا فارتق على السور فنادى أبا الحسن هبه 
لي فهو أسيرك فأطلق على سبيل الكندي فقال يا أبا الحسن ما ملك على 
إطلاق قال ويلك مد نظرك فد عينيه فكشف الله عن بصره فنظر النبي على 
وله و یاعد ها دوا نا تین ۱ 

فقال سیدنا رسول اه فقال کم بیننا و بينه قال مسيرة آربعین 
یوما فقال يا أبا الحسن إن ربكم رب عظيم و نبیکم نبي کرم مد يدك فأنا 
أشهد أن لا له إلا الله و أن محمدا رسول الله و قتل علي الجلندى و غرق في 
البحر منهم خلقا كثيرا و قتل منهم كذلك و سلم الباقون و سلم الحصن إلى 
الكندي و زوجه بابنة الجلندى و أقعد عندهم قوما من المسلمين يعلمونهم 
الفرائض. 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۷۷ 

۲- عنه في حديث صا بن سماعة الطائني أنه قال آعرايي آتاه من 
تیم مع القارصي بعد ما سأله مسائل إني قدمت بابن لي لقس له جملا من 
العلم فلقنه خبرا قالط ادن يا غلام قال الغلام فأمد يده على ذوّابتيه فلا 
أنسى برد جهضتها على أم دماغیه قال لي آتعلم قلت بأبي و ما أعلم قال من 
ربك قلت الله ربي قال من نبيك قلت محمد قال فأين قبلتك قلت ها هي ذه 
تجاهيه و أومأت إلى الكعبة قال لي أجب الصلاة إذا غربت فى اليوباء و اذكر 
ربك ناشيا و إن ركبت الجلعباء. 

ثم تركني فنهضت مع أبيه حتى قدمنا الحي و ما شيء أحب إلي من 
الصلاة ثم سألت عن القارصي قال ذاك علي بن أبي طالب. 

و آخذ ام البيعة على الجن بوادي العقيق بأن لا يظهروا في رحالتنا و 
جواد المسلمين و قضی منه و من رسول الله و ضلت مائة ناقة خمراء: تنظر 
في سواد و ترعی في سواد فشكت الجن ما کلهم فقال أو ليس قد أبحت لکم 
النثيل و العظام 

قالوا يا أمير الوّمنین على أن لا يستجمر بها فقال لكم ذلك فقالوا يا 
امن الومنین فان الشمس تضمر بأطفالنا فأمر أمين الومنین الشمس أن 
ترجع فرجعت و أخذ علیها العهد أن لا تضر بأولاد المؤمنين من الجن و 
الانس و منه الحديث الملك الذي تضمن كلمة ابن حماد. 

۳- عنه عن تفسير أبي محمد الحسن العسكري اا لما ناظرت 
البهود علیالثل في النبوة نادى جمال اليهود أيتها الجمال اشهدي محمد و 
وصيه فنطقت جماهم و ثيابهم كلها صدقت يا علي إن محمدا رسول الله و 
إنك يا علي حقا وصيه فامن بعضهم و خزي آخرون فنزل «الم ذلك 
الكنابٌُ لا رَيْبَ فيه هُدی لِلْمُتِّينَ» الكتاب أمير المؤمنين و المتقين شيعته. 


۳۷۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب نيلا - ج ۱۲ 

۶- عنه عن أب بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن علي اق 
بالإسناد عن مقاتل عن محمد بن الحنفية عن أمير الژمنین في قوله تعالى: 

«إنَا عرضا الْأَمانَةَه عرض الله أمانتي على السماوات انیم الوا بي 
العقاب فقلن ربنا لا تحملنا بالثواب و العقاب لكنا نحملها بلا ثواب ولا 
عفان 

و إن الله عرض أمانتي و ولايتي على الطيور فأول من آمن بها البزاة 
البيض و القنابر و أول من جحدها البوم و العنقاء فلعنهیا اله تعالی من بين 
الطيور فأما البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار لبغض الطير ها و آما العنقاء 
فغابت في البحار لا ترى. 

و إن الله عرض أمانتي على الأرضين فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها 
طيبة زكية و جعل نباتها و مرها حلوا عذبا و جعل ماؤها زلالا و كل بقعة 
جحدت إمامتي و أنكرت ولایتق جعلها سبخا و جعل نباتها مرا علقما و 
جعل مرها الو و الحنظل و ماءها ملحا أجاجا. 

ثم قال «وَ لها الإنسان» يعني آمتك يا محمد ولاية أمير الوّمنین و 
إمامته با فما من الثواب و العقاب لَه كانَ ظَلُوماً» لنفسه «جَهُول» لأمر 
ربه من لم یودها بحقها فهو ظلوم غشوم. 

۵- عنه قال أمير المؤمنين ا لا يحبني إلا مؤمن و لا يبغضني إلا 
منافق ولد حرام و الطيور الختارة عندنا مس الزاغي و الورشان و القنبرة 
و الهدهد و البوم و السبب في سکونها الخراب إنه لما قتل الحسين ا درأت 
عليه و قالت لا سكنت بين قوم يقتلون ابن رسول الله و دخلت الخراب. 

1- عنه عن تارج البلاذري قال أبو سحيلة مررت أنا و سلمان 
بالربذة على أبي ذر فقال إنه سيكون فتنة فإن أدركتموها فعلیکم بكتاب الله 


و علي بن ابي طالب فإني معت رسول ال یقول علي أول من آمن 
بي و أول من يصافحني يوم القيامة و هو يعسوب الوّمنین و قال النبي يا 
علي أنت يعسوب المؤْمنين و المال يعسوب الظالمين. 

۱ ۷- عنه عن أغاني أبي الفرج في حديث إن المعلى بن طريف قال ما 
عندکم في قوله تعالی: «و أؤحئ رَبك إلى الحْلٍ» فقال بشار النحل العهود 
قال هیهات يا أبا معاذ النحل بنو هاشم «جَْرُجُ ین بطونبا شراب تِن 
ألواتهُ فيه شِفاءٌ للتاس» یعنی العلم. 

۸- عنه عن الرضاللا في هذه الآية قال البی 3 علي أميرها 
فسمي أمير النحل. 

8 عنه يقال إن البي 6 وجه عسكرا إلى قلعة بني ثعل فحار 
بهم أهل القلعة حتى نفد أسلحتهم فأرسلوا البهم كوار النحل فعجز عسكر 
النبي عنها فجاء علي فذلت النحل له فلذلك سمي أمير النحل. 

۷۰- عنه قال: روي أنه وجد في غار نحل فلم يطيقوا به فقصده علي 
و شار منه عسلا كثيرا فسماه رسول الله أمير النحل و اليعسوب و يقال هو 
يعسوب الآخرة وهذا في الشرف في أقصى ذروته و اليعسوب ذكر النحل و 
سيدها و يتبعه سائر النحل قال آبو حنيفة الدينوري متى عجز الیعسوب 
عن الطيران حملته النحل حملا و بقية النحل لا تعسل بعده و جعل يطير في 
وجه الأرض. ۱ 

۱- عنه روی آبو بكر بن مردویه في الناقب و آبو إسحاق الثعلبي في 
تفسيره و آبو عبد الله بن مندة في العرفة و آبو عبد الله النطنزي في 
ا خصائص و الخطيب في الأربعين و أبو مد الجرجاني في تاريخ جرجان رد 
الشمس لعلى نئة. 


۳۸۰ مسند الامام أميرالمؤمتين على بن ابیطالب قلا - ج ۱۲ 

و لأبي بكر الوراق کتاب طرق من روی رد الشمس و لأبىي عبد الله 
الجعل مصنف في جواز رد الشمس و لأبي القاس الحسكاني مسألة في 
تصحیح رد الشمس و ترغيم النواصب الشمس و لأبي الحسن الشاذان 
کتاب بیان رد الشمس على أمير الوّمنین. 

۲- عنه ذکر آبو بكر الشيرازي في کتابه بالاسناد عن شعبة عن 
قتادة عن الحسن تفع فان هذا | نی مستوفی ثم قال: قال 
الحسن عقيب هذا الخبر و أنزل الله عز و جل آيتين في ذلك قوله تعالى: «وَ 
فو الى مل الیل و الا فة ن آزاة أن ید كن أو أزاة شکور یعنی 
RA‏ فا از امه ار اراد شا ۳ 

و أنزل أيضا «یْکَور الیل عَلى الا و یلار عَلَ الَّيلِ» و ذکر 
آن الشمس ردت عليه مرارا الذي رواه سلان و يوم البساط ويوم الخندق 
و یوم حنین و یوم خیبر و یوم قرقیساء و یوم برائا و یوم الغاضرية و یوم 
النهروان و يوم بيعة الرضوان و یوم صفين و في النجف و في بني مازر و 
بوادي العقیق و بعد احد. 

۳- عنه قال: روی الکلینی في الکانی انها رجعت بسجد الفضیخ من 
الدينة و آما العروف مرتان في حياة بیط بکراع الغمیم و بعد وفاته 
ببابل. 

-٤‏ عنه فأما في حال حياتهكُا: ما روت أم سلمة و أسماء بنت 
عميس و جابر الأنصاري و أبو ذروابن عباس و الخدري و أبو هريرة و 
الصادق اها أن رسول اه صلى بكراع الغميم فلا سلم نزل عليه 
الوحي و جاء علي ك3 و هو على ذلك الحال فأسنده إلى ظهره فلم يزل 
على تلك الحال حتى غابت الشمس و القرآن ينزل على الني لإ فلا تم 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۸۱ 
الوحي قال يا علي صلیت قال لا و قص عليه فقال ادع ليرد الله عليك 
الشمس فسأل الله فردت عليه بيضاء نقية. 

۵- عنه في رواية أبي جعفر الطحاوي أن البي ارا قال اللهم إن 
على مب و صلى فلا فرغ من صلاته وقعت الشمس و بدر الكواكب. 

7- عنه فى رواية أبى بكر مهرويه قالت أسماء أما و الله لقد معنا ها 
غزاة خيير. 

۷- عنه روي أنه صلى إياء فلا ردت الشمس أعاد الصلاة بأمر 
رسول الله يلافك . 

۷۸- عنه قال: آما بعد وفاته 1 ما روی جويرية بن مسپر و أبو 
رافع و الحسين بن على لِك أن أمير الوّمنین لما عبر الفرات ببابل صلى 
الشمس و فات صلاة العصر من الجمهور فتكلموا فى ذلك فسأل اله تعالى 
رد الشمس عليه فردها عليه فكانت في الاغق فلم| سلم القوم غابت فسمع 
ها وجيب شديد هال الناس ذلك و أكثروا التهليل و التسبيح و التكبير و 
مسجد الشمس بالصاعدية من أرض بابل شايع ذايع. 

9- عنه عن ابن عباس بطرق كثيرة أنه لم ترد الشمس إلا لسلمان 
وصي داود و ليوشع وصي موسى و لعلي بن أبي طالب وصي محمد صلوات 
لله عليهم أجمعين. 

فأما طعن اللاحدة أن ذلك یبطل 'الحساب: و الحرکات فیجاب بأن 
اله تعالی ردها و رد معها الفلك فلا ختلف امحساب و الحركات أو یقول 


AY‏ مسند الامام آمیرالمژ منین على بن ابیطالب ی - ج۱۲ 
بردها ثم يحدث فيها من السير ما يظهر و تلحق بوضعها و لا يظهر على 
الفلك و ذلك يبني على حدوث العام و إثبات احدث. 

و آما اعتراض ابن فورك في کتاب الفصول من تعلیق الأصول أنه لو 
كان ذلك صحیحا لرآه جميع الناس في جميع الاقطار فالانفصال منه با 
أجيب عنه من اعترض على انشقاق القمر للني 6 

۰- عنه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر تا عن جابر قال کلمت 
الشمس علي بن أبي طالب سبع مرات فأول مرة قالت له يا إمام المسلمين 
اشفع لي إلى ربي أن لا يعذبني و الثانية قالت له مرني أحرق مبغضيك فإني 
أعرفهم بسماهم و الثالثة ببابل و قد فاتته العصر فكلمها و قال ها ارجعي 
إلى موضعك فأجابته بالتلبية و الرابعة. 

قال يا أيتها الشمس هل تعرفين لي خطيئة قالت و عزة ربي لو خلق 
لله الخلق مثلك لم يخلق النار و الخامسة فإنهم اختلفوا في الصلاة في خلافة 
أبي بكر فخالفوا عليا فتكلمت الشمس ظاهرة فقالت الحق له و بيده و معه 
معته قريش و من حضره 

و السادسة حين دعاها فاتته بسطل من ماء الحياة فتوضأ للصلاة 
فقال ها من آنت فقالت أنا الشمس المضيئة و السابعة عند وفاته حين 
جاءت و سلمت عليه و عهد إلمها و عهدت إليه. 

١‏ عنه حدثنی ابن شيرويه الديلمي و عبدوس اهمداني و الخطيب 
المخوارزمي من کتبهم و أجازني جدي الكيا شهرآشوب و محمد الفتال من 
كتب أصحابنا نحو ابن قولويه و الكشي و العبدكي عن سلان و أبي ذر و 
ابن عباس و علي بن أبي طالب إنه لا فتح مكة و انتهيا إلى هوازن قال 
الب قم يا علي و انظر كرامتك على الله كلم الشمس إذا طلعت. 


فقام علي فقال السلام عليك آیتها العبد الدائب في طاعة الله ربه 
فأجابته الشمس و هي تقول و عليك السلام يا آخا رسول الله و وصیه و 
ناهد عن عافد اكب عل ماع شک اما فاحل زسول 
ابص يقيمه و هسح وجهه و قال: 

قم يا حبیی فقد آبکیت آهل السماء من بكائك و باهی الله بك حملة 
عرشه ثم قال الحمد لله الذي فضلنى على سائر الأنبياء و أيدني بوصیی سید 
الأوصياء ثم قرأ و له أَسْلَمَ مَنْ فى التّمأوات و الْأَرْضٍ طوعاً و رها 
الاید. 

۲- عنه قال آصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر ففزع إلى 
علي ئلا أصحابه فقعد علي على تلعة و قال كأنكم قد هالکم و حرك شفتیه 
و ضيرب الأرض بيده ثم قال ما لك اسكنى فسكنت ثم قال أنا الرجل الذي 
قال الله تعالى «اذا زز آت الْأَْضٌ» الآيات فأنا الإنسان الذي أقول ها ما 
لك «يَؤْمئَذِ 0 آخبارها» إياي تحدث. 

۳- عنه في خبر آخر أنه قال لو كانت الزلزلة التى ذكرها الله في 
کتابه لأجابتني و لکنها ليست بتلك. ۱ 

۸6- عنه في رواية سعید ین السیب و عباية بن ريمي أن ل 
ضرب الارض برجله فتحرکت فقال اسكني فلم يأن لكي ثم قرأ «يَوْمذٍ 
دت آخبازها». 

۵- عنه قال: شكا أبو هريرة إلى أمير المؤمنين كا شوق أولاده 
فأمره عا بغض الطرف فلا فتحها كان في المدينة في داره فجلس فبا هنيئة 
فنظر إلى علي في سطحه و هو يقول هلم ننصرف و غض طرفه فوجد 
نفسه في الكوفة فاستعجب أبو هريرة فقال أمير المؤمنين إن آصف أورد 


تختا من مسافة شهرين بقدار طرفة عين إلى سلوان و آنا وصی رسول 

7- عنه روي عن الصادق عن آبیهِث؛ قال عرض لعلي بن أبي 
تال ر مایق أل ار قال وغل با اسر او 
يقع فقال له علي امض كف الله حارسا فقضی بين الرجلین و قام و سقط 
اا 

۷- عنه وجد تلا موّمنا لازمه منافق بالدين فقال اللهم بحق محمد 
و آله الطاهرين لا قضیت عن عيدك هذا الدین ثم آمره بتناول حجر و مدر 
فانقلبت له ذهبا أحمر فقضى دينه و كان الذي بق أكثر من مائة ألف درهم. 

EE‏ هم ار الرليد أشفال رايت علا مه 
حلقات درعه بیده و بصلحها فقلت هذا كان لذ ارد فقال یا خالد پنا 
لان الله امحدید لداود فکیف لنا. 

1- عنه عن صام بن كيسان و ابن رومان رفعاه إلى جابر 
الأنصاري قال جاء العباس إلى على اغا بطالبه بیراث الب فقال له 
ما كان لرسول الله بيء يورث الا بغلته دلدل و سیفه ذو الفقار و درعه و 
عبامته السحاب و آنا أربى بك أن تطالب با لیس لك فقال لا يد من ذلك و 
آنا أحق عمه و وارثه دون الناس كلهم فنهض أمير المؤمنين و معه الناس 
شون دق لم 

ثم آمر بإحضار الدرع و العامة و السیف و البغلة فأحضر فقال 
للعباس يا عم إن آطقت النبوض بشيء منها فجمیعه لك فان ميراث 
الأنبياء لأوصيائهم دون العام و لاولادهم فان لم تطق النهوض فلا حق لك 
فيه قال نعم فألبسه أمير الوّمنین الدرع بيده و آلق إليه العامة و السیف. 


ثم قال انمض بالسیف و العامة يا عم فلم یطق النپوض فأخذ منه و 
قال له انمض بالعيامة فانها آية من نبینا فأراد النهوض فلم يقدر على ذلك 
و بق متحيرا ثم قال له. 

يا عم و هذه البقلة بالباب لي خاصة و لولدي فإن أطقت النهوض 
ركوبها فاركبها فخرج و معه عدوي فقال له يا عم رسول الله خدعك علي 
فها كنت فيه فلا تخدع نفسكك في البغلة [ذا وضعت رجلك في الرکاب فاذکر 
الله و سم و اقرا «إِنَّ الله یسك الات و الارض آن ترُولا». 

قال فلا نظرت البغلة إليه مقبلا مع العباس نفرت و صاحت صياحا 
ما سمعناه منها قط فوقع العباس مغشيا عليه و اجتمع الناس و آمر بإمساكها 
فلم يقدر عليها ثم إن علياطكة دعا البغلة باسم ما سمعناه فجاءت خاضعة 
ذليلة. 

فوضع رجله في الركاب و وثب عليها فاستوى عليها راكبا فاستدعى 
أن يركبا ال حسن و الحسين فأمرهما بذلك ثم لبس علي الدرع و العمامة و 
السيف و ركبها و سار علا إلى منزله و هو يقول هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أنا و هما أم تكفر أنت يا فلان. 

۰- عنه عن جابر بن عبد اله و حذيفة بن المان و عبد الله بن 
العباس و أبو هارون العبدي عن عبد الله بن عغان و حمدان بن العافی عن 
الرضاء ًة و محمد بن صدقه عن موسى بن جعفرعلتَك و لقد أنبأني أيضا ابن 
شيرويه الديلمي بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير 
المؤمنين!39. . 

قالوا كنا مع الب في طرقات المدينة إذ جعل خمسه في حمس 
أمير المؤمنين فو الله ما رأينا مسين أحسن منهما إذ مررنا على نخل المدينة 


۳۸۹ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابیطالب ِا - ج ۱۲ 
فصاحت نخلة آختها هذا محمد الصطق و هذا على الرتضی فاجتزناهما. 
فصاحت ثانية بثالثة هذا نوح النبي و هذا إبراههم الخليل فاجتزناهما 
فصا نت 'تالثة رایمه هذا مون و آخوه هارون فا جز تاهما فضا خت رايفة 
بخامسة هذا محمد سيد النبيين و هذا علي سيد الوصيين فتبسم البي له 
ثم قال يا علي سم نخل المدينة صيحانيا فقد صاحت بفضلي و فضلك 
و روي أنه كان البستان لعامر بن سعد بعقيق السفلى. 

-١‏ عنه عن الحارث الأعور قال خرجنا مع أمير المؤمنين اكلا حتی 
انتهينا إلى العاقول فإذا هو بأصل شجرة و قد وقع عنها لحاها و بق عودها 
ثم ضرا بيده ثم قال ارجعي لي بإذن الله خضراء نضرة مثمرة فاذا هي 
تبقز بأغصانها مها الكنثرى فقطعنا منه و أكلنا و حملنا معنا فليا كان من 
الغد غدونا إليها فإذا نحن بها خضراء و إذا فما الکنثری. 

۲- عنه وجه رسول الیل عليا إلى الهن للمصالحة فلا أشرف 
على المن فاذا هم بأسرهم مقبلون مشرعون رماحهم مسنون آسنتهم 
متنكبون قسیهم شاهرون سلاحهم فنادى بأعلى صوته يا شجر يا مدر يا 
ثرى محمد رسول الله يقرئك السلام. 

تبق شجرة و لا مدرة و لا ثرى إلا ار بصوت واحد و على 
محمد رسول الله و عليك السلام فاضطربت قواثم القوم و ارتعدت ركهم و 
وقع السلاح من آیدیهم و أقبلوا إليه مسرعين فأصلح بینهم. 

۳- عنه ریق أنصاريا يأكل قشور الفاكهة و قد أخذها من 
المزبلة فأعرض عنه لثلا يخجل منه فأتى منزله و أت إليه بقرصي شعير من 
فطوره و قال أصب من هذا كلما جعت فان الله يجعل فيه البركة فامتحن 
ذلك فوجد فيه ما و شحما و حلوا و رطبا و بطيخا و فواكه الشتاء و 


فواکه الصیف. 

فارتعدت فرائص الرجل و سقط لوجهه فأقامه علی اب و قال ما 
شأنك قال كنت منافقا شاکا فیا يقوله محمد و فیا تقوله أنت فکشف الله لي 
عن السماوات و الأرض و الحجب فأبصرت كلا تعدان به و تواعدان به 
فزال عنى الشك. ٠‏ 

ها الو وى شتا تنامض 
لسان أمير المؤمنين ًا فقال له رد امال إلى بيت الال فقد قال اله تعالى «َ 
من یل يَأْتِ با عَلَّ یوم القيامة». 

فقال العدوي و ما أكثر سحر آولاد عبد الطلب ما عرف هذا قط أحد 
و أعجب من هذا إني رأيته يوما و في يده قوس محمد فسخرت منه فرماها 
من يده و قال خذ عدو الله فإذا هي ثعبان مبين يقصد إلي فحلفته حتى 
اداو ارت قوسا 

6- عنه قعد على 32 للحاجة فتراه المنافقون فقال يا قنبر اذهب 
إلى تلك الشجرة و التي تقابلها و كان بینهیا أكثر من فرسخ فناداهما أن 
وصي محمد يأمركما أن تتلاصقا فانضا بأمره فدارت المنافقون خلفه فأمرهما 
بالعود فانطلقتا و عادت كل واحدة تفارق الأخرى بالهزية ثم قعد فلا رفع 
ثوبه أعمى الله أبصارهم. 
0 48 عنه قال أنفذ أمير المؤمنين بلا ميثم القار في أمر فوقف على 
باب دكانه فأق رجل يشتري القر فأمره بوضع الدرهم و رفع القر فلا 
انصرف ميثم وجد الدرهم بهرجا فقال في ذلك فقال ًة فإذا يكون القر 
مرا فإذا هو بالشتري رجع و قال هذا القر مر. 

۷- عنه عن تفسير الامام أبي محمد الحسن العسكري باقلا كتب 


۳۸۸ مسند الامام آمیرالم و منین على بن ابیطالب اقلا - ج ۱۲ 
رجل من الشام إلى أمير المؤمنين آنا بعيالي مثقل و عليهم إن خرجت 
خائف و بأموالي الق آخلفها ضنين و أحب اللحاق بك فجد لي يا أمير 
المؤمنين فبعث إليد امع أهلك و عیالات و حصل عندهم مالك و صل علق 
ذلك كله على محمد و آله الطیبین ثم قل: 

اللهم إن هذه كلها ودائعي عندك بأمر عبدك و وليك علي بن أب 
طالب ثم قم و انمض إلي ففعل الرجل ذلك و أخبر معاوية بهزيته و آمر أن 
تسبى عياله و ينهب ماله فذهبوا فألق الله عليهم شبه عيال معاوية و أخص 
حاشیته لوزید یقولون نجن ادا هذا الال و هو لا 

و آما عياله. فقد استرقیناهم و بعتناهم إلى السوق و مسخ الله المال 
عقارب و حیات فكلا قصد لصوص ليأخذوا منه لدغوا فات منهم قوم و 
مضی آخرون فقال على با یوما للرجل أتحت أن تأتيك مالك و عیالك 
فقال بلى فقال: . 

اللهم ائت بهم فاذا هم بحضرة الرجل فأخبروه بالقصة فقال ا إن 
الله تعالی ربا آظهر آية لبعض الوّمنین ليزيد فی, بصيرته و لبعض الکافرین 
لیبالغ في الاعذار إليه. 

۸- عنه استفاض بين الخاص و العام أن آهل الكوفة فزعوا إلى أمير 
المؤمنين من الغرق لا زاد الفرات فأسبغ الوضوء و صلى منفردا ثم دعا الله 
ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب به صفحة الماء و 
قال انقص باذن الله و مشيته فغاض الماء حتى بدت الحيتان فنطق كثير منها 
بالسلام عليه بإمرة المؤمنين و لم ينطق منها أصناف من السمك و هي 
الجري و المارماهى و الزمار. 

فا ردقا مضي ا و لفو نا شمه 


فقال انطق اه ما طهر من السنو .و اصح عق ما جر مدو كةو أده 

ف ف رواية ان عمد فين ین أجد التغدامی و ادبم 
الحسن القطيق عن الحسن بن ذکران الفارسی الكندي أنه ضرب بالقضیب. 

فال سكى يا لا کاله شقص وزغا فال حبك خالا راط 
وطأه و صلى ركعتين و ضرب الاء ضربة ثانية فنقص الاء ذراعا فقالوا 
حسبنا يا أمير المؤّمنين فقال و الله لو شئت لأظهرت لكم الحصى و ذلك 
كحنين الجذع و كلام الذئب للبي 6 

-٠‏ عنه زعم أهل العراق في حديث النجف انه كانت بحيرة تسمى 
أن جف من كثرة خريرها فقال أمير الوّمنین إن جف فسمي النجف. 

و سيل بن كنيف و مد ابو | تسیز عورد 
الفرات أمر أمير الموّمنين ب مالك الأشتر أن يقول لمن على جانب الفرات 
يقول لكم علي اعدلوا عن الماء فلا قال ذلك عدلوا عنه فورد قوم أمير 
المومنين الماء و أخذوا منه فبلغ ذلك معاوية فأحضرهم و قال هم في ذلك 
فقالوا إن عمرو بن العاص جاء و قال إن معاوية يأمركم أن تفرجوا عن 
الماء فقال معاوية لعمرو إنك لتأتي آمرا ثم تقول ما فعلته. 

فلا كان من غد وكل معاوية حجل بن عتاب النخعى فى خمسة الاف 
فأنفذ أمير الومنین ا مالكا فنادى مثل الأول فال حجل عن الشريعة 
فأورد أصحاب علي و أخذوا منه فبلغ ذلك معاوية فأحضر حجلا و قال له 
فى ذلك فقال له إن ابنك يزيد اتانى فقال إنك أمرت بالتنحى عنه فقال ليزيد 
فى ذلك. ۱ ۱ 
۱ فأنكر فقال معاوية فإذا كان غدا فلا تقبل من أحد و لو أتيتك حتى 
تأخذ خاقي فلما كان يوم التالث أمر أمير الوّمنین لالك مثل ذلك فرأى 


حجل معاوية و أخذ منه خاقه و انصرف عن الاء و بلغ معاوية فدعاه و 
قال له في ذلك فأراه خانقه فضرب معاوية يده على يده فقال نعم و إن هذا 
من دواهي علي. 

۲ - عنه قال: حدثني محمد الشوهاني بإسناده أنه قدم أبو الصمضام 
العبسي إلى النى ی قال متى يجيء المطر و أي شيء في بطن ناقتي هذه و 
أي شيء يكون غدا و متى أموت فنزل «إنَ الله 35 3 الشاعة» الآيات 
فاسلم الرجل و وعد النبى أن يأتي باهله فقال اكتب يا ابا احسن. 

بسم الله امن الرحیم أقر حمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن 
هاشم بن عبد مناف و أشهد على نفسه في صحة عقله و بدنه و جواز مره 
أن لأبي ضمضام العبسی عليه و عنده و في ذمته نمانین ناقة حمر الظهور 
بیض العیون سود الحدق علیها من طرائف الین و نقط الحجاز و خرج أبو 
الضمضام ثم جاء في قومه بني عبس كلهم مسلمین و سأل عن الني 3 

فقالوا قبض قال فن الخليفة من بعده فقالوا أبو بكر فدخل أبو 
الضمضام المسجد و قال يا خليفة رسول الله إن لي على رسول الله تمانين 
ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق عليها من طرائف الهن و نقط 
الحجاز. 

فقال یا أخا العرب سألت ما فوق العقل و الّه ما خلف رسول ال الا 
بغلته الدلدل و حماره الیعفور و سیفه ذا الفقار و درعه الفاضل آخذها كلها 
علي بن ابي طالب و وت 
سلیان: كردى و نكردى و حق از أمير المؤمنين ًا بيردى. ردوا العمل إلى 
أهله. 

ثم ضعرب بيده إلى أبي الضمضام فأقامه إلى منزل علي بن أبي 


طالب طا فقرع الباب فنادی علي ادخل يا سلان ادخل أنت و آبو 
الضمضام فقال أبو الضمضام هذه أعجوبة من هذا الذي ساني باسمي و م 
يعرفني فعد سلمان فضائل علي فلما دخل و سلم عليه قال يا آبا الحسن إن 
لي على رسول الله ثمانين ناقة و وصفها فقال على أمعك حجة 

فدفع إليه الوئيقة فقال علي يا سلمان ناد في الناس ألا من أراد أن 
ينظر إلى دين رسول الله فليخرج غدا إلى خارج المدينة فلا كان الغد خرج 
الناس و خرج على اق و أسر إلى ابنه الحسن فا سرا و قال امض يا أبا 
الضمضام مع ابني الحسن إلى الكثيب من الرمل فضیلثا و معه أبو 
الضمضام. 

فصلى الحسن ركعتين عند الكثيب و كلم الأرض بكلمات لا ندري ما 
هي و ضرب الكثيب بقضيب رسول اله یلص فانفجر الكثيب عن صخرة 
ململمة مكتوب عليها سطران من نور السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم 
و الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله فضرب الحسن الصخرة بالقضيب 
فانفجرت عن خطام ناقة. 

فقال الحسن اقتد يا أبا الضمضام فاقتاد أبو الضمضام انين ناقة حمر 
الظهور بيض العيون سود الحدق عليها من طرائف المن و نقط الحجاز و 
رجع إلى علي بن أبي طالب فقال استوفيت يا أبا الضمضام قال نعم قال 
فسلم الوثيقة فسلمها إلى علي بن أبي طالب فأخذها و خرقها. 

فقال هكذا أخبرني أخي و ابن عمي رسول ات إن الله عز و 
جل خلق هذه النوق في هذه الصخرة قبل أن يخلق ناقة صا بالنی عام 
فقال المنافقون هذا من سحر علي قليل. 

۳ عنه عن الباقرلثلا مرض رسول الله لاا مرضه فدخل 


۳۹۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ِا - ج۱۲ 
على ان السجد فإذا جماعة من الأنصار فقال هم آیسرکم أن تدخلوا على 
رسول الله لس قالوا نعم فاستأذن هم فدخلوا فجاء علي و جلس عند 
رس رسول لصا فأخرج يده من اللحاف و بين صدر رسول 

فاذا الحمى تنفضه نفضا شدیدا فقال أم ملدم اخرجی عن رسول الله 
اها لی ر و لین پذباس هال با این أن طالب لقند 
أعطيت من خصال الخير حتی أن الحمى لتفزع منك. 

۶ - عنه عن عبد الواحد بن زید كنت في الطواف إذ رأ يت جارية 
تقول لأختها لا و حق المنتجب بالوصية الحاكم بالسوية العادل في القضية 
العالي البينة زوج فاطمة الرضية ما كان كذا فقلت أتعرفين عليا قالت و 
كيف لا اعرف من قتل ابي بين يديه في يوم صفين و انه دخل على امي ذات 
يوم فقال ها كيف أنت يا أم الأيتام فقالت بخير ثم آخرجتنیآنا و أختى هذه 
إليه و كان قد ركبني من الجدري ما ذهب له بصري ۱ ۱ 

فلا رآني تأوه ثم قال: 
ماإن تأوهت من شيء رزيت به 

كما تأوهت للأطفال في الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم 
في النائبات و في الأسفار و الحضر 
ثم أمر يده على وجهي فانفتحت عيني لوقتي و إني لأنظر إلى الجمل 
الشارد في الليلة الظلاء الخبر. 

۱۰۵ - عنه عن تفسير الإمام أبي محمد الحسن العسكري ناج يِذ في قوله 

تعالى: E‏ الذي هادُوا» الاية إن الهود قالوا يا محمد إن كان 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۹۳ 
دعاو کم مستجابا فادعوا لابن رئیسنا هذا لیعافیه الله من البرص فقال 
البي کارا يا آبا الحسن ادع الله له بالعافية فدعا فعوفی فصار أجمل الناس 
فشهد الشهادتين فقال أبوه كان هذا وفاق صحته فادع علي فقال اللهم أبله 
ببلاء ابنه فصار في الحال أبرص أجذم أربعين سنة آية للعالمين. 

7 - عنه عن الحاتمي بإسناده عن ابن عباس أنه دخل أسود إلى أمير 
المؤمنين ي و أقر أنه سرق فسأله ثلاث مرات قال يا أمير الوّمنین طهرني 
فإني سرقت فأمرنئة بقطع يده فاستقبله ابن الكواء فقال من قطع يدك 
فقال ليث الحجاز و كبش العراق و مصادم الأبطال النتقم من الجهال كريم 
الأصل شريف الفضل محل الحرمين وارث المشعرين أبو السبطين أول 
السابقين و آخر الوصيين من آل يس المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل 
الحبل المتين احفوظ بجند السماء أجمعين ذاك و الله أمير المؤمنين على رغم 
الراغمين. 

۷ - عنه قال في كلام له قال ابن الكواء قطع يدك و تثني عليه قال لو 
قطعنى إربا إربا ما ازددت له إلا حبا فدخل على أمير الومنین و آخبره 
بقصة او فقال یا این الکواء ٍن محبینا لو قطعناهم ری ربا ما ازدادوا 
لنا إلا حبا و إن في أعدائنا من لو آلعقناهم السمن و العسل ما ازدادوا لنا إلا 
بغضا و قال للحسن32. 

عليك بعمك الأسود فأحضر الحسن الأسود إلى أمير المؤمنين و آخذ 
يده و نصبها في موضعها و تغطى بردائه و تكلم بکلیات يخفيها فاستوت 
يده و صار يقاتل بين يدي أمير الوّمنین إلى أن استشهد بالنهروان و يقال 
كان اسم هذا الأسود أفلح. 

۸- عنه أبين إحدى يدي هشام بن عدي اطمداني في حرب صفين 


فأخذ علي 32 يده و قرأ شینا و آلصقها فقال يا أمير المؤمنين ما قرأت قال 
فاتحة الكتاب كأنه استقلها فانفصلت يده بنصفين فتركه على و مضى. 

۹- عنه روی ابن بابويه: فى کتابه معرفة الفضائل و کتاب علل 
الشرائع آیضا عن حنان بن سدير عن الصادقث و قد سئل لم آخر أمير 
المؤمنين العصر في بابل قال إنه لما صلى الظهر التفت إلى جمجمة ملقاة 
فکلمها أمثر المؤمتين هة فقال يا أيتبا الجمجمة من أين أنت فقالت آنا 
فلان بن فلان ملك بلد آل فلان قال ها أمير الومنین. 

فقصي على الخبر و ما كنت و ما كان في عصرك فأقبلت الجمجمة 
تقص خبرها و ما كان في عصرها من خير و من شر فاشتغل بها حتی 
غابت الشمس فكلمها بثلائة أحرف من الانجيل ئلا يفقه العرب كلامه 
القصة. 

۰- عنه قالت الغلاة نادى على اغا الجمجمة ثم قال يا جلندى بن 
کک ان ارب هال مامتان هناك یمتا وس هت و 
جلندی هذا ملك المبشة صاحب الفیل مادم للبیت آبرهة. 

۱- عنه عن آمالي الشيباني قال رشيد المجري كنت في بعض 
الطریق مع علي بن أبي طالب إذ التفت [لي فقال يا رشيد آتری ما آری قلت 
لا يا أمير المؤمنين و إنه ليكشف لك الغطاء ما لا يكشف لغيرك قال إني 
أرى رجلا في ثبج من النار يقول يا علي استغفر لي لا غفر الله له. 

5- عنه عن كتاب ابن بابويه و أبي القاس البستي و القاضي أبو 
عمرو بن أحمد عن جابر و أنس أن جماعة تنقصوا عليا عند عمر فقال 
سلمان أو ما تذكر يا عمر اليوم الذي كنت فيه و أبو بكر و أنا و آبو ذر عند 
رسول الله اة و بسط لنا شمله و أجلس كل واحد منا على طرف و أخذ 


بيد علبي و آجلسه في وسطها ثم قال قم يا آبا بكر و سلم على علي بالامامة 
و خلافة المسلمين و هكذا كل واحد منا ثم قال يا علي سلم على هذا النور 
يعني الشمس. 

فقال أمير المؤمنين 32 أيتها الآية الشرقة السلام عليك فأجابت 
القرصة و ارتعدت و قالت و عليك السلام فقال رسول اله اللهم إنك 
أعطيت لأخي سلمان صفيك ملكا و ريحا غدوها شهر و رواحها شهر اللهم 
أرسل تلك لتحملهم إلى أصحاب الكهف و أمرنا أن نسلم على أصحاب 
الكهف فقال علي يا ريم احملينا فإذا نحن في اهواء فسرنا ما شاء الله. 

ثم قال يا ريمح ضعينا فوضعتنا عند الكهف فقام كل واحد منا و سلم 
فلم يردوا الجواب. 

فقام علي فقال السلام عليكم أهل الكهف فسمعنا و عليك السلام يا 
وصي محمد انا قوم حبوسون هاهنا من زمن دقيانوس فقال هم م لا تردوا 
سلام القوم فقالوا نحن فتية لا نرد إلا على نبي أو وصي نبي و أنت وصي 
خاتم النبيين و خليفة رسول رب العالمين. 

ثم قال خذوا مجالسكم فأخذنا مجالسنا ثم قال يا ريم احملینا فإذا نحن 
في امواء فسرنا ما شاء الله ثم قال يا ريم ضعينا ثم ركض برجله الأرض 
فنبعت عين ماء فتوضاً و توضأنا ثم قال ستدركون الصلاة مع النبي أو 

ثم قال يا ريم احملينا ثم قال ضعينا فوضعتنا فإذا نحن في مسجد 
رسول الله وقد صلى من الغداة ركعة فقال أنس فاستشهدني علي و هو على 
TOE‏ كيت سا اه پم وس رتسول اله 
إياك فرماك الله ببياض في جسمك و لظی في جوفك و عمی في عينيك فا 


۳۹۹ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب نيلا - ج ۱۲ 
برحت حى برصت و عمیت. 

فکان أنس لا یطیق الصیام في شهر رمضان و لا غيره و البساط 
أهدوه أهل هربوق و الكهف في بلاد الروم في موضع يقال له أركدى و كان 
في ملك باهتدت و هو اليوم اسم الضيعة. 

و في خبر أن الكساء آق به خطي بن الأشرف أخو كعب فلا رأى 
معجزات على الا أسلم و سماه انیا حمدا. 

۳- عنه عن كتاب العلوي البصري أن جماعة من المن أتوا 
البي را فقالوا نحن من الملل المتقدمة من آل نوح و كان لنبينا وصي 
اسمه سام و أخبر في كتابه أن لكل نبي معجزا و له وصي يقوم مقامه فن 
وصيك فاشار بيده نحو علي فقالوا يا محمد إن سالناه آن يرينا سام بن نوح 
فيفعل فقال يريك نعم بإذن الله و قال يا علي قم معهم إلى داخل المسجد و 
اضرب برجلك الأرض عند الحراب. 

فذهب علي و بأیدیهم صحف إلى أن دخل محراب رسول الله ملك 
داخل المسجد فصلى ركعتين ثم قام و ضرب برجله الأرض فانشقت 
الأرض و ظهر لحد و تابوت فقام من التابوت شيخ يتلألاً وجهه مثل القمر 
ليلة البدر و ينفض التراب من رأسه و له لحية إلى سرته و صلى على 
عل ی و قال: 

١‏ أشهد أن لا إله إلا الله و أن حمدا رسول الله سيد المرسلين و أنك علي 
وصي محمد سيد الوصيين و أنا سام بن نوح فنشروا آولئك صحفهم 
فوجدوه كما وصفوه في الصحف ثم قالوا نريد أن يقرأ من صحفه سورة 
فأخذ في قراءته حتى ‏ تم السورة ثم سلم على علي و نام كما كان فانضمت 
الأرض و قالوا بأسرهم. 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۹۷ 


إن الد ای و زل اش ادو من ثونه 
3 1 و انز 5 من دونه 


و ل ۱۳ 
المؤمنين اغا كانت له خولة في بني مخزوم و إن شابا منهم آتاه فقال يا خال 
إن اخي و تربي مات و قد حزنت عليه حزنا شدیدا فقال له اتشتهي ان 
تراه قال نعم. 

قال فأرني قبره فخرج و تقنع برداء رسول الله یلص الستجاب فلا 
انتهى إلى القبر تكلم بشفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره و هو يقول 
وميكا بلسان الفرس فقال له علي ألم تمت و نت رجل من العرب فقال نعم 
و لكنا متنا على سنة فلان و فلان فانقلبت ألسنتنا. 

6- عنه في رواية أخرى: إبراء الرضی و إحياء الوق على أيدي 
الأنبياء و الأوصياء 220 من فعل الله تعالی قال عیسی دو 7 کته و 
لَص و آخي الق ادن ره و وله تعالی «و اذل من الطينِ که 
۳۹ باذنی... و اذ مرج المؤق باذنی». 

وقال هم مرن او وی فال بل و 


۳۹ 
راس ص ور ۵ ع 


اي مر مل قو إلى قول وه كفك في قصة ني | ا 
هه وف زه المؤتِ» فأحياهم. 

7- عنه عن الأعمش عن رواته عن حکم بن جبير و عن عقبة 
امجري عن عمته و عن أبي يحيى قال: شهدت عليااكِ على منبر الكوفة 
يقول أنا عبد الله و أخو رسوله ورئت تى الرحمة و نکحت سيدة نساء أهل 
الجن و آنا سید الوصبین و آخر آوصیاء لعج لا يدعي ذللف غيري الا 


آصابه ال بسوء فقال رجل من عبس لا حسن أن یقول آنا عبد الّه و خو 
رسوله فلم يبرح مکانه حتی تخبطه الشیطان فجر برجله إلى باب السجد. 

۷- عنه عن العياشي باسناده إلى الصادق ا فى خبر قال 
الب يا علي إني سألت الله أن يوالي بيني و بينك ففعل و سألته أن 
يواخي بيني و بينك ففعل و سألته أن > يجعلك وصبي ففعل فقال رجل لصاع 
ey‏ 
أو كنزا یستغنی به على فاقته فأنزل الله تعالی «مَلَعَلّكَ باخ َفْسَكَ» الآية و 
في رواية أصاب لقائله علة. 

- عنه عن أبي بصير عن الصادق اغا لما قال اللبي تبك يا علي 
لو لا إنني أخاف أن يقولوا فيك ما قالت النصارى في السیح لقلت اليوم 
فيك مقالة لا مر يمل من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدمك. 

۵- عنه قال الحارث بن عمر الفهري لقوم من أصحابه ما وجد 
محمد لابن عمه مثلا إلا عيسى ابن مریم يوشك أن يجعله نبيا من بعده و الله 
إن آهتنا الق كنا نعبد خيرا منه فأئزل لله تعالی وو كا حيرت ابه مد 
متلا إلى قوله «و للع إلشاعة فلا رن ا و نیون ذا راط 
مُستَقم». ۱ ۱ 

۰- عنه في رواية أنه نزل آیضا «إِنْ هُوَ الا عبد أْعَمْنَا عَلَيْه» الآية 
فقال الني 17 يا حارث اتق الله و ارجع عا قلت من العداوة لعلي بن أبي 
طالب فقال إذا كنت رسول الله و على وصيك من بعدك و فاطمة بنتك 
سیدة نساء العا مين و الحسن و الحسين ابناك سيذا شبات أهل الجنة و حمزة 
عمك سيد الشهداء و جعفر الطيار ابن عمك يطير مع الملائكة في الجنة و 
السقاية للعباس عمك. 


باب خوارق عاداته عليه السلام ۳۹۹ 

فا تركت لسائر قريش و هم ولد أبيك فقال رسول الله ی ويلك 
يا حارث ما فعلت ذلك ببنى عبد المطلب لکن الله فعله بهم فقال إن كان 
هك انه الل و وا فا یا ماه من الا لاق ا و 
نا كان للم و أنت فيه و دعا رسول الله احارت. 

فقال إما أن تتوب أو ترحل عنا قال فإن قلبي لا يطاوعني إلى التوبة 
و لکنی أرحل عنك فركب راحلته فلم| أصحر آنزل الله عليه طيرا من السماء 
ف منقاره حصاة مثل العدسة فأنزها على هامته و خرجت من دبره إلى 
الأرض ففحص برجله. 

و أنزل الله تعالى على رسوله «سَأَلَ ای پقذاب واقع لِلْكَافِرِينَ» 
بولاية علي بن أبي طالب قال هكذا نزل به جبرئیل. 

-0١‏ عنه عن زياد بن كليب كنت جالسا في نفر فر بنا حمد بن 
صفوان مع عبيد الله بن زياد فدخلا المسجد ثم رجعا إلينا و قد ذهبت عينا 
محمد بن صفوان فقلنا ما شأنه فقال إنه قام في الحراب و قال إنه من لم یسب 
عليا بنية فانه يسبه بنيته فطمس الله بصره. 

۲- عنه روى عمرو بن ثابت عن أبي معشر والبلاذري و السمعاني 
و المامطيري و النطنزي و الفلكي أنه مر بسعد بن مالك رجل يشتم عليا 
فقال ويحك ما تقول قال أقول ما تسمع فقال اللهم إن كان كاذبا فأهلكه 
فخبطه جمل بختي فقتله. 

۳- عنه عن أبن المسيب صعد مروان المنبر و ذكر علیا 2 فشتمه 
قال سعيد فهومت عيناي فرأيت كفا في منامي خرجت من قبر رسول 
اله اة عاقدة على ثلاث و ستين و سمعت قائلا يقول يا أموي يا شق 
آرت اى فك نی وات لعو ن ينوك موبلا فال قاس 


مروان الا ثلاث حتی مات 

۶- عنه عن مناقب إسحاق العدل أنه كان في خلافة هشام خطیب 
یلعن أمير الوّمنین ا على النبر فخرجت کف من قبر رسول اله یلص 
یری الکف و لا یری الذراع عاقدة على ثلاث و ستين و ذا کلام من قبر 
الني ويلك من أموي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا و لقت ما فيها و إذا دخان آزرق قال فا نزل عن منبره الا و هو 
أعمى يقاد قال و ما مضت له إلا ثلائة أيام حتی مات. 

۵- عنه روی علاء واسط آنه لا رفعوا اللعائن جعل خطیب واسط 
یلعن فاذا هو بئور عبر الشط و شق السور و دخل الدينة و أتى الجامع و 
صعد المنبر و نطح الخطيب فقتله بها و غاب عن أعين الناس فشدوا الباب 
الذي دخل منه و آثره ظاهر و سوه باب الثور. 

- عنه قال هاشمی رأيت رجلا بالشام قد اسود نصف وجهه و هو 
يغبطه فسألته عن سبب ذلك فقال نعم قد جعلت علي أن لا يسألني أحد 
عن ذلك إلا أخبرته كنت شديد الوقيعة في على بن أبي طالب كتير الذكر له 
بالکروه فبينا أنا ذات ليلة نان إذ أتاني آت في منامي فقال أنت صاحب 
الوقيعة في على فضرب شق وجهي فأصبحت و شق وجهي آسود كما ترى. 

۷- عنه عن تم رين عطية قال كان أبي ينال من عليفأتي في المنام 
فقيل له أنت الساب عليا فخنق حتى أحدث في فراشه ثلاث ليال. و كان 
بالمدينة رجل ناصبى ثم تشيع بعد ذلك فسئل عن السبب في ذلك فقال 
رأيت في منامي عليا يقول لي لو حضرت صفين مع من كنت تقاتل 
فأطرقت أفكر. 

فقال اا يا خسيس هذه مسألة تحتاج إلى هذا الفكر العظيم أعطوا 


قفاه فصفعت حتى انتبهت و قد ورم قفاي فرجعت عما كنت علیه. ۱۲۸-عنه 
عن أبي جعفر النصور كان قاص إذا فرغ من قصصه ذکر علیا فشتمه فبینا 
هو كذلك اذ ترك ذلك فسئل عن سببه فقال و الله لا أذكر له شتيمة آبدا بینا 
آنا نام و الناس قد جمعوا فيأتون الیل فیقول لرجل اسقهم حتی 
وردت على النی ققال له اسقه فطردني فشکوت ذلك إلى رسول الله فقال 
اسقه فسقاتي قطرانا و أصبحت و آنا آتجشوه و آبوله. 

۹- عنه عن الأعمش أنه حدثه النصور وقع عمامة رجل فاذا رأسه 
رس خنزیر فسأله عن قصته فقال كنت مو دنا لانت سنة و کنت الث 
علیا بين الأذان و الاقامة مائة مرة کل یوم خمسمائة مرة و لعنته ليلة الحمعة 
ألف لعنة فبیغاآنا نام و قد لحقني العطش فإذا أنا برسول الله و علي و 
الحسن و الحسين فقلت للحسنين اسقياني فلم يكلاني فدنوت من علي. 

فقلت يا أبا الحسن اسقني فلم يسقني و لم يكلمني فدنوت من الني 
فقلت اسقني فرفع رأسه فبصرني و قال أنت اللاعن عليا في كل يوم 
خمسمائة مرة و قد لعنته البارحة ألف مرة فلم آحر إليه جوابا فتفل في وجهي 
و قال: احا یا ازير فو ال ما أصبحت الا وجهه و رأسه کخنزیر. ۱ 

۰- عنه عن الحسين بن علي بن أبي طالب فا كان ابراهيم بن 
هاشم المخزومي واليا على المدينة و كان يجمعنا كل يوم جمعة قريبا من المنبر 
و يشتم علياءئةٍ فلصقت بالمنبر فأغفيت و رأيت القبر قد انفرج و خرج 
منه رجل عليه ثياب بيض فقال لي يا أبا عبد الله ألا يحزنك ما يقول هذا 
قلت بلى و الله قال افتح عينيك انظر ما يصنع الله به و إذا هو قد ذكر عليا 
فرمي به من فوق المنير فمات. 

۱ ۱- عنه عن عغان بن عفان السجستانی أن محمد بن عباد قال كان 


۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ی - ج ۱۲ 
في جواري صالح فرأى الني مَل في منامه على شفير احوض و الحسن و 
ا سین یسقیان الآمة فاستسقیت آنا فابیا عل فأتیت النى أسأله فقال لا 
تسقوه فان في جوارك رجلا یلعن علیا فلم تمنعه فدفع إلي سکینا و قال 
اذهب فاذحه. 

قال فخرجت و ذبحته و دفعت السكين إليه فقال يا حسين اسقه 
فسقاني و أخذت الكأس بيدي و لا أدري أشربت أم لا فانتبهت و إذا أنا 
بولولة و يقولون فلان ذبح على فراشه و أخذ الشرط الجيران فقمت إلى 
الأمير فقلت أصلحك الله هذا أنا فعلته و القوم براء و قصصت عليه الرؤيا 
فقال اذهب جزاك الله خيرا. 

۲- عنه عن عبد الله بن السائب و كثير بن الصلت قالا جمع زياد 
ابن أبيه أشراف الكوفة في مسجد الرحبة ليحملهم على سب أمير 
المؤمنين ًإ و البراءة منه فأغفيت فاذا أنا بشخص طويل العنق أهدل 
آهدب قد سد ما بين النماء: و الأرض فقلت له من أنت قال أنا النقاد ذو 
الرقبة طاعون بعثت إلى زياد فانتبهت فزعا فسمعنا الواعية علیه. 

۳- عماد الدين الطوسي بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير اماشمي, 
مولى أبي جعفر. عن أبي عبد الله ا, قال: خرج أمير المؤمنين ا بالناس 
يريد صفين حتى عبر الفرات, وكان قريبا من الجبل بصفين, إذ حضرت 
صلاة الغرب, فأمر بالفزول فنزلواء ثم توضأ وأذنء ولا فرغ من الاذان 
انفلق الجبل عن هامة بیضاء بلحية بیضاء ووجه ابيض. 

فقال: السلام عليك يا أمير الوّمنین ورحمة الله وبركاته. مرحبا 
بوصي خاتم النبیین. وقائد الغر المحجلين. والعالم الموّمن. والفاضل الفائق 
ميراث الصديقين. وسيد الوصيين. فقال: وعليك السلام» يا أخي شمعون بن 
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مون . وصي عيسى بن مرح روح الله كيف حالك. 

قال: بخير رحمك الله وأنا منتظر روح الله ينزل ولا أعلم أحدا أعظم 
بلاء في ال ولا أحسن غدا ثواباء ولا أرفع مكانا منك. اصبر يا أخي على 
ما نت فيه خن تلق ا لحب غداء وقد ریت أضخابك بالامس ما لقوا من 
بنى اسرائیل, نشروهم بالمناشير, وحملوهم على المخشب. 

فلو تعلم هذه الوجوه المارقة المفارقة لك ما أعد لهم من عذاب ربك 
وسوء نكاله لم يفرواء ولو تعلم هذه الوجوه المبيضة ما أعد الله شم من 
الثواب الجزيل تمنت لو أنها قرضت بالمقاريض, والسلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

ثم التأم الجبلء وخرج أمير المؤمنين !32 إلى قتال القوم» فسأله عبار 
ابن ياسرء وابن عباس, ومالك الاشتر. وهاشم بن عتبة, وابو ایوب 
الانصاري. وقيس بن سعد. وعمر وین الحمق. وعبادة بن الصامت. وأبو 
الهيثم بن التبهان رضي الله عنهم عن الرجل. 

فأخبرهم أنه شعون بن حمون وصي عيسى ٤ا‏ وكانوا قد سمعوا منه 
كلامه. فازدادوا بصهرة. فقال له عبادة بن الصامت وأبو أيوب الانصاري: 
لا مهلعن قلبك نا آممر الومنین, بابائنا وأمهاتنا نفديك, قراف لننصهرنك 
نصرة أخيك رسول اله ويك ولا یتخلف عنك من الهاجرین والانصار الا 
شق. فقال هما معروفا وذکرهما بخير. 

7 لات ی و ها موی ار و 
- في حديث طویل, آلخص لك فائدته - قال: إن امرأة من الانصار قتلت 
تجنیا بمحبة علي لجا يقال ها: آم فروة وکان علي ع غائبا , فلا وافىه ذهب 
إلى قبرها ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم يا محيي النفوس بعد الوت. ويا 
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منشین العظام الدارسات بعد الفوت. أحي لنا أم فروة» واجعلها عبرة لمن 
عصاك. 

فإذا بهاتف بهتف: يا أمير المؤمنين. إمض لما سألت. فرفس قبرهاء 
وقال: يا أمة الله قومى بإذن الله تعالی. 

فجت آم فروة من القن قبکت وقالت؛ أزاذوا اطفاء تورك كاين 
لله عزوجل لنورك الا ضیاء, ولذکرك الا ارتفاعاء ولو کره الکافرون. 
فردها آمیر المؤمنين ًا إلى زوجهاء وولدت بعد ذلك غلامین وعاشت بعد 

۵- عنه عن محمد بن ابي عمير, عن حنان بن سدير عن ابي عبد 
له لاء قال: لما صلى أمير المومنين اا صلاة الظهر بأرض بابل, التفت إلى 
ججمة ملقاة وکلمها. وقال: آیتها احمجمة. من أنت؟ فقالت: آنا فلان بن 
فلان, ملك بلد فلان. 

قال علي: أنا أمير الومنین» فقص عل الخبر. وما كنت, وما كان في 
عمرك فأقبلت الجمجمة وقصت خبرهاء وما كان في عصرها من خير 
وشر. 

وقال: في كتاب الثاقب رحمه الله: إن مسجد الجمجمة معروف بأرض 
بابل» وقد بني مسجد على الموضع الذي كلمته جمجمة فيه. وهو إلى اليوم 
باق معروف يزوره أكثر من يمر به من الحجاج وغيرهم. 

- عنه عن عيسى شلقان. عن أبي عبد لاء قال: إن أمير 
المؤمنين ا كانت له خؤولة في بني خزوم» وان شابا منهم أتاه وقال: إن 
أخي وابن أبي فارق الدنياء وقد حزنت عليه حزنا شديدا. فقال له : آتشتهي 
أن تراه؟ فقال: نعم. قال: فأرني قبره. 


قال: فخرج وتقنع ببرد رسول لها ودعا بدعائه الستجاب. 
فلا انتهى إلى القبر تلملمت شفتاه ثم رکضه برجله, فخرج من قبره. وهو 
یقول: منکل بلسان الفرس, فقال1: ألم مت وأنت رجل من العرب؟ 
فقال: بلى. ولکن متنا على غير سنتکم. فانقلبت ألسنتنا. 

۷- عنه عن محمد بن عمر الواقدي, قال: كان هارون الرشيد يقعد 
للعلیاء في يوم عرفة. فقعد ذات یوم وحضره الشافعي, وکان هاشميا يقعد 
إلى جنبه, وحضير محمد بن الحسن وأبو یوسف فقعدا بين يديه» وغغص 
الس بأهله. فيهم سبعون رجلا من أهل العلم, كل منهم يصلح أن يكون 
إمام صقع من الاصقاع. 

قال الواقدي: فدخلت في آخر الناس, فقال الرشيد: لم تأخرت؟ 
فقلت: ما كان لاضاعة حق. ولكني شغلت بشغل عاقني عما أحببت. 

قال: فقربني حتی أقعدني بين يديه. وقد خاض الناس في كل فن من 
العلم, فقال الرشيد للشافعي: يا ابن عمي, کم تروي في فضائل علي بن ابي 
طالب؟ فقال: أربعمائة حديث وأكثر. فقال له: قل ولا تخف. قال: يبلغ 
خمسمائة او يزيد. 

ثم قال محمد بن الحسن: کم تروي يا كوفي من فضائله؟ قال: نحو ألف 
حديث اواكثر. 

فأقبل على أبي يوسف فقال: کم تروى أنت يا كوفي من فضائله؟ 
آخبرني ولا تخش. قال: يا أمير المؤمنين لولا ا خوف لكانت روايتنا في 
فضائله أكثر من أن تحصی. ۱ 

قال: مم تخاف؟ قال: منك ومن عبالك وأصحابك. قال: آنت آمن, 
فتکلم وأخبرني کم فضيلة تروي فیه؟ قال: خمسة عشر آلف خبر مسند. 


1۰1 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ملا - ج ۱۲ 
وخمسة عشر ألف حدیث مرسل. 
قال الواقدي: فأقبل علي وقال: ما تعرف في ذلك أنت؟ فقلت مثل 
مقالة أبي یوسف. قال الرشيد: لكني أعرف له فضيلة رأيتها بعيني» وسمعتها 
بأذنيء أجل من كل فضيلة تروونها آنتم. وإني لتائب إلى الله تعالی مما كان 
مني من ۳ الطالبية ونسلهم. 
فقلنا جميعا: وفق اله أمير الومنین واصلحه إن رأيت أن تخبرنا با 
عندك. قال نعم» وليت عاملي یوسف بن الحجاج بدمشق, وآمرته بالعدل في 
الرعية. والانصاف في القضية. فاستعمل ما آمرته. فرفع إليه أن الخطيب 
الذي يخطب بدمشق يشتم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في كل يوم 
وینتفصه. 
قال: فأحضره وسأله عن ذلك. فأقر له بذلك. فقال له: وما ملك 
على ما أنت علیه؟ قال: لانه قتل آبائي وسی الذراري, فلذلك له الحقد في 
قلی. ولست آفارق ما آنا عليه. 
فقیده وغله وحبسه. وکتب إلي بخيره. فأمرته بحمله اي على حالته 
من القيود. فلا مثل بين يدي زبرته» وصحت به. وقلت: أنت الشاتم 
لعلي ابن أبي طالب؟ فقال: نعم. ة قلت: ويلك قتل من قتل» وسبى من سی 
بأمر الله تعالی: وام النى لكا . فقال: ما أفارق ما أنا علیه, ولا تطيب 
نفسي إلا به. ۱ 

۱ فدعوت بالسياط والعقابین, فأقته بجضرتي ها هناء وظهره إلي. 
فأمرت الجلاد فجلده مائة سوط. فأكثر الصیاح والغياث» فبال في مکانه. 
فأمرت به فنحي عن العقابین, وأدخل ذلك البیت - وأومى بيده إلى بيت في 
الايوان - وأمرت أن يغلق الباب عليه وإقفاله. ففعل ذلك. ومضى النهار, 


وأقبل اللیل, ولم آبرح من موضعي هذا حتى صلیت العتمة. 

ثم بقیت ساهرا آفکر في قتله وفي عذابه. وبأي شى آعذبه. مرة أقول: 
أضرب على علاوته. ومرة آقول: أقطع أمعاءه, ومرة آفکر في تفریقه, أو قتله 
بالسوط. فلم أتم الفكر في آمره حتى غلبتني عيني فنمت في آخر اللیل, فاذا 
نا بباب السماء وقد انفتح, وإذا الیل قد هبط وعليه نمس حلل. 

3 هبط على اء وعليه ثلاث حلل, ثم هبط الحسن اء وعليه 
او فیط ای وغل سار عط و ع 
واحدة, فإذا هو من أحسن الخلق» في نهاية الوصف. ومعه كأس فيه ماء 
کأصنی ما یکون من الا اه 

فقال النیء: أعطنى الكأس فأعطاه. فنادی بأعلی صوته: يا 
شیعة حمد وآله فأجابوه من حاشيتي وغلاني وأهل الدار آربعون نفسا 
آعرفهم کلهم. وکان في داري ی آلاف انسان, فسقاهم من الماء 
و صرفهم. 

ثم قال: أين الدمشق فكأن الباب قد انفتح فأخرج إليه. فلا رآه 
على ث3 أخذ بتلابيبه وقال: يا رسول الله. هذا بظلمني ويشتمني من 
ر شيف آوجب ذلك فار 121 خله اااي ` 

ثم قبض انب على زنده بيده وقال: أنت الشاتم لعلي ابن أبي 
طالب؟ فقال: نعم فقال: اللهم امسخه. واحقه, وانتقم منه. 

قال: فتحول - وأنا أراه - كلباء ورد إلى البيت كما كان. وصعد 
اني لاء وجبرئيل وعلي 4 ومن كان معهم. 

فانتبهت فزعا مرعوبا مذعوراء فدعوت الغلام وأمرت بإخراجه إليء 
فأخرج وهو كلب. فقلت له: كيف رأيت عقوبة ربك؟ فأومى برأسه 


کالعتذر, وآمرت برده. فها هو ذا في البیت. 

ثم نادی وآمر بإخراجه. فأخرج وقد أخذ الفلام بإذنه. فإذا آذناه 
كاذان الناس, وهو في صورة الکلب. فوقف بين أيدينا يلوك بلسانه. 
ويحرك شفتیه کالعتذر, فقال الشافعي للرشید: هذا مسخ, وليك امق رات 
تعجله العقوبة. 

فأمر به فرد إلى بیته. كا كان بأسرع من أن معنا وجبة وصيحت, فاذا 
صاعقة قد سقطت على سطح البیت فأحرقته وأحرقت الکلب. فصار 
رمادا. وعجل الله بروحه إلى نار جهنم. 

قال الواقدي: فقلت للرشید: يا أمير المؤمنين. هذه معجزة وعظة 
وعظت بهاء فاتق الله في ذرية هذا الرجل. فقال الرشید: آنا تائب إلى الله 
تعالی ما كان مني, وأحسنت توبتي. 

۸- عنه عن محمد بن كثير, ومندل بن علي العنزي, وجرير بن عبد 
الحميد - وزاد بعضهم على بعض في اللفظ. وقال بعضهم ما لم يقل البعض, 
وان الخدت لدل عن الاعستن. 

قال: بعث إلي آبو جعفر الدوانیق في جوف اللیل أن احبن فبقیت 
متفکرا فا بيني وبين نفسي, فقلت: ما بعت إلي أمير المؤمنين في هذه الساعة 
إلا ليسألنى عن فضائل علي بن أبي طالب باهذ ولعلني إن آخبرته قتلني. 

قال: فكتبت وصيتي, ولبست کفني, ودخلت عليه فقال: ادن مني. 
فدنوت منه, وعنده عمرو بن عبید. فلا رأيته طابت نفسي شيئاء ثم قال: 
أدن. فدنوت حتى كادت تمس رکبتی ركبته. 

قال فوجد رائحة احنوط منی, فقال: واه امصدقتی والا صلبتك. 
قلت ما تا خی با اما اللتمنينة وال ما أنه ا 


قلت: أتاني رسولك في جوف اللیل أن أجب, فقلت في نفسی: عسى 
أن يكون أمير المؤمنين بعث إلي في هذه الساعة ليسألني عن فضائل أمير 
المؤمنين طا ولعلى إن أخبرته قتلنی, فكتبت وصیق و لبست کفنی. 

قال: فکان بسكا فاسوی:جالسان وفال: لا حول ولا قوة الا باق 
العلي العظيم, أسألك الله يا سلهان کم حديثا تروي في فضائل علي أمير 
المؤمنين]32؟ فقلت: يسيرا يا أمير المؤمنين فقال: كم؟ قلت: عشرة آلاف 
حديث فا زاد. 

فقال لي: يا سلهان واه لاحدئك بحديث في فضائل علي بن أبي 
طالب 3 تسى كل حديث سمعته. فقلت: حدئني يا أمير المؤمنين 

قال: نعم, كنت هاربا من بني أمية, وكنت أتردد في البلدان. فأتقرب 
إلى الناس بفضائل علي بن أبي طالب - في حديث طويل - حتى وردت 
بعض البلاد. فدخلت مسجداء وحدثت بين يدي إمام المسجد بفضائل علي 
عليه السلام. فقال: ممن أنت يا فتى؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: عربي أم 
مولى؟ قلت: بل عربي. 

فکسانی وحملني وأرشدنى إلى أخوين له. آحدهما إمام. والاخر مؤذن 
وأخذ بيدي حتى أتى الامام. ورجع. فإذا أنا برجل قد خرج الي, فقال: أما 
البغلة والكسوة فأعرفهما. وال ما كان فلان يحملك ويكسوك إلا أنك تحب 
الله عزوجل ورسوله ا فحدثنی بحديث فى فضائل على صلوات الله 
١ ۱ |0000‏ 

فلما قلت ذلك قال لي: يا بني» من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة . 
قال: عرب أم مولى؟ قلت: بل عربي. فكساني ثلائین وبا وأعطاني عشرة 
آلاف دينار - أو درهم - ثم قال: يا شاب. وقد أقررت عيني ولي إليك 
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حاجة. قلت: قضيت إن شاء الله. 

قال: إذا كان غدا فأت مسجد آل فلان. کی ترى أخى المبغض لعلى 
ابن ابي طالب صلوات الله علیه. ۱ ۱ ۱ 

قال: فطالت على تلك الليلة. فلا أصبحت أتيت المسجد الذي وصف 
لي. فقمت للصلاة فإذا إلى جني شاب متعمم» فذهب ليركع فإذا قد سقطت 
عمامته من رأسه. فنظرت في وجهه فإذا رأسه رأس خنزیر, ووجه وجه 
ر 

فوالله ما علمت ما تكلمت به فی صلاتي حتى سلم الامام, فقلت: يا 
ويحك. ما الذي أري بك؟ فبکی. وقال لي: انظر إلى هذه الدار. فنظرت. 
فقال لي: ادخل. فدخلت. فقال: كنت موذنا لآل فلان, كلا أصبخت لعنت 
علیا بين الاذان والاقامة ألف مرةء وکلیا كان يوم الجمعة لعنته أربعة آلاف 
مرة فخرجت من منزلي, فأتيت داري فاتکأت على هذا الدکان الذي تری, 
فنمت. فرأيت في النام كأني بالجنة وفيا رسول الا وعلي فرحين, 

ورأيت كأن النى ٤إا‏ عن هينه الحسنائ. وعن يساره الحسين 
عليه السلام. ومعه كأس وقال: يا حسين اسقني فسقاه فقال: اسق الجماعة 
فشربوا. 

ثم رأيت كأنه قال: اسق المتكئ على هذا الدكان فقال له الحسين. يا 
جداه. أتأمرني أن أسقي هذاء وهو يلعن والدي في كل يوم ألف مرة بين 
الاذان والاقامةء وقد لعنه في هذا اليوم أربعة ألاف مرة؟. 

فأتاني الب وقال لي: مالك عليك لعنة الله تلعن عليا وعلي 
نی وتشتم عليا وعلي مني؟ فرأيته كأنه قد تفل في وجهي» وضريني 
برجله. وقال: قم غير الله ما بك من نعمة فانتبيت من نومي فإذا راسي 


رأس خنزیر, ووجهی وجه خنزیر. 

ثم قال لي آبو جعفر الدوانیق: آهذان الحدیتان ق یدل؟ قلت: لا 
ققال: با سلیان, حب علي ان وبفضه كفو واه لا مب لا مومن, ولا 
يبغضه الا منافق. 

۹ عنه عن جعفر بن محمد الدوریستی, قال: حضرت بغداد في سنة 
احدی وأربعائة ى مجلس الفید یی عبد افا رضي اه عنه, فجاءه علوي 
وساله عن ا زاها عاجابه :فقاله أطال اه شام ميدن أقثرات 
علم التأويل؟ قال: إني قد بقيت فى هذا العلم مدة, ولي فيه كتب حمة. 

ثم قال: خذ القرطاس وأكتب ما أملي عليك. قال: كان ببغداد رجل 
عالم من أصحاب الشافعي, وكان له كتب كثيرة, ولم يكن له ولد. فلا 
حضيرته الوفاة دعا رجلا يقال له جعفر الدقاق واوصى إليه. وقال: إذا 
فرغت من دفني فاذهب بكتي إلى سوق البيع وبعهاء واصرف ما حصل من 
نها في وجوه المصالح التي فصلتها. وسلم إليه التفصيل. 

ثم نودي في البلد: من أراد أن يشتري الكتب فليحضر السوق الفلاني 
فإنه يباع فيه الكتب من تركة فلان. 

فذهبت إليه لابتاع کتباء وقد اجتمع هناك خلق كثير. ومن اشترى 
شيئا من كتبه كتب عليه جعفر الدقاق للوصي مه وانا قد اشتريت اربعة 
كتب في علم التعبیر. وكتبت مُنها على نفسي, وهو يشترط على من ابتاع 
توفية القن في الاسبوع. 

فلا هممت بالقيام قال لي جعفر: مكانك يا شیخ, فإنه جری على 
يدي امر لاذكره لك. فإنه نصرة لمذهبك. 

ثم قال لي: إنه كان لي رفيق يتعلم معي وكان في محلة باب البصرة 


۲ مسند الامام أميرالمو منين علي بن ابيطالب للق -ج۱۲ 
رجل يروي الاحادیث. والناس يسمعون منه. يقال له: آبو عبد الله الحدث 
وكنت ورفيق نذهب إليه برهة من الزمان, ونكتب عنه الاحاديث» وکلما 
أملى حديثا من فضائل أهل البيت ل طعن فيه وفي روايته. 

حتى كان يوما من الايام فأملى في فضائل البتول الزهراء وعليا 
صلوات الله عليهماء ثم قال: وما تنفع هذه الفضائل عليا وفاطمةعلة. فان 
عليا يقتل المسلمين. وطعن في فاطمة. وقال فيها كلمات منكرة. 

قال جعفر فقلت لرفيق: لا ينبغي لنا أن نأتى هذا الرجل. فإنه رجل 
لا دین له ولا ديا وانه لا يزال يطول لسانه في على وفاطمة, وهذا لیس 
بمذهب السلمین. ۱ 

قال رفیق: إنك لصادق, فن حقنا أن نذهب إلى غيره فانه رجل 
ضال. فعزمنا أن نذهب إلى غيره ولا نعود إليه. 

فرأيت من الليلة كأني أمشي إلى المسجد الجامع, فالتفت فرأيت أبا 
عبد الله احدث, ورأيت أمير المؤمنين راكبا جمارا مصرياء يمشي إلى المسجد 
الجامع» فقلت في نفسي: واویلاه آخاف أن يضرب عنقه سره فلا قرب 
منه ضرب بقضیبه عينه الهنى وقال له: يا ملعون, لم تسبني وفاطمة؟ 
فوضع الحدث يده على عينه المنی, وقال: أو آعمیتنی. ۱ 

قال جعفر: فانتبپت وهسمت أ آذهب إلى رفيق وأشكي له ما ریت, 
فاذا هو قد جاءني متغير اللون, فقال: آتدري ما وقع؟ فقلت له: قل. فقال: 
رأيت البارحة رؤيا في أبي عبد الله الحدث. فذكر. فکان کا ذكرته من غير 
زيادة ولا نقصان. 

فقلت له: أنا رأيت مثل ذلك. وكنت هممت باتيانك لاذکره لك. 
فاذهب بنا الان مع المصحف لنحلف له أنا رأينا ذلك ولم نتواطاً عليه 


ونتصح له لیرجع عن هذا الاعتقاد. 

فقمنا ومشینا إلى باب داره. فأذا الباب مغلق, فقرعناء فجاءعت جارية 
وقالت: لا يكن أن يرى الان. فرجعت. ثم قرعنا الباب ثانية فجاءت 
وقالت: لا يكن ذلك. فقلنا ما وقع له؟ فقالت: إنه قد وضع يده على عينه, 
ویصیح من نصف اللیل ویقول: 

إن علي بن أبي طالب قد أعماني. ويستغيث من وجع العين فقلنا ها: 
افتحي الباب فإنا قد جئناه هذا الامر. ففتحت. فدخلناء فرأيناه على أقبح 
هيئة. ويستغيث ويقول: مالي ولعلي بن أبي طالب, ما فعلت به. فإنه قد 
ضرب بقضيب على عينى البارحة وأعماني. 

قال جعفر: وذكرنا له ما رأينا في المنام, وقلتا له: إرجع عن اعتقادك 
الذي أنت علیه, ولا تطول لسانك فيه. فأجاب وقال: لا جزاكا الله خيرا , 
لو كان علي بن أبي طالب أعمى عيني الاخرى لما قدمته على أبي بكر 
وعمر. فقمنا من عنده» وقلنا: ليس في هذا الرجل خير. 

ثم رجعنا إليه بعد ثلاثة أيام لنعلم ما حاله فلا دخلنا عليه وجدناه 
أعمى بالعين الاخری, فقلنا له: أما تغيرت؟ فقال: لا واللهء لاأرجع عن هذا 
الاعتقاد. فليفعل على بن أبي طالب ما أراد. فقمنا ورجعنا. 

ثم عدناالیه بعد آسبوع انعلم إل ما وصل عاك فقیل: انه قد دفن 
وارتد ابنه, ولحق بالروم تعصبا على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
فرجعنا وقرأنا: «قطلع دار الْقَوم الَذِينَ ظَلَمُوا وان ف رَبَ الْعالَينَ». 

وقد نقلت ذلك من النسخة التي انتسخها جعفر الدوريستي بخطه, 
ونقلها إلى الفارسية في سنة ثلاث وسبعين وأربعائة. وحن نقلناها إلى 
العربية من الفارسية ثانيا ببلدة کاشان, وله الموفق في مثل هذه السنة: سنة 


ستين وحمسمائة. 

۰ - عنه عن عمان بن عفان الشجري, قال: خرجت في طلب العلم , 
ودخلت البصرة. فصرت إلى محمد بن عباد صاحب عبادان, فقلت: إني 
رجل غريب أتيتك من بلد بعيد لاقتبس من علمك شيئا. فقال لي: من أين 
آنت؟ فقلت من سجستان. 

قال: من بلد امخوارج. فقلت: لو كنت خارجیا ما طلبت علمك. 
فقال: آلا آخبرك بحدیث حم خن إذا نت دخلت بلادك تحدث به 
الناس؟ فقلت: بلى. 

قال: اكتب عني: كان لي جار. وکان من التعبدین. فرأى في منامه 
كأنه قد مات» ودفن» وحشر, وحوسب. وعبر على الصراط, قال: فررت 
بحوض النى يليك فإذا النى 6ا جالس على شفير الحوض. والحسن 
والحسين ءا يسقيان الامة. 

فصرت إلى الحسن صلوات الله عليه فاستسقیته, فأبى أن يسقيني, 
فصرت إلى الحسين عليه الصلاة والسلام فاستسقيته. فأبى أن بسقيني, 
فصرت إلى النى ٤لا‏ فقلت: يا رسول الله. إني رجل من أمتك. صرت 
إلى الحسن فاستسقيته فلم يسقني وأبى» فصرت إلى الحسين فاستسقيته 

قال ً: وان قصدت أمير المومنين لا يسقيك فبكيت. وقلت: يا 
رسول الله إني رجل من أمتك ومن شيعة علي. 

قال: لك جار يلعن عليا - صلوات الله عليه - فلم تنهه قلت: يا 
رسول الله نی رجل ضعيف. ليس لي قوة. وهو من حاشية السلطان. 

قال: فأخرج الني إا سكينا وقال: امض واذبحه فأخذت السكين 


من يد لبیل وصرت إلى دار ووجدت الباب مفتوحا فدخلت. 
فأصبته ناما على فراشه فذبحته. ورجعت إلى النی لا فقلت: 

يأ ل ار قد 4 قصب رنه لمكن ملپید فال ها 
فدفعتها إليه. ثم قال للحسن صلوات الله عليه: اسقه فناولنى الكأس فا 
أدري شربت أم لا ثم انتبهت فزعا مذعورا فقمت إلى الصلاة. 

فلا انتشر عمود الصبح سعت صراخ النساء. فقلت لجاريتي: ما هذا 
الصراخ؟ قالت: يا مولاي. إن فلانا وجد على فراشه مذبوحا فا كان إلا 
ساعة يسبرة حتی جاء الحاجب وأعوانه یأخذون الخيران: فصرت ای 
الامير وقلت: أا الامير, 

اتق الله عزوجل, إن القوم براء, وأنا ذيحته. فقال الامیر: ويحك, ماذا 
تقول؟ لست عندنا بمتهم على مثل هذا فقلت: أا الامير. هذا شى في النام 
وحكيت الحكاية بأسرهاء قال الامير: جزاك الله خيراء أنت بری. والقوم 
رام 

۱ عنه حدث جماعة من أهل خراسان, قالوا: اتهم الامير داود ولد 
السلطان الب ارسلان الشريف آبا على بن عبيد الله العلوي المعروف بابن 
نودولت بالميل إلى آل حمدكّ#ك2, فقبض عليه وأخذ منه مائة ألف درهم 
وثلاثون آلف دینار وحمسين. وحبسه. وشدد علید. فرآی أمير المؤمنين 
عليه السلام ذات ليلة في النام كأنه قد أعطاه قارورة فيها کافور, وقال له 
افرج عن أبي علي العلوي, واردد عليه ماله. 

فاستیقظ ونسي النام. ثم رقد رقدة ثانية فرآه ا راکبا على فرس 
آشهب. وبیده سیف مصلت. فقال له: ألم أقل لك افرج عن ولدي وكأنه 
صلوات الله عليه قتل النفر الاربعة الذين کانوا في دار العلوي الموكلين به. 


۱۲ مسند الامام أميرالمؤ منین على بن ابیطالب ا - ج‎ Ak 

وضرب رقابهمء وبانت رووسپم. ولطم الامير جعفرا بكفه لطمة 
انتشر بعض محاسنه. وحم من أجله. وقال: يا * شق. افرج عنه. أو آقتلك 
فقال: بل آفرج عنه. 

فاستیقظ وهو مهموم حموم. وفرج عن العلوي ورد عليه جميع ما 
آخذه من ماله وغرم له بقیته. فلا أصبح أحضير آولاد الوکلین الذین کانوا 
في دار العلوي, فسأمم عن آبائهم. فقالوا: شاهدناهم البارحة في دار 
العلوي. فقال امضوا. فلما مضوا شاهدوهم, وقد بانت رژوسهم عن أبدانهم 
وهلکوا. 

۲- عنه عن عیسی بن عبد الله. عن شيخ من قریش, ول يسمه. 
قال: رأيت رجلا بالشام قد اسود نصف وجهه. وهو مغطيه. فسألته عن 
سبب ذلك. فقال: نعم. قد حلفت بالله تعالی أن لا يسألني عن ذلك أحد إلا 
حد ئته. 

كنت شديد الوقيعة ة في أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. كثير 
الذكر له بالکروه, فبیغا أنا ذات ليلة نام إذ أتاني آت في النام, فقال: أنت 
صاحب الوقيعة في علي صلوات الله عليه؟ فقلت: بلی. فضرب شق وجهيء 
فأصبحت وشق وجهي أسود كا ترى ولا شك في ذلك ولا شبهة. 

۳- عنه عن جابر الجعى. عن أبي جعفر صلوات الله علیه, قال: بين 
أمير المؤمنين على صلوات الله عليه فى مسجد الكوفة يجهز إلى سعاوية: 
ويحرض النامن غل قتاله إذ اختصم إليه رجلان فعلا صوت أحدهما في 
الكلام فالتفت إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال له: اخسا. 

فإذا رأسه رأس کلب. فبهت الذين حوله. فقال الرجل بأصابعه 


وتضبرع إلى أمير المؤمنين اء فقال من حوله: يا أمير المؤمنين, آقله عثرته. 


فحرك شفتیه, فعاد کا کان. 

فوئب أصحابه وقالوا: يا آمیر الوّمنین, القدرة تمكنك على ما ترید. 
وأت تجهز ای معاویة؟. 

فأطرق هنيهة ورفع راس ثم قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لو 
شنت أن أطول برجلي هذه القصيرة في طول هذه الفيافي التى تسيرونهاء 
وعن اذا لدو لاود رتك اهرت سنن اوه یواست 
على اله تعالى أن أو به قبل أن أقوم من مجحلسي هذاء وقبل أن يرتد إلى 
أحدكم الطرف لفعل, ولكن «عِبِادٌ مُكْرَمُونَ» لا يسبقونه بالقول وهم 
اباس يعملون». 

٤-عنه‏ عن عمرو بن ثمرء عن جابر» عن بعض أصحابناء عن محمد 
بن أبي بكر قال: اعتل الحسن بن علي مل فاشتهى علي أسير نت 
زمالة: قد أن الوقن مارات اعد مان مل واج وا 
ربه بما م نفهمه. 

فخرج منها غصن فيه أربع رمانات» فدفع إلى الحسن اثنتين. وإلى 
الحسين اثنتين. ثم قال: هذه من نار الجنة فقلنا: يا أمير الوّمنین. أو تقدر 
عليها؟ فقال: أو لست قسيم الجنة والنار بين أمة محمد ی ؟. 

6- عنه عن عبد الله بن عبد الجبار عن أبيه. عن أبي عبد اله الا 
عن آبائه. عن الحسين بن على بن أبي طالب صلوات الله علیهم. قال: كنا 
قعودا عند مولانا أمير ال dE‏ اله عليه وآله في دار له. وفيها 
شجرة رمانة يابسة. 

إذ دخل عليه قوم من مبغضیه, وعنده قوم من حبیه, فسلمواء 
فأمرهم بالجلوس فجلسواء فقال صلوات الله علیه: إني آریکم الیوم آية 


تکون فيكم کمثل الائدة في بني إسرائيل إذ: «قَالَ اله نی مرها یکمن 

ثم قال وات الله عليه انظروا إلى الشجرة, فرآیناها قد شرع الما 
من عودهاء ثم اخضرت وأورقت وعقدت. وتدلى حملها على رژوسنا ثم 
التفت على بالقلا إلى النفر الذين هم محبوه. وقال: مدوا أيديكم وتناولوها. 
وقولوا: بسم اله الرحمن الرحيم. 

قال: فقلنا: بسم الله الرحمن الرحي» فتناولنا وأكلنا رمانة لم نأكل قط 
شیثا آعذب منها ولا اطیب. 

ثم قالطا للنفر الذین هم مبغضوه: مدوا آیدیکم وتناولوا وکلوا 
فدوا أيدءهم. فكلا مد رجل يده إلى رمانة ارتفعت» فلم یتناولوا شيئا . 
فقالوا: يا أمير الوّمنین, ما بال أخواننا مدوا یدهم فتناولوها وأكلواء 
ومددنا آیدینا فلم تصل؟ فقال هممْ: كذلك والذي بعث محمدا6 اة 
بالحق نبیا الجنة, لا یناها إلا آولیاژناء ولا یبعد عنها إلا أعداؤنا ومبغضونا. 

: عنه عن أي الزبیی قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ - ٩ 
هل كان لعلی صلوات اله علیه آیمات؟ فقال: اي وام کانت له سبرة‎ 
حضيرتها الجباعة والمیاعات, لا ینکرها الا معاند. ولا یکتمها الا کافر.‎ 

منها: آنا سرنا معه في مسير. فقال لنا: امضوا لان نصلي تحت هذه 
السدرة رکعتین فضيناء ونزل تحت السدرة, فجعل یرکع ویسجد, فنظرنا إلى 
السدرة وهي ترکع إذا ركع» وتسجد إذا سجد. وتقوم إذا قام» فلا رأينا ذلك 
عجبناء ووقفنا حتى فرغ من صلاته, ثم دعا فقال: اللهم صلی على محمد 
وآل محمد فنطقت أغصان الشجرة تقول: امين آمن. 

ثم قال: اللهم صلى على شيعة محمد وآل محمد فقالت أوراقها 


وآغصانها وقضبانها: آمين آمین. 

ثم قال: اللهم العن مبغضي محمد وآل حمد. ومبغضى شيعة محمد وآل 
محمد فقالت الاوراق والقضبان والاغصان والسدرة: ا 

۷- عنه عن الحارث الاعور قال: خرجنا مع أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه إلى العاقول. فإذا هو بأصل شجرة قد وقع لحاؤها وبق عودها. 
فضربها بيده الشريفة, ثم قال: ارجعي بإذن الله خضراء ذات رة فإذا هي 
تهتز بأغصانهاء وأخرجت حملها الكئثري فقطعنا وأكلنا وحملنا معناء فلا أن 
كان من الغد غدونا إلمها فإذا نحن مها خضيراء فيها الکدثري. 

۸- عنه عن الحارث الاعورء قال: بینا أمير الومنین صلوات الله 
عليه وآله على منبر الكوفة يخطب الناس إذ نظر إلى زاوية من زوايا 
السجد. فقال: يا قنبر, ائتني با في تلك امححرة فانطلق قنبر. فلا دنا من 
الجحرة فإذا هو بحية كأحسن ما يكون من الحيات. 

فجزع قنبر من ذلك. ثم أخذه فانفلت من يده ثم أقبل إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وهو على النبر, فالتقم أذنه وجعل يساره ثم 
انصرف. وجعل يتخلل الصفوف حتى أتى الجحرة. 

فتفكر أمير الوّمنین صلوات الله عليه وبكى طویلاء ثم قال: 
أتعجبون؟ قالوا: ما لنا لا نتعجب؟ ! قال: أترون هذا الشجاع. إنه بايع 
رسول الله علض على السمع والطاعة لي فهو سامع مطيع» وأنا وصي رسول 
الهم آمرکم بالسمع والطاعة لي. فنكم من یسمع ویطیع. ومنکم من لا 
یسمع ولا يطيع. 

9- عنه قال: بینا أمير المؤمنين طا يخطب الناس على النبر يوم 
الجمعة. إذ أقبل أفعى من باب الفیل, رأسه أعظم من رأس البعير, مهوي إلى 
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المنبر. 

قال: فافترق الناس فرقتين. وجاء حتى صعد النبر. ثم تطاول إلى 
أذن أمير المومنين اء فأصغى إليه بأذنه. فأقبل إليه يساره مليا ثم مضى, 
فلا بلغ باب الفيل انقطع أثره. فلم يبق موّمن إلا قال: هذا من عجائب أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وآله. ولم يبق منافق إلا قال: هذا من سحره. 

فقال صلوات الله عليه وآله: ها الناس, إن هذا الذي رأيتم وصي 
حمد يليك على الجن. وأنا وصيه على الانس, وقد وقعت بينهم ملحمة 
تهادرت فما الدماء. ولم يدر ما امخرج منهاء فأتاني في ذلك. وتمثل في هذا 
المثال يريكم فضلي. وهو أعلم بفضلي عليكم منکم. 

۰- عنه عن سفيان الثوري. عن أبي عبد الله صلوات الله علیه, عن 
آبائه22, قال: دخل رسول الله يليك على عائشة, فأخذ منها ما يأخذ 
الرجل من المرأة. فاستلق ٤لا‏ على السريرء فنام, فجاءت حية حتی 
صارت على بطنه» فنظرت عائشة إلى النبي يالا والحية على بطنه. 
فوجهت إلى أبي بكر. 

فلا أراد أبو بكر أن يدخل على رسول اله که وثبت الحية في 
وجهه. فانصرف. ثم توجهت إلى عمر بن الخنطاب. فلا أراد أن يدخل 
وثبت في وجهه, فانصرف. فقالت ميمونة وأم سلمة رضي الله عنهما: وجهي 
إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قالت: فوجهت إلى عليء 

فلا دخل على قامت الحية في وجهه. تدور حول على لكا وتلوذ به. 
ثم صارت في زاوية البیت. فانتبه الني اا فقال: يا هه أنت ها 
هنا؟ ! فقليلا ما كنت تدخل دار عائشة. فقال: يا رسول الله دعيت. 

فتكلمت الحية وقالت: يا رسول الله إني ملك غضب علي رب 


العالمين فجئت إلى هذا الوصي أطلب إليه أن يشفع لي إلى الله تعالی. فقال: 
ادع له حتى أوّمن على دعائك. فدعا علي. وأمن الني يليك فقالت الحية: 
يا رسول الله. قد غفر له لي» ورد علي جناحي. 

۱- عنه روي من طريق آخرء أن الني لا جعل يدعو والملك 
يكسى ريشة حتى التأم جناحه. ثم عرج إلى السماء. فصاح صيحة. فقال 
البي كلل : أتدري ما قال الملك؟ قال: لا. قال : يقول: جزاك الله من ابن 
عم عن أبن عم خيرا. 

۲- عنه أخبر الحارث الاعور, قال: كنا مع أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه في جبانة بني أسد وقوفاء إذ أقبل أسد هوي إليه. فتضعضعنا من 
خوفه. فقال صلوات الله عليه: مه واقبل الاسد حتى قام بين يديه. فوضع 
يده بين أذنيه وقال: ارجع بإذن الله تعالى. ولا تدخل في دار هجرة بعد 
اليوم, وبلغ ذلك السباع عني. 

۳- عنه عن عمرو بن شمر» عن جابر بن يزيد ا جع عن أبي جعفر 
صلوات الله علیه, قال: قال عل صلوات اه علية محويرية ابن مسين: وقد 
عزم الخروج ال ضیعة لو كيف نت ]ذا فيك بو المارت؟ فت 
طويل له. حتى قال: فا الحيلة له؟ قال: تقرژه مني السلام. وتخبره أني 
أعطيتك منه الامان. 

فخرج جويرية. وبينا هو يسير على دابته إذ آقبل نحوه آسد. فقال له 
جويرية: يا أبا الحارث. إن أمير الوّمنین علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه يقرئك السلام؛ وأنه قد آمننى مئك ٠‏ 

قال: فولی الليث عني مطرقا برأسه همهم حتى غاب في الاجمة 
همهم خمساء ثم غاب» ومضى جويرية في حاجته. فلا انصرف إلى أمير 
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المؤمئين صلوات الله عليه وقال: كان من الامر کذا وكذاء قال أمير المؤمنين 
عليه الصلاة والسلام: ما قلت لليث؟ وما قال لك؟. 

قال جويرية: قلت له ما أمرتني به وبذلك انصرف عني, وأما ما قال 
الليث فالله ورسوله ووصى رسوله أعلم. قال: إنه ولى عنك همهم. 
فأحضيت له خس همهیات, م انصرف عناك. قال جويرية: صدقت. فوالله 
يا أمير المؤمنين هکذا هو. 

فقال صلوات الله عليه: إنه قال: فاقرأ وصى محمد منى السلام» وعقد 
بيده حمسا. ۱ ۱ 

۶ - عنه عن موسى بن جعفر العابد. قال: حملني أبي على كتفه. وأنا 
يومئذ صبيء إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فلها صار في بعض 
الطزيق ریت مارا مارا فقلت: یا آبه. هذا حمار مار قال: نعم. 

قلت: يا أبه. هو یعرج. قال: نعم. فلم يزل يسير ونحن نسير حتى 
سبقنا إلى القبر, ثم رأيته وقد انصرف من عند الق وهو يشي وليس 
يعرج. 

فشينا إلى قبر أمير المؤمنين صلوات اله عليه وهو يومئذ ليس عليه 
حائط ولا قبة وعنده جب. فرأيت أبي قد تقرب إلى القبر وكنس عنه شيئاء 
وأخذه على خرقة فرمى به. 

فقلت: يا أبه. أيش هذا؟ قال: يا بني, إن الذي رأيته السبع. وتوهمت 
أنه حمار. وإن يده كانت منتفحة, وإنه وضعها على القبر فانفتحت. فسال 
منها هذاء ورجع وهو يشي صحيحا. ثم ملي إلى المغزل. وقال ذلك 
لوالدتي. 

قال عماد الدين رحمه الله تعالى: إن في ذلك لما يدل على عظیم منزلته. 


وشرف حله عند الله عزوجل, إذ آهم الله سبحانه وتعالی البهائم ومالا یعقل 
جلالة قدره, حتی التجأ إلى قبره. واستشنی بتربته. وتواضع لعظمته. إن في 
ذلك لعبرة لاولي الالباب, والله الوفق. 

06- عنه عن داود بن كثير الرق. عن جويرية بن مسهر قال: لما 
رجعنا من قتال أصحاب: النپروان مررنا ال فقال ایر الومنان صلوات 
لله علیه: إن هذه أرض معذبة, قد عذبت مرتین, وقد هلك فما مائه ألف 
ومائتان. فلا يصلي فيها نبي ولا وصي ني» فن أراد منكم أن يصلي فليصل 
العصر. 

قال جويرية: فقلت: وال لاقلدن اليوم ديني وأمانتي علي بن ابي 
طالب لكا قال: فسرنا إلى أن غابت الشمس, واشتبكت النجوم» ودخل 
وقت العشاء الآخرة, فلا أن خرجنا من أرض بابل نزل صلوات الله عليه 
عن البغلة, ثم نفض التراب عن حوافرهاء ثم قال لي: يا جويرية. انفض 
التراب عن حوافر دابتك قال: ففعلت. ثم قال لي: يا جويرية. أذن للعصر. 

قال: فقلت: ثکلتك أمك يا جويرية» ذهب النهار. وهذا الليل ! 
فأذنت للعصر. فرجعت الشمس. فسمعت ها صريرا كصرير البكرة, حتى 
عادت إلى موضعها للعصر بيضاء نقية. 

قال: فصلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم قال: أذن للمغرب يا 
جويرية فأذنت. فرأيت الشمس راجعة كالفرس الجواد. ثم صليت المغرب. 
ثم قال: أذن للعشاء الآخرة فأذنت» وصلينا العشاء الآخرة, ثم قلت: وصي 
حمد ورب الكعبة - ثلاث مرات - لقد ضل وهلك وكفر من خالفك. ولقد 
رجعت له الشمس مرة أخرى في عهد النبي صلوات الله عليه وآله وهو ما 
روى: 
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۵- سورة المائدة 

۱- علي بن إبراهيم في قوله: «يا أا الول بل ما ال یت هن 
رَبكَ» قال نزلت هذه الآية في علي «و ان ل تفعل فا بلفت رِسالتَهُ و الله 
يَعْصِمُكَ مِنَ التاس» قال نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله الا من 
حجة الوداع و حج رسول اله ارا حجة الوداع لام عشر حجج من 
مقدمه المدينة, 

فكان من قوله بمنى أن حمد الله و أثنى عليه ثم قال «أيها الناس اسمعوا 
قولي و اعقلوه عني فإني لا آدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء 

ثم قال هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة قال الناس هذا اليوم. قال 
فأي شهر قال الناس هذاء قال و أي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذاء 

قال المؤلف: ذكرنا هذه الخطبة في باب يوم الغدير من هذا الكتاب 
فلا نکررها هنا. 

۲- روی العیاشی عن ابن أبي یعفور قال: قلت لأبي عبد اله الا 
آعرض عليك دين الذي أدين الله به, قال هاته, قلت أشهد أن لا اله إلا الله 
و آشهد أن مدا رسول ا و آقر با جاء به من عند الك قال ثم 
وصفت له الأمة حتى انتهيت إلى أبي جعفر. قلت و أقر بك ما أقول فیهم. 
فقال: أنهاك أن تذهب باسي في الناس, قال أبان. 

قال: ابن أبي يعفور قلت له: مع الكلام الأول و أزعم أنهم الذين قال 
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لله فى القرآن «أَطِيعُوا له و طیفوا الأول و ولي الأَمْر مِنْكُمْه فقال أبو 
عبد الله و الآية الأخرى فاقرأ قال: قلت له: جعلت فداك أي آية قال فا 
لكك آنه وارشولة و لین ارا الذين لقوق الكاذة ورون اک و 
هُمْ زَاكِعُونَ» قال فقال رحمك الله قال: قلت تقول رحمك الله على هذا الأمر 
قال فقال رحمك الله على هذا الأمر. 

۳- عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر كا قال بينا رسول ال 
جالس في بيته و عنده نفر من اليهود أو قال خمسة من الود فم عبد اله 
ابن سلام. فغزلت هذه الآية «إمًا وم الله و رول و رین منوا لین 
يُقِيمُونَ الصَّلاة و يوون لوكا وَهُمْ زاكقون» بهذا الفتى فتركهم رسول 
الها في مغزله و خرج إلى السجد. فاذا بسائل قال له رسول اله اا9 
أصدق عليك أحد بشيء قال نعم هو ذاك المصلي فإذا هو علي ا. 

6- عنه عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد لظا ابتداء منه 
العجب يا با حفص لما لق علي بن أبي طالب. أنه كان له عشرة ألف شاهد 
م بقدر عل اغد حقه. و الرجل یأخذ حقه بشاهدین. إن رسول اش ملفل 
خرج من الدينة حاجا و معه خمسة الاف. و رجع من مكة و قد شيعه 
خمسة آلاف من أهل مكة, 

فلا انتهى إلى الجحفة نزل جبرئيل بولاية علي. و قد كانت نزلت 
ولايته نی و امتنع . زرل اليا بن لقا لكان ¿ الناس. فقال «یا 
ی شوب ال لت ین و بلك و إِنْ 1 تفعل قا تساه و اله 
يَعْصِمُكَ من الثاس» ما کرهت بمنى. 

فام رر سول أف فقمت السمرات فقال رجل من الاس اناو 
اله ليأتينكم بداهية, فقلت لعمر من الرجل فقال احبشي. 


۵- آبو جعفر الطوسی: آخبرنا احفار» قال: حدثنا اسپاعیل, قال: 
ا أن عازن مها رن قال ها امع بن سر عن میس زوین 
عبيد الله. عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أنه 
سئل عن قول الله (عز و جل) «وَعَدَ اله لین وا و عَمِلُوا الضَالجَاتٍ 
ینبم مغر وأخرا غا 

قال سأل قوم النى اة . فقالوا فيمن نزلت هذه الآية. يا نی الله 
ل يوم انامه عق ا ی تون یکی وای شاه ا سيل 
المؤمنين و معه الذين آمنواء فقد بعث حمد يليك فيقوم على بن أبي طالب 
فيعطي الله اللواء من النور الأبيض بیده, 0 

تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار و لا يخالطهم 
غيرهم» حتى يجلس على منبر من نور رب العزة. و يعرض الجميع عليه 
رجلا رجلا فيعطى أجره و نوره. فإذا آق على آخرهم قيل هم. 

قد عرفتم موضعكم و منازلكم من الجنة, إن ربكم يقول لكم عندي 
لكم مغفرة و أجر عظیم. يعني الجنة فيقوم علي بن أبي طالب و القوم تحت 
لوائه معه حتى يدخل الجنة, ثم يرجع إلى منبره و لا يزال يعرض عليه 
جميع المؤمنين. 

فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنة, و يترك أقواما على النار. فذلك قوله 
(عز و جل) و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجرهم و نورهم يعني 
السابقين الأولين و المؤمنين و أهل الولاية له و قوله: 

و الذي وا و بوا يآياتنا وی أطقاك الججيم» هم الذين 
قاسم عليهم النار فاستحقوا الجحيم. 

1- قال الطبرسي: فأما النص من القرآن قوله سبحانه: : نا یک 
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ال و وله ول امنا لین فقون الكل و تون الا و شم 
زاكغون». 

و وجه الاستدلال من هذه الاية أنه قد ثبت أن المراد بلفظة وليكم 

المذكور في الآية من كان المتحقق بتدبيركم و القيام بأموركم و تجب طاعته 
علیکم بدلالة أنهم يقولون في السلطان إنه ولي أمر الرعية و فيمن يرشح 
للخلافة و أنه ولي عهد المسلمين و فيمن يلك تدبير نكاح المرأة أنه وليها و 
في عصبة المقتول. 
۱ آنهم أولياء الدم من حيث كانت إليه المطالبة بالدم و العفو. و قال 
البرد في کتابه الولي هو الأولى و الأحق و مثله الولی فإذا كان حقيقته في 
اللغة ذلك فالذي يدل على أنه الراد في الاية قد ثبت أن الراد بالذین آمنوا 
ليس هو جميعهم بل بعضهم. 

و هو من كان له الصفة الخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال 
الركوع و قد علمنا أن هذه الصفة لم تثبت لغير أمير الموّمنين ا فإذا ثبت 
توجه الاية إلى بعض الوّمنین دون جميعهم و نفى سبحانه ما اثبته عمن عدا 
المذكورة بلفظة إغا لانها مخصصة لا ذكرنافية لما لم يذكر تبينه قوهم نا 
الفصاحة في الشعر للجاهلية يريدون نن الفصاحة عن غيرهم. 

و فا النحاة احققون البصريون يريدون نفى التدقيق من غيرهم و إغا 
أكلت رغيفا يريدون نف أكل أكثر من رغيف فيجب أن يكون المراد بلفظة 
ولي في الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة و الاختصاص بالتدبير. 

لأن ما تحتمله هذه اللفظة من الموالاة في الدين و احبة لا تخصيص في 
ذلك و المؤمنون كلهم مشتركون في معناه فقد قال الله سبحانه و المؤمنون 
بعضهم أولى ببعض فإذا ثبت ذلك فالذي يدل على توجيه لفظ «الَّذِينَ 
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آمَنُوا» إلى أمير المؤمنين تلا شیاء. 

۷- الطبري الامامی: حدئنا محمد بن الأسود عن محمد بن مروان 
عن محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس. قال: أقبل عبد الله ابن 
سلام و معه نفر من قومه من قد آمن بان فقالوا يا رسول الله إن 
منازلنا بعيدة لا نجد أحدا يجالسنا و يخالطنا دون هذا المسجد و إن قومنا لما 
رأونا قد صدقنا الله و رسوله و ترکنا دينهم أظهروا العداوة. 

و آقسموا آن لا غالطرنا ولا يؤاكلونا فشق علينا فبينا هم يشكون 
إلى البي ميك إذ نزلت هذه الآية على رسول الله 3 ولیک الله و وَسُولَهُ 
و و لین آمَنُوا ین يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يوون الزَّكاةَ وَهُمْ زاکقون» و يؤذن 
بالصلاة صلاة الظهر و خرج رسول اه إلى السجد و الناس یصلون 
بين راكع و ساجد و قائثم و قاعد. 

فاذا مسکین يسأل فدخل رسول الله لاء فقال أعطاك أحد شيئا 
قال نعم قال من قال ذاك الرجل القائم قال على أي حال أعطاكه قال و هو 
راكع قال و ذلك علي بن أبي طالب ام لا قال فكبر رسول الله عند ذلك ثم 
قرأ «و مَنْ 1۳ اه و رَشوله وال أمنوا» الاية فأنشا خسان بن ثابت 
يقول في ذلك: 
آبا حسن تفديك نفسي و مهجتي و کل بطيء في المهدى و مسارع 
ايب سعي ف مدیحلك :اتا .و ما للدح :فى جنب الاله بضائع 
فأنت الذي آعطیت إذ كنت راكعا فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية فتيتها في كات الشرائع 

۸- ابن شهر آشوب: قوله تعالی: «إا ویک الله و رول و لین 
آمنُوا ی يقِيمُونَ الصّلاةَ و يوون ار اة وَهُمْ زاكمُونَ» 


باب على عليه السلام و ای 1۲۹ 

اجمعت الأمة أن هذه الآية نزلت في على 3 لما تصدق بخاتمه و هو 
راكع لا خلاف بين المفسرين في ذلك ذكره الثعلبي و الماوردي و القشيري و 
لقزويني و الرازي و النيسابوري و الفلكي و الطوسي و الطبري في 
تفأسيرهم. 

4- عنه عن السدي و مجاهد و الحسن و الأعمش و عتبة بن أبي 
حكيم و غالب بن عبد الله و قيس بن الربيع و عباية الربعي و عبد الله بن 
عباس و أبي ذر الغفاري و ذكره ابن البیع في معرفة أصول الحديث عن 
عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب. 

۰- عنه عن الواحدي في أسباب نزول القرآن عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس و السمعاني في فضائل الصحابة عن حميد الطويل عن 
أنس و سلیان بن أحمد في معجمه الأوسط عن عار و أبو بكر البيق في 
المصنف و محمد الفتال في التنوير و في الروضة عن عبد الله بن سلام و أبي 
صاخ و الشعي و مجاهد. 

و زرارة بن أعين عن محمد بن علي و النطنزي في الخصائص عن ابن 
عباس و الابانة عن الفلكي عن جابر الأنصاري و ناصح القيمي و ابن 
عباس و الکلی في روايات مختلفة الألفاظ متفقة المعاني. 

۱- عنه قال: في أسباب الغزول عن الواحدي أن عبد الله ين سلام 
أقبل و معه نفر من قومه و شكوا بعد الفزل عن السجد و قالوا إن قومتا حا 
راوتا اسلا رفضويا و لا یکلم نا ولا اوتا ول يتاكحونا فرت هذه 
الآية فخرج الني ٤لا‏ إلى السجد فرأى سائلا فقال هل أعطاك أحد 
شيئا قال نعم خاتم فضة و في رواية خاتم ذهب قال من أعطاكه قال 
أعطانيه هذا الراكع. 


۲- عنه عن تفسير التعلبى في رواية أي ذر أن السائل قال اللهم 
اشهد أني سألت في مسجد رسول اه و لم يعطنى أحد شيئا و كان 
على ا راكعا فأومى بخنصره الينى فأقبل السائل حتى أخذه من خنصره 
و ذلك بعين رسول اله فلما فرغ رسول اله من صلاته رفع رأسه إلى السماء و 
قال: 

اللهم إن أخي موسى سألك فقال: «رَبٌ شرح لي صَدْرِي» إلى قوله: 
«آفري» فأنرلت عليه قرآنا: «ََشْدٌ عَضُّدَكَ بأَخِيكَ و ْمَل لكا شلطاناً 
قلا يَصِنُونَ لكا اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك اللهم اشرح لي صدري 
و یسر لي آمري و اجعل لي وزیرا من أهلي عليا اشدد به ظهري. 

قال آبو ذر فو الله ما استتم رسول 356 الكلمة حتى نزل 
جبرئيل ا من عند اله فقال يا محمد اقرأ قال و ما أقرأ قال اقاً: :ا 
وله انه و وله الایة. 

۳- عنه عن أبي جعف رثا إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله 
بن سلام و أسيد و ثعلبة و بنيامين و سلام و ابن صوريا فقالوا يا رسول الله 
إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله و من وليت 
بعدك فنزلت هذه الآية ثم قال رسول الّ لس قوموا فقاموا فأتوا السجد 
فإذا السائل خارج. 

فقال يا سائل ما أعطاك أحد شيئا قال نعم هذا الخاتم قال من 
أعطاكه قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي قال علي أي حال أعطاك قال 
راكعا فكبر النى ينكد و كبر أهل المسجد فقال 5ا علي بن أبي طالب 
وليكم بعدي فقالوا رضينا باله ربا و بالإسلام دينا و محمد نبا و بعلي ولا 
فأنزل الله تعالی: «و من يول الله و رَشوله» الآآية. 


پاپ على عليه السلام و القرآن 1۳۱ 
۶- عنه عن كتاب أبي بكر الشيرازي أنه لما سأل السائل وضعها 

على ظهره إشارة إليه أن ینزعها فد السائل يده و نزع الخاتم من يده و دعا 

له فباهى الله تعالی ملائكته بأمير المؤمنين و قال ملائکتی أما ترون عبدي 

جسده و عبادي و قلیه معلق عندي و هو یتصدق باله طلبا ارضاي 

أشهدكم أني رضیت عنه و عن خلفه يعني ذريته و نزل جبرئیل بالاية. 
نة الاح دى به يوم ریق و التشرين ين في | ده 

۵- عنه و في رواية أبي ذر كان في صلاة الظهر و روي أنه كان 
في نافلة الظهر. 

- عنه عن آمالی ابن بابویه قال عمر بن الخطاب لقد تصدقت 
بأربعين خاتما و أنا راكع لینزل في ما نزل في علي بن أبي طالب فا نزل. 

۷- عنه عن الباق رل في قوله تعالى: «وَ مَنْ یل اله و رَسُولَهُ و 
ای االات 

۸- عنه عن أسباب النزول عن الواحدي: «مَنْ يَتَوَلّ» يعني يحب 
و رسوله: و الذي آمُوا يعني علیا اا بحرت اموه يعني شيعة الدبو 
رسوله و وليه: «هُمُالْغاِيُونَ» يعني هم الغالبون على جميع العباد. 

۹ ان غا ار ابو خت ال واو عل اداد و ابو 
لقاسم غانم بن حمد ين يداف ثم آخبرنا آبوالعالي عبان ين آجمد بن 
محمد أنبأنا أبو علي الحداد قالوا: أنبأنا آبو نع احافظ. أنبأنا سلهان بن 
أحمد. أنبأنا عبدالرحمان بن حمد بن سام الرازی, أنبأنا محمد بن يحيى بن 
ضدريس العبدى: 

أنبأنا عیسی بن عبدالله بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبى. 
عن أبيه عن جده. عن علي قال: نزلت هذه الآية على رسول الله علض 


1۳۲ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب ا - ج۱۱ 
«إًا کم الله و سول وَالَِّينَ و الَّذِينَ بقیشون الصلاة و ون الزّكاة 
وَهُمْ زاككون». 

فخرج رسول اله له فدخل المسجد و الناس يصلون بين راكع و 
قائم يصلى» فاذا سائل فقال رسول الله: يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ 
فقال: لا الا هذاك الراکع - لعلي - أعطاني خاقه. 

۰- عنه أخبرنا خالي آبو المعالي القاضى, أنبأنا آبو الحسن الخلعي. 
ااا افاي اه عه الشاهد: ألبانا آي افك د من عبد 
الرحمان بن عبدالله بن الحرث الرمليء أنبأنا القاضى حملة بن محمر, أنبأنا آبو 
سعيد الأشج, أنبأنا أبو نعي الأحول: 

عن موسی بن قيس» ا قال: دی على اعدو هی راع 
فنزلت: 57 ویک افو ر و الذين ارا الذيرة معیفون الاد و 
يوون لاء و هم راکعون». 

١‏ الموفق الخوارزمي: أخبرني الامام هس الأمة سراج الدين آبو 
الفرج محمد بن أحمد المكي. آخبرني الشيخ الامام الزاهد آبو محمد إسماعيل 
ابن على بن اسماعيل حدئنی السيد الأجل الإمام المرشد بالله أبو الحسين 
فين الوفق يات أخيرى آبو أعد محمد بن علي الودب العروف 
بالکفوف بقراء‌تی علیه: 

أخبرني أبو محمد عبدالله بن جعفر أخبرني الحسين بن محمد بن أي 
هريرة حدثني عبدالّه بن عبدالوهاب حدتني محمد بن الأسود عن مروان 
ابن محمد عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه من قد آمنوا بالبي34. 

فقالوا يا رسول الله إن منازلنا بعيدة ليس لنا جلس و لا متحدث 


پاپ على عليه السلام و القرآن 1۳۳ 
دون هذا الملس وان قومنا لا رأونا آمنا باه و رسوله و صدقناه رفضونا 
و آلوا على أنفسهم أن لا یجالسونا و لا یناکحونا و لا یکلمونا فشق ذلك 
علینا فقال هم الني ,لفك «امُا کم الله و شوه و لین آمنُوا لین 
يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكْاةَ وَهُمْ زاکمْون». 
ثم إن ان خرج إلى المسجد و الناس بين قائم و راكع و بصر 
بسائل فقال له النى يبك هل أعطاك أحد شيئا قال نعم خاتم من ذهب 
فقال له النى 6ا من أعطاكه قال ذلك القائم و أوماً بيده إلى أمير 
المؤمنين على 321 فقال ءا على أي حال أعطاك قال أعطاني و هو راكع 
فكبر الني 6ال ثم قرأ «و من يول الله و رَسُولَهُ و لین وا فان جب 
الل هم الْغالبون». 
وأنشأ حسان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي 
و کل بطيء في افدی و مسارع 
ايذهب سعيي في مديحك ضائعا 
و ماالمدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا 
فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية 
سا تعن كات القزاتتتم 
۲- ابن المغازلي: آخبرنا محمد بن أحمد بن عمان آخبرنا أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز إذناً حدثنا الحسين بن على 
العدوي حدثنا سلمة بن شبيب» حدئنا عبدالرزاق حدثنا عبدالوهاب بن 


١١ج‎ - مسند الامام أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب ی‎ er 
چاهد. عن أبيه:‎ 

عن أبن عباس في قوله: : «إعا و کم ان و وشو و الذي آُوا» قال: 
نزلت في علي ان 

۳- الجويني: أخبرنا جعفر بن محمد العلوي أنبأنا محمد بن عبدالله 
ابن محمد البيع, أخبرني محمد بن علي بن دحي الشيباني حدثنا أحمد ابن 
حازم. انبانا عاصم بن يوسف اليربوعي» حدثنا سفيان بن ابراهم 
الجريري عن أبيه: 

عن أبي صادق قال: قال علي صلوات الله عليه: أصول الإسلام ثلاثة 
لا تنفع واحدة منهن دون صاحبتيها: الصلاة و الزكاة و الموالاة. 

قال الواحدي: و هذا منازح من قول تعالي: ا وکا و زشو 11 
و این وا لین يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَ يوون الزَّكْاةَ وَهُمْ زاکمون». 

و ذلك ان الله تعالی أثبت الموالاة بين المؤمنين ثم لم يصفهم الا باقامة 
الصلاة و إيتاه الزكاة فقال: «الَّذِينَ ییون الصّلاة و يُؤْبُونَ الَّكْائَّه فن 
وال علیاً فقد وال اله و رسو له. و قد ذكر ذلك الله تعالى في آية أخرى أنه 
حیبه إلى عباده المؤمنين فقال: «إن و لشیم عاو ا الصا ات ةل 
هم الدَحمنُ وَدّ». 

4 عه اشيرق االشید النتیب اميت رشان الدين او الوفاء 
ی عير بن هن - المدني أبوه - إذناً لما قدم علينا ببحر 
آباد قال: أنبأنا الإمام جمال الدين محمد بن حمد بن اسعد البخاري. 

حيلولة: و أخبرني الشيخ الامام مجدالدين عبدالله بن محمود بن 
مودود الموصلي و بدر ألدين محمد بن حمد بن آسعد البخاري إجازة 


بروايتهم عن أبي المظفر عبدالرحيم بن أبي سعد عبدالكريم السمعاني 


باب على عليه السلام و اش ۱۳۲۵ 
اجازة: 

حیلولة: و أنبأنا الشیخ عبدالحافظ بن بدران بقراءتي علیه, قلت 
آخبرك عبدالفالق ين الأب بن العمر التستري إجازة بروایتهیا عن 
الأسعد هبة الرحمان بن عبدالواحد بن أبي القاس التستری قال: أنبأنا ۲ 
بكر محمد بن اسماعيلى التفليسي سماعاً عليه. 

و أنبأنا أبو يعلى حمزة بن عبدالعزيز المهلبي المعروف بالصيدلاني, 
قال: أنبأنا آبو بكر حمد بن الحسين القطان حدثنا الكل ين الصباس, 
حدئنا عاصم بن عبدالله. حدئنا إسماعيل بن زياد عن أبي معشر» عن 
القبري: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : أسري بي إلى السماء 
شعت نداءاً من تحت العرش آن علیاً راية المدى و حبیب من يؤمن بي بلغ 
علياً ذلك, فلما نزل الني أنسى ذلك. فأنزل الله جل و علا عليه: دیا با 
امول ب ما رل یت ین و تفعل SEE‏ 
يَعْصِمُكَ من الناس ان اله لامْدى الْقَوْمْ الكافرين». 

۵- عنه أخبرني السيد الإمام عماد الدين محمد بن ذى الفقار 
الحسني المرغزي رحمه الله اجازة أخبرني الحافظ محبٌ الدين محمود بن أبي 
لسن بن التعار اليغدادي اجا نا الامام برهان الدین ناصر بن أن 
الکارم الطرزی, أنبأنا الإمام اخطب خوارزم آبو المؤيد الوفق بن أحمد 
المكي رحمه الله أنبأني الشيخ الامام سراج الدين أبو محمد إسماعيل بن على 
ابن اسماعيل حدئنا السيد الأجل الإمام المرشد بالله آبو الحسين يحيى بن 
الموفق بالله أنبأني أبو أحمد محمد بن علي المؤدب المعروف بالمكفوف 
بقراء تي عليه: ١‏ 


1:۳۹ مسند الامام آمیرالمژمنین على بن ابیطالب لا - ج۱۱ 
أنبأنا آبو حمد عبداله بن جعفر آنبنا الحستن بن حمد بن أى هريرة 
حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدئنا محمد بن الأسود. عن محمد ۳ مروان 
عن محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس قال: 
أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالني مَلْبكَلٌ 
فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة ليس لنا مجلس و لا متحدث دون هذا 
لجلس و إن قومنا لما رأونا آمنا بلله و رسوله و صدقناه رفضونا وآلوا 
على أنفسهم أن لا يجالسونا ا و لا يكلمونا فشق ذلك علينا. 
فقال هم الني کارا : : اغا ول كه انك و رَشولهٌ و لین آمُوا ال 
ال ا 1 
ثم إن النبي قا خرج إلى المسجد و الناس بين قائم و راكع و بصدر 
بسائل فقال له النى لاء هل أعطاك؟ أحد شيئا قال نعم خاتم من ذهب 
فقال له لبیل من أعطاكه قال ذلك القائم و أومأ بيده إلى أمير 
المؤمنين علي اها فقال ٤اا‏ على أي حال أعطاك > قال أعطاني و هو راكع 
فکبر اي ثم قرأ «و من یتول اله و و رسو له لین آمَُوا فا جب 
لله هُمْ الغالبُون». 
فانشا حسان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نضي و مهجتي 
و کل بطیء في اللهدى و مسارع 
أيذهب سعيي في مديحك ضائعا 
و ماالمدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا 
فدتك نفوس القوم يا خير راكع 


باب على عليه السلام و القرآن ۱۳۷ 
قا رل فك ات خو وة 
وب یا فى محجكات الشرائع 

7- عنه أنبأني السيد جلال الدين عبدالحميد بن فخار بن معد 
الوسوي, قال: أخبرنا النقيب أبو طالب عبدال رحمان بن عبدالسميع الهاثمي 
إجازة قال: أنبأنا شاذان بن جبرئيل القمي قال: أنبأنا آبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن على النطفزي قال: 

آخبرنا ۳ الفتح اسماعيل بن الإخشيد السراج فما قرأت عليه. قال: 
حدثنا ابو طاهر محمد بن امد بن محمد بن عبدالرحم, قال: حدثنا ابو 
محمد بن حيان» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة. قال: حدثنا 
عبدالله بن عبدالوهاب قال: 

حدذننا عد ين الا سود قال حدقا مد ين مروا عن عم ين 
السائب. عن أبي صالح عن أبن عباس قال: 

أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه من قد آمنوا بالني اوكا 
فقالوا يا رسول الله إن منازلنا بعيدة ليس لنا بجلس و لا متحدث دون هذا 
الجلس و إن قومنا لما رأونا آمنا باه و رسوله و صدقناه رفضونا و آلوا 
على أنفسهم أن لا یجالسونا و لا یناکحونا و لا یکلمونا فشق ذلك علینا. 

فقال لهم النيمَإبْكل: ما لیم اله و وَسُولَهُ و لین آمنُوا لین 
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يُوْتُونَ الزَّكْاةَ وَ هم زاکفون». 

۷- الحسكاني آخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ 
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير. و عبدالرحمان بن أحمد الزهري قالا: 
حدئنا أحمد بن منصور عن عبدالرزاق, عن عبدالوهاب بن يجاهد. عن 


أبيه: 


1:۳۸ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قلا - ج۱۱ 
عن ابن عباس في قوله تعالي: «ّا وَلِّكُمُ الله و رَسُولَهُ و الَذِينَ 
آمَنُواه نزلت في على بن أبى طالب لغ 

۸- عنه أخبرنا عقيل بن الحسين العلوي أخبرنا أبو محمد 
عبدالرحمان بن إبراهيم بن أحمد بن الفضل الطبري من لفظه بسجستان 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله المزني أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد 
الغطفاني صاحب رسول اله َة قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام عن 
معمر ؛ 

عن ابن طاوس عن أبيه قال كنت جالسا مع ابن عباس إذ دخل 
عليه رجل فقال أخبرني عن هذه الآية «إما وَلِيِكُمْ لله و وَسُولَهُ» فقال ابن 
عباس أنزلت في علي بن أبي طالب. 

۹- عنه أخبرنا احسین بن حمد التقق آخبرنا عبد ال بن حمد بن 
هی انا یت اين اد ین کور الكساق أشيرنا ابو عقيل ميد 
بن حاجب عن عبد الرزاق عن أبن مجاهد. عن أبيه: 

عن ابن عباس في قوله «إنًا ولیک اله و رَسُولَهُ و این آمَنُوا» قال 
علي . 

۰- عنه أخبرنا الحسين أخبرنا أبو القاسم محمد بن الحسين الأزدي 
الموصلي عن عصام بن غياث السمان البغدادي عن أحمد بن سيار المروزي 
عن عبد الرزاق, قال نزلت في علي بن أبي طالب اك 

٩‏ عنه أخيرنا غقیل ين ای أخبريا عل يع امسن اغا 
محمد بن عبيد اله أخبرنا أبو عمرو عغان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد 


أخبرنا ابن السماك آخبرنا عبد الله بن ثابت المقري قال: حدثني أبي عن 


باب على عليه السلام و القرآن 1۳۹ 
امذیل, عن مقاتل. عن الضحاك عن ابن عباس به. 

۲- عنه حدثنا الحسن بن محمد بن عثان الفسوي بالبصرة حدثنا 
يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم الفضل بن دکین» عن سفيان الثوري عن 
منصور عن مجحاهد. عن أبن عباس 

او عمش عن مسم ی تن سید بنج 
عن ابن عباس في قول الله تعالی: «إنما ول که و وَسُولة» يعني ناصرکم 
الله «و شوه يعني دا ثم قال «و لین أمَنُوا» فخص من بين 
المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: 

«الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة» يعني يتمون وضوءها و قراءتها و ركوعها و 
سجودها و خشوعها في مواقيتها «وَ يُؤْنُونَ الزَّكاةَ وََهُمْ زاكِعُونَ» و ذلك 
أن رسول الله يلكي صلى يوما بأصحابه صلاة الظهر و انصرف هو و 
أصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قائما يصلي بين الظهر و العصر إذ 
مكل سید عيرس فر ال قك باق ال اعدا اه یا 

فأقبل نحوه فقال يا ولي الله بالذي يصلى له أن تتصدق علي با 
أمكنك. و له خاتم عقيق ياني أحمر كان يلبسه في الصلاة في يينه فد يده 
فوضعها على ظهره و أشار إلى السائل بنزعه, فنزعه و دعا له. و مضى و 
هبط جبرئيل فقال الني تأي لعلي لقد باهی الله بك ملائكته اليوم, اقرا 
«إنا وَلِيُكُمُ الله و رَسُولَهُ». 

۳- عنه آخبرنا عبد الله بن يوسف إملاء و قراءة في الفوائد أخيرنا 
علي بن محمد بن عقبة. عن الحنضر بن آبان, عن إبراهيم بن هدبة. 

عن أنس أن سائلا أتى السجد و هو يقول من يقرض الوفي ا مي و 
علي ا راكع يقول بيده خلفه للسائل أي اخلع الخاتم من يدي. فقال 


رسول الصا يا عمر وجبت. قال بابي و آمي يا رسول الله ما وجبت 
والتوعيك ال وا علق عن وی یکاش وین 
کل خطيئة. قال بأبي و آمي يا رسول الله هذا هذا قال هذا لمن فعل هذا من 
امى. 

۱ ۶- عنه أخبرني الحاكم الوالد. و محمد بن القاسم أن عمر بن أحمد 
بن عفان الواعظ آخبرهم: أن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت القری 
حدثهم عن أحمد بن إسحاق و كان ثقة قال: أخبرنا أبو أحمد زكريا بن 
دويد بن حمد بن الأشعث بن قيس الكندي. 

عن حميد الطويل عن أنس قال خرج النبی إلى صلاة الظهر 
فإذا هو بعلي يركع و یسجد. و إذا بسائل يسأل فأوجع قلب علي كلام 
السائل فأومأ بيده المنى إلى خلف ظهره فدنا السائل منه فسل خاقه عن 
إصبعه فأنزل الله فيه آية من القرآن و انصرف علي إلى المتزل فبعث 
النى ی إليه فأحضره فقال أي شىء عملت يومك هذا بينك و بين الله 
ال فان فقال له هنیثا لك با آبا لسن قد أتول اه فيك اة من 
القرآن «إنا ویک اله و رَشول» الآية. 

۵- عنه آخبرنا آبو عبد الله الليسابوري السفیانی قراءة قال: حدثنا 
ظفران بن الحسين آخبرنا آبو الحسن علي بن عثان» بن تارخ العمري 
أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني عن حسان بن حسان عن موسی بن فطن 
الکوفی عن الحكم بن عتيبة. 

عن النهال بن عمرو. عن محمد بن الحنفية أن سائلا سأل في مسجد 
رسول الله فلم يعطه غير علي أحد شيئاء فخرج رسول ال و قال هل 
أعطاك أحد شیثا قال لا إلا رجل مررت به و هو راكع فناولني خاته. فقال 


باب على عليه السام و القرآن و1 
الني 6ص و تعرفه قال لا. فنزلت هذه الآية معا و کم الله و رَسُولَُ وَ 
لین و ادو يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يُونُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ زاكعُونَ» فكان علي 
ابن أبي طالب اقلا 

داعي اکتا ارما قراءة قال: حدثنا اعد ین مقر عن عدا 
ابن عبد الله حدئنا محمد بن إسحاق التنوخي عن ابن حميد عن علي بن أبي 
بکر» عن موسى مولى آل طلحة عن الحكم. 

عن المنهال عن محمد بن الحنفية قال جاء سائل فلم يعطه أحد. فر 
بعلي و هو راكع في الصلاة فناوله خاته فأنزل الله «إغا وَلِيُكُمُ اله و رَسُولُه» 
الآية. 

۷- عنه أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الجبلي عن علي بن 
محمد بن لوَّلوٌ عن اليثم بن خلف الدوري عن امد بن پراهم الدورق 
عن حجاج» عن ابن جريج قال لما نزلت «فا ول م الله و رَسُولهُ» الآية, 
خرج النبي كا و إذا سائل يسأل في المسجد. 

فقال له: هل أعطاك أحد شيئا و هو راكع؟ قال نعم» رجل لا أدري 
من هو. قال ما ذا أعطاك؟ قال هذا الخاتم. فإذا الرجل علي بن أبي طالب. 
و الخاتم خاقه عرفه النى الا . ۱ 

هخا رها ی كيه الوا عدي و اران 
سعید حمد بن الفضل الذکر املاء أحيرنا حمد بن اسحاق بن فة عن 
علي بن حجر, عن علي بن يونس عن عبد الملك ب بن ابي سلمان. 

فال سألت آبا جعفر عن قوله: 50 ولیک افو رشولة و الذي 
ارا قال أصعاب النن تلاك قلت یقولون على قال على منهم. 

ولمعي ای أرما اعد بارخ عدهنا ای اسان ا 


سعيد العداني برو, آخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن عاصم بن سيار 
عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس به سواء. 

+ ند فا أيضا ابو هيد امه ن ف یهن عبد بن ان ين 
اچاق الى عن جامد بن شعي عن تر ع رین يونس کی سم :يعن 
عبد الملك قال سألت أبا جعفر عن قوله: «إما لمكم الله و رَسُولَهُ و الذِينَ 
آمنُوا». قال هم المؤمنون. قلت فإن ناسا يقولون هو علي بن أبي طالب. 
قال قعل سن الذنى اموا 

lez‏ أبو بكر الحارثي آخبرنا أبو الشيخ» حدثنا الولید بن 
أبان. عن سلمة بن محمد عن خالد بن يزيد. عن إسحاق بن عبد الله بن 
حمد بن علي بن الحسين بن علي» عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن 
حسن, عن جده قال معت عار بن ياسر يقول. 

وقف لعلي بن أبي طالب سائل و هو راكع في صلاة التطوع فخزع 
خاقه فأعطاه السائل فأق رسول الله خا فأعلمه ذلك فنزل على 
ابي 6اا هذه الاية «إغا کم الله و رَشولة» إلى آخر الاية قال رسول 
الله من كنت مولاه فان عليا مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. 

و رواه أيضا أبو النضر العياشي في كتابه و في تفسيره قال: حدثنا 
سلمة بن محمد بذلك. 

۲- عنه حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ غير مرة أخبرنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن يزيد الأدمي القارئ ببغداد أخبرنا أحمد بن موسى بن 
يزيد الشطوي هو أبو إسحاق الكوفي عن إبراهيم بن الحسن التغلبي عن 
يحيى بن يعلى. عن عبيد الله بن موسى, عن ابي الزبير. 

عن جابر قال جاء عبد الله بن سلام و اناس معه يشكون إلى رسول 


باب على عليه السلام و القرآن 46# 
لله اخ مجانبة الناس إياهم منذ أسلموا فقال النى 7 ابتغوا إلي سائلا. 
فدخلنا ا مسجد فوجدنا فيه مسكينا فأتينا به ای فسأله هل أعطاك 
أحد شيئا ۱ 

قال نعم مررت برجل يصلي فأعطاني خاقه قال اذهب فأرهم إياه 
قال جابر فانطلقنا و علي قائم يصلي قال هو هذا فرجعنا و قد نزلت هذه 
الآية: «إمًا وم الله و رَسُولةُ الآية. 

۳-عنه آخبرناآبو بکر اقیمی بقرامق علی من ا آغبرنا بو 
یک ین این عي خر سعد ين لد ری غج عم رن ی 
الفيدي عن عیسی بن عبد الله بن عبید الله بن عمر بن علي بن ابي طالب. 
قال: حدئني أبي عن أبيه عن جده عن على قال نزلت هذه الآية على 
رسول الله في بيته دا ولیک انه و رَشوله ا فخرج رسول له و دخل 
السجد و جاء الناس يصلون بين راكع و ساجد و قائم فإذا سائل فقال يا 
سائل هل أعطاك آحد شيئا قال لا إلا ذاك الراكع - لعلي - أعطاني خاقه. 

6- عنه اخبرنا ابو عغان سعيد بن محمد الحيري اخبرنا ابو بكر 
محمد بن أحمد المديني عن الحسن بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الفهري قال: حدثنى أبي عن على بن صدقة عن هلال. 

عن القداد ين الأسوة ادق قال كنا جلوسا بین یدی رتیول اه او 
جاء أعرابي بدوي متتکب على قوسه. 

و ساق الحديث بطوله حتی قال و علي بن أبي طالب قائم يصلي في 
وسط المسجد ركعات بين الظهر و العصر فناوله خاقه فقال النى ٤لا‏ بخ 
بخ بخ وجبت الغرفات. فأنشأ الأعرابي یقول: ۱ 
ياولي الومنین كلهم و سید الأوصياء من ادم 


579 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابيطالب لق - ج۱۱ 
قد فزت بالنفل ياأباحسن اذ جادت الكف منك بالخاتم 
فالجود فرع وأنت مغرسه وأنتم ساة لذا العام 

فعندها هبط جبرئیل بالاية ونا وك انه و رفول و لین توا 
لْینَ» الآية. ۱ 

۵- عنه حدثني آبو الحسن محمد بن القاس الفقيه الصيدلاني قال: 
آخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعراني قال: حدثنا آبو علي أحمد بن 
علي بن رزين القاشاني قال: حدثني المظفر بن الحسن الأنصاري قال: 
حدئناالسندي بن عل الوراق قال: حدثنا ين بين عبد الحمید اتان 
عن قيس بن الربیع عن الأعمش عن عباية بن ربعي قال: 

بيغا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول قال رسول 
لهل إذ أقبل رجل متعمم بعيامة فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول 
اله إلا قال الرجل قال رسول الله با فقال ابن عباس سألتك بالله 
ا 

فكشف العيامة عن وجهه و قال أمها الناس من عرفني فقد عرفني و 
من لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري صعت 
ابیت بهاتين و إلا فصمتاء و رأيته و إلا فعميتا و هو يقول: علي قائد 
البررة و قاتل الكفرة. منصور من نصره و مخذول من خدله. 

أما إني صليت مع رسول ال يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد. فرفع السائل يده إلى السماء و قال اللهم 
اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني آحد شيئا. و كان علي 
راکعا فأومى إليه بخنصره المنى و كان يتختم فيها. 

فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. و ذلك بعين النبي فلا 


باب على عليه السلام و ایو 460 
فرغ اب53 من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال اللهم إن أخي 
موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة 
من لساني يفقهوا قولي و اجعل 32 وزيرا من آهلي هارون آخي اشدد به 
آزري و اد شركدق آمري. 

فازلت علی وان اقا 0 ناهر مد 
نبيك و صفيك اللهم فاشرح لي صدري و يسر لي أمري و اجعل لي وزیرا 
من أهلي علیا أخي اشدد به آزري. قال آبو ذر فو اله ما استتم رسول 
اله ا الکلام حتی هبط عليه جبرئيل من عند الله و قال: 

يا محمد هنيئا لك ما وهب الله لك في أخيك. قال و ما ذاك جبرئیل 
قال أمر الله أمتك بموالاته إلى يوم القيامة و أنزل قرآنا عليك «إنا وَلِكُمْ الله 
وو اي اضرا ارين تقفو ا ون از کدوک 
زاكعُون». ٠‏ 

1- عنه حدئنی آبو احسن الفارسی حدئنی حمد بن عل صاحب 
الفقيه حدتنا الأمون بن أحمد السلمي حدثنا على بن إسحاق المنظلي عن 
محمد بن مروان. 

و أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي أخبرنا محمد بن أحمد بن حمد بن 
علي قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى آخبرنا محمد بن 
وربا أخبرنا أبو اليسع أيوب بن سلیان الحبطي قال: حدثنا محمد بن 
مروان عن الكلبي عن ابي صالح 

عن أبن عباس في قوله: : ا ولیک اله و رَسُولَهُ» الآية. قال: إن 
وا عم تیه الات ميم عي اش سلاو سا سمت 
تعلبة, لما آمرهم الله أن یقطعوا مودة اليهود و النصارى ففعلوا قالت قريظة 


و اضر ها با توذ اهل دين عدو قد تمرعوا متا و مین ديتنا و موده 

فو الله الذي يحلف به لا يكلم رجل منا رجلا منهم دخل في دين 
حمد. فأقبل عبد الله بن سلام و أصحابه فشكوا ذلك إلى رسول الله الوا 
و قالوا قد شق علينا و لا نستطيع أن ¿ نجالس أصحابك لبعد المنازل. 

فبينا هم یشکون إلى رسول الله آمرهم إذ نزل «انُا وإ کم اله و 
رَسُولَةُ» و أقرأها رسول الله إياهم فقالوا رضینا بالله و برسوله و بالموّمنين. 
قال و أذن بلال للصلاة فخرج رسول ال و الناس في السجد 
یصلون من بين قاتم في الصلاة و راكع و ساجد. فاذا هو هسکین یطوف و 
يسال. 

فدعاه رسول الها فقال هل أعطاك أحد شيئا قال نعم. قال ما 
ذا قال خاتم فضة. 

قال من أعطاكه قال ذاك القائم. فنظر رسول الله فإذا هو علي بن أبي 
طالب» قال على أي حال أعطاكه قال أعطانيه و هو 00 فتقال ونوك 
ال ليه «انغا ول مُه الله و رَشولهُ وَ الْذِينَ توا لین يُقِيمُونَ السَلاء و 
ينون الزَّكاةَ وَ هُمْ زاكعون». 

۷- عنه أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيهء أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر أخبرنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة أخبرنا عبد الله بن 
عبد الوهاب, أخبرنا محمد بن الأسود عن محمد بن مروان عن محمد بن 
السائب. عن أبي صالم. 

عن ابن عباس قال أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه ممن قد 
آمنوا بالنى فقالوا يا رسول الله إن منازلنا بعيدة و ليس لنا مجلس و لا 
کت دو ناهذا الس وان واا راونا امنا اه ود دف 
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رفضونا. 
و آلواعلى أنفسهم أن لا يجالسونا و لا یناکحونا و لا یکلمونا فشق 
ذلك علینا. فقال هم ایض ا وک له و رعو و لیوا 
ین يُقِيمُونَ السلاة و يُونُونَ الوا وَهُمْ زاكقون». 
ثم إن النبي خرج إلى السجد و الناس بين قائم و راكع فبصصر بسائل 
فقال له انیا هل أعطاك أحد شيئا قال نعم خاتم من ذهب. فقال له 
النى من أعطاكه قال ذاك القائم و أومى بيده إلى على. فقال له النى 92917 
على أي حال أعطاك قال: ۱ ۱ 
۱ أعطاني و هو راكع. فكبر الب ثم قرأ و من يول الله و وله 
و لین منوا فان جژب الله هُمُ الْغالِيُونَ. فأنشأ حسان بن ثابت یقول في 
ذلك. 
أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي 
و کل بطيء في اطدی و مسارع 

ااه نوش وا يدانا 
۱ و ماالدح في جنب الإله بضائع 

و آنت الذي آعطیت اذ کنت راكنا 
زکاة فدتك اللفس يا خير راكع 

فأنزل فيك الله خير ولاية 
او قرات الفا تييع 

۸- عنه و قيل في ذلك أيضا. 
أوفى الصلاة مع الزكاة فقامها 

والله يرهم عييهالصبارا 
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من دا باه تصدق راک‌عا 
وه أ ق فتاه ۰ إنرارا 
من كان بات على فراش محمد 
و محمد يسري و يتحو الغارا 
من كان جسبريل يقوم يمينه 
فهاوميكال يقوم يسارا 
من کان فى القران سمي مومنا 
فی تسع آيات جعلن كبارا 
4- عنه أخبرنا الحسن بن علي, أخبرنا محمد بن عمران, أخبرنا 
علي بن محمد الحافظ. قال: حدثني الحسين بن الحكم الحبري عن يحيى بن 
عبد الحميد ا حماني عن موسى بن مطير. عن المنهال بن عمرو. 
عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال كان على يصلى إذ جاء سائل 
فسأله فقال بإصبعه فدها فأعطى السائل شان ا السائل إلى 
اي فقال له بي هل أعطاك أحدا شيئا فنزلت فيه إا ول کم الله 
وَرَسُولَهُ» الآية. 
0۰ - عنه حدثني الحبري قال: مركا تسن ين جن كال : حدثنا 
خان عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس في قوله: : غا ولگ م اه و 
شولة» قال نزلت في علي خاصة, و قوله: «و من ول اله و ره ول 
۳ آمَنُوا» في علي نزل. و قوله: سل ما رل ایلت» نزلت في علي هن 
رسول الله أن يبلغ فيه فأخذ بيد علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه. 
و قوله: «لا موا طَيّباتِ ما أَحَلَّ اله لَكُمْ» نزلت في علي و أصحابه 
منهم عثان بن مظعون و عبار» حرموا على أنفسهم الشپوات و هموا 
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تالا خضاء. 

۱- عنه أخبرنا آبو العباس الحمدي أخبرنا على بن الحسين أخبرنا 
عمو بن كيل الا ار ا ع ای ای بي ال اه 
العروف بان الاك ببغداد أغيرنا عبد الله بن ثابت القری قال حدئنی 
أن عن امذیل, عن مقاتل عن الماك ۱ 

عن ابن عباس قال أقى عبد الله بن سلام و رهط معه من أهل 
الكتاب نى الله يلكي عند صلاة الظهر فقالوا يا رسول الله إن بيوتنا قاصية 
و مسا فون :هذا تشن و إن فرشا راردا قد فا اند 
رسوله و تركنا دينهم آظهروا لنا العداوة و أقسموا أن لا يخالطونا و لا 
يجالسونا و لا يكلمونا فشق ذلك علينا. 

فبيها هم يشكون إلى رسول اه إذ نزلت هذه الآية «إما كه 
اله و رَشُوله» الآية إلى قوله «الغاليُون». فلا قرأها عليهم قالوا رضينا باه 
و برسوله و بالومنین. فأذن بلال بالصلاة و خرج رسول اله يل إلى 
السجد و الناس یصلون بين راكع و ساجد و قائثم و قاعد. و إذا مسکین 
یسأل, فدعاه رسول اله. 

فقال له هل أعطاك آحد شیثا؟ قال نعم. قال ما ذا قال خاتم من 
فضة. قال من أعطاكه قال ذاك الرجل القائم. فإذا هو علي بن أبي طالب. 
قال على أي حال أعطاكه قال أعطانيه و هو راكع. فزعموا أن رسول 
الله الا كبر عند ذلك. و قال يقول الله تعالى: «وَ مَنْ يسول لله و رَسُولَهُ و 
لین و ان جژب الله هُمُ اغالیون». 

۲- عنه اخبرنا السید ابو الحسن محمد بن على بن الحسين الحسنى 
فلك واا ی ای دن نتوين عل الا ری یا کار 


قريش بن خداش بن الساب. آخبرنا آبو عصمة نوح بن أبي مریم عن 
إسماعيل. عن أبي معشر, عن سعيد القبري. 

عن أبي هريرة عن الیل قال لما أسري بي إلى السماء معت 
ی أن عليا راية الهدى و حبيب من یزمن بي بلغ يا 
محمد قال فلا نزل اي أسر ذلك. فأنزل الله عز و جل: «يا ّا 
الول ب ما ِل لت وبل في علي , بن أبي طالب. «و ان ل تفع ا 
بلقت رشالتة و ال يَخْصِمُكَ م من الناس»: 

۳- عنه آخبرنا أبو عبد الله الدينوري قراءة آخبرنا أحمد بن محمد 
ابن إسحاق بن إبراهيم السني قال: أخبرني عبد الرحمن بن حمدان. عن 
محمد بن عفان العبسي عن إبراهيم بن حمد بن ميمون» عن علي بن عابس 
عن الأعمش عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري قال نزات هذه الآية في علي بن أبي طالب «يا با ال ول بلغ نا 
رل لك من ربّكَ». 

۶- عنه آخبرنا الحاكم آبو عبد الله احافظ جملة, آخبرنا علي بن 
عبد الرحمن بن عیسی الدهقان بالكوفة, حدثنا الحسين بن احکم الحبري 
أخبرنا الحسن بن الحسين العرني أخبرنا حبان بن علي العنزي قال الكلبي 
عن أبي صالح: 

عن ابن عباس في قوله عز و جل: «یا ین لول بل ما بل ی 
من رَبّكَ» الآية. قال نزلت في علي, أمر رسول الله لرل أن يبلغ فيه. فأخذ 
رسول الله بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و 
عاد من عاداه. 

0- عنه رواه جماعة عن الحبري و أخرجه السبيعي في تفسيره عنه. 
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فكأني سعته من السبيعي و رواه جماعة عن الكلى. 

و طرق هذا الحديت مستقصاة فى كات دعاء اداة إل أداء حسق 
الوالاة من تصنینی في عشرة أجزاء. 

۵1- عنه أخبرنا آبو بكر السكري آخبرنا آبو عمرو القري أخبرنا 
احسن بن سفیان, قال: حدثني أحمد بن آزهر عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
جبلة, عن عمر بن نعیم بن عمر بن قیس آلاصر. قال معت جدي قال: 

حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: معت رسول لله اا یقول يوم 
غدير خم و تلا هذه الآية: ديا ی لش ول بلغ ما نل لت من ربق وان 
تفعل فا لشت رشا م رفع يديه حتی یری بیاض ابطیه تم قال آلا من 
كنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. ثم قال اللهم 
أشهد. ۱ 

۷- عنه أخبرنا عمرو بن محمد بن أحمد العدل بقراءتي عليه من 
أصل سماع شيخه زاهد بن أحمد. أخبرنا أبو بكر محمد بن + يحبى الصولي 
أخبرنا المغيرة بن حمد. أخبرنا علي بن محمد بن سليان الدوفلي قال: 
حدئني أبي قال: ١‏ ۱ 

سعت زياد بن المنذر يقول كنت عند أبي جعفر محمد بن علي و هو 
يحدث الناس إذ قام إليه رجل من أهل البصرة يقال له عغان الاعثی كان 
يروي عن الحسن البصري فقال له يا ابن رسول الله جعلنی الله فداك إن 
امسن ین أن هذه ای تزلت يسيب رل و لا خرن من الرجل: 

هيا یا الول بل ما رل لك ین رَبك فقال لو أراد أن عن به 
لأخبر به و لکنه يخاف. إن جبرئيل هبط على الني بل فقال له إن الله 
يأمرك أن تدل أمتك على صلاتهم. فدهم عليهاء ثم هبط فقال. 
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إن الله يأمرك أن تدل آمتك على زکاتهم. فدهم عليهاء ثم هبط فقال 
إن الله يأمرك أن تدل أمتك على صيامهم. فدهم, ثم هبط فقال إن الله يأمرك 
أن تدل أمتك على حجهم ففعل. ثم هبط فقال إن الله يأمرك أن تدل أمتك 
على ولہم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم و زكاتهم و صيامهم و 
حجهم ليلزمهم ال حجة في جميع ذلك. فقال رسول الله يا رب إن قومي قرييو 
عهد بالجاهلية و فيم تنافس و فخر. و ما منهم رجل إلا و قد وتره وليهم 

و إفي أخاف فأنزل الله تعالى: 

ديا أا اروشول بل ما رل یلق من رل ذم تفل تا جلك 
ِسالَتَهُ» يريد فا بلغتها تامة «وَ اله يَعْصِمُكَ من الثاس». فلما ضمن الله له 
بالعصمة و خوفه أخذ بيد علي بن أبي طالب ثم قال: 

يا آبها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه, و انصر من نصره و اخذل من خذله و أحب من أحبه و آبخض 
من رت 

قال زياد فقال عغان ما انصرفت إلى بلدي بشيء أحب الي من هذا 
احدیت. ۱ 

۸- عنه حدثني علي بن موسی بن سحاق, عن محمد بن مسعود بن 
حمد, عن سهل بن بحرء عن الفضل بن شاذان, عن محمد بن أبي عمير. عن 
عمر بن أذينة عن الكلبي عن أبي صالح 

عن ابن عباس و جابر بن عبد اله قالا: أمر الله حمدا أن يتصب عليا 
للناس ليخبرهم بولايته فتخوف رسول ال لبر أن يقولوا حابى ابن عمه 
و أن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى الله إليه ديا یا الوَسُولُ بن ما رل الق 
مِنْ رَبّكَ» الآية, فقام رسول الله بولايته يوم غدير خم. 
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تفس اس بن أحمد في تفسيره حدتنا أبو 
جعفر محمد بن علي الفقیه, حدئنا أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
عبد الله البرق. عن أبيه. عن خلف بن عمار الأسدي عن أبي الحسن العبدي 
عن الأعمش» عن عباية بن ربعي 

عن عبد الله بن عباس عن انب و ساق حديث المعراج إلى أن 
قال و إني لم أبعث نبيا إلا جعلت له وزيراء و إنك رسول الله و إن عليا 
وزيرك. قال ابن عباس فهبط رسول الله فكره أن يحدث الناس بثیء منها 
إذ کانوا حديثي عهد با جاهلية حتى مضی من ذلك ستة آیام. ۱ 

فأنزل الله تعالى «ععََ تارك بَغض ما يُوحئ إِلَيِكَ» فاحتمل رسول 
اف حتى كان يوم امن عشر, أنزل الله عليه «يا ی لول ب ما 
۳ لك من رَيكَ» ثم إن رسول الله اشا أمر بلالا حتى یوّذن فی الناس 
أن لا يبق غدا أحد إلا خرج إلى غدیرخم. فخرج رسول الله ينكل و 
الناس من العف فقال. 

يا أمها الناس إن الله أرسلني إليكم برسالة و إني ضقت بها ذرعا 
مخافة أن تتهموني و تكذبوني حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله علي بعد 
وعيد. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتى رأى الناس بياض إبطيهم| 
ثم قال أمها الناس الله مولاي و أنا مولاكم فن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال حن والاه و عاد مین عاداه و انصعر من نصعره و اخذل من خذله.و آنرل 
الله «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ كك دِينَكُن». 

۰- عنه أخبرونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
أخبرنا علي بن محمد الدهان, و الحسين بن إبراهيم الجصاص. قالا: أخبرنا 
حسين بن الحكم. عن حسن بن حسين» عن حبان بن علي. عن الكلي عن 


أبي صالح. 

عن ابن عباس في وله تعالى «لا و ی حل ل که 
قال نزلت في علي بن أبي طالب و صحاب له منهم عؤان بن مظعون. و 
عبار بن ياسر حرموا على أنفسهم الشهوات و هموا بالإخصاء. 

۱- عنه أخبرنا أبو سعد الصفار المعادني أخبرنا أبو الحسين الكهيلي 
أخبرنا أبو جعفر الحضرمي عن محمد بن العلاء. عن زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي 

أن عليا و عغان بن مظعون و نفرا من أصحاب رسول الک 
تعاقدوا ان يصوموا النهار و يقوموا الليل و لا ياتوا النساء و لا ياكلوا 
اللحم فبلغ ذلك رسول الله اال فأنزل الله تعالى «يا یا لین منوا لا 
وا E‏ اله لَكُمْ». 

۲- عنه اخبرنا منصور بن الحسين اخبرنا محمد بن جعفر» عن 
إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن علي عن عمرو بن محمد ٠‏ عن أسباط, 
عن السدي في قول الله تعالی «یا یا لین وا لا دمو | ات ما يكل 

اله لَكُمْ» قال جلس رسول الیل ذات یوم فذکر هم ثم قام و م یزدهم 
على التخویف فقال ناس من أصحاب رسول ایا و هم جلوس منهم 
علي بن أبي طالب و عهان بن مظعون ما خفنا إن لم خد عملا فحرم 

بعضهم أن يأكل اللحم و الودك. و أن يأكل بنپار. و حرم بعضهم النوم و 
ان 5 

فأنزل الله تعالی «لا موا طَيّباتِ ما أحَل اله لَكّمْه و قال رسول 
اله اا ما بال قوم حرموا النساء و الطعام و النوم, ألا إني آنام و آقوم» و 
آفطر و أصوم و آنکح النساء, فن رغب عني فليس مني. 
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۶- سورة الانعام 
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عن ابن عباس ف قوله «وَ إذا جِاءَك لین ومون يآياتنا» الآية. 
قال نزلت في على بن أبي طالب ڳا و حمزة و جعفر و زید. 

؟- غ أخيرنا عتيل.: بن الحسين آخبرنا علي بن الحسين آخبرنا 
محمد بن عبيد الله أخبرنا محمد بن أبي الطيب السامري أخبرنا بشر بن 
موسى عن الفضل بن دكين» عن سفيان الثوري, عن منصور, عن مجاهد. 

عن این عباس ق قول انه تمالی الد ا ا صدقوا 
بالتوحید هو على بن أبي طالب «و ل یلبشوا» يعني لم يخلطواء نظيرها مم 
5 نَ ای بالْباطلٍ» يعني لم يخلطون. و لم يخلطوا إهانهم «بظلم» يعني 
ال 
۱ 6۰۳۳۲ ۱ ارو تب 
«وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» يعني مرشدون إلى الجنة یوم القيامة بغير حساب, فکان 
علي أول من آمن به و هو من أبناء سبع سنين. 

(۱) شواهد التفزيل: 197/١‏ - ۱۹۷.. 
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۷- سورة الأعراف 

-١‏ الطوسي: أخبرنا جماعة, عن أبي الفضل, قال: حدثنا محمد ابن 
جعقر الرزاز, قال: حدق جدي حمد بن عیسی القیسی, قال: حدئنا 
كاف بن یزید الاق قال: حدتنا سعد بن طریف انط عن عطية بن 
سعد العوفی, عن حدوج بن زید الذهلي. و كان في وفد قومه إلى النبي. تلا 
هذه الآية. 

الا شري َضخاث انار و أضخاب اند آضخاب ات هم 
الْفائرُونَ» قال فقلت يا رسول الله. من صحاب الجنة قال من أطاعني و 
سلم لهذا من بعدي. قال و أخذ رسول ال بكف على ئلا و هو يومئذ 
إلى جنبه فرفعها. و قال ألا إن عليا مني و أنا منه. فن حاده فقد حادنيء و 
من حادني فقد أبتحظ انه (عز و جل). ثم قال: 

يا علي. حربك حربي» و سلمك سلمي, و أنت العلم بيني و بين أمتي. 
قال عطية فدخلت على زيد بن ارقم في منزله. فذكرت له حديث محدوج 
ابن زید. فقال ما ظننت أنه بق ممن سمع رسول اله لا يقول هذا غيري, 
آشهد لقد حدثنا به رسول ال . ثم قال لقد حاده رجال سعوا رسول 
الله عبط قوله هذا و قد ردوا. 

؟- ابن المغازلي: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر العطار حدثنا 
أبو عبدالله الحسين بن خلف بن محمد الداودي حدثنا أبو محمد الحسن بن 


محمد التلعكبري قال: حدثنا طاهر بن سلهان بن زمیل الناقد. قال: حدثنا 
آبو علي الحسين بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن علي حدثنا اسن بن 
حسن السكري, 

حدثنا ابن هند عن ابن سماعة عن جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن 


علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه احسین بن علي عن أبيه 22 أنه قرأ 


۳ 
+ مت له و 


عليه أصبغ بن نباته: «وَإِْ أحَدَ ریت ِن بني آَم ین هرهم ره قرأ 
الأصبغ بن نباتة على علي اب هذه الآية فبكى علي و قال إني لأذكر 
الوقت الذي أخذ الله تعالی علينا فيه الیثاق. 

۳- الحسكاني: أخبرونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح 
السبيعي في تفسيره أخبرنا علي بن أحمد بن عمروء آخبرنا محمد بن منصور 
ان وده راد اونا مد بم عفر ین رسب تال ی ن 
حسين بن علوان. عن سعد بن طریف. 

عن الأصبغ بن نباتة قال كنت جالسا عند علي فأتاه عبد الله بن 
الكواء فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله: «وَ على غراف رِجالٌ» 
فقال ويحك يا ابن الكواء نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار فمن 
ينصرنا عرفناه بسهاه فأدخلناه الجنة. و من أبغضنا عرفناه بسماه فأدخلناه 
النار. 

-٤‏ عنه قال: حدثنا أحمد بن نصر أخبرنا أبو جعفر الضبعي حدثنا 
إبراهيم بن سالم بن رشيد البصري حدثنا عاصم بن سلوان أبو إسحاق عن 
جويبر بن سعید. عن الضحاك. 

عن ابن عباس في قوله: «و عَلّى لاف رِجالٌ» قال الأعراف 
موضع عال من الصراط عليه العباس و حمزة و علي و جعفر يعرفون 


حبيهم ببیاض الوجوه و مبغضهم بسواد الوجوه. 

۵- عنه أخيرنا عبد الرمن بن غل بن عمد البزاز, حدئنا محمد بن 
أحمد بن أبي الفوارس ببغداد. حدثنا ل حمن بن أحمد الخزومي حدثنا 
محمد بن أحمد الرقام حدئنا إبراهيم بن رستم حدئنا عاصم بن سلوان. عن 
حوور هن رخاف 

عن ابن عباس في قوله تعالى «و عَلّى غراف رِجالٌ» قال موضع 
عال من الصراط يقال له الأعراف عليه العباس و حمزة و علي و جعفر 
يعرفون محبيهم بسماء الوجوه و مبغضيهم بسواد الوجوه. 

1- عنه حدثنى ابو بكر بن ابي الحسن الحافظ حدثنا ابوبكر ابن 
أن ا مين امسو مالقا ا خر نآرد 
الحسن الخزاز. عن أبي عن حصين بن مخارق. عن يحيى بن إسماعيل بن 
سعيد بن عروة البجلي عن أبيه 

عن عبد الله بن مليل عن علي اك في قوله تعالى و تَرَعْنَا ما في 
صُدُورِهِمْ من غل قال نزلت فينا. 

شخ ارا ابو بهد التي عة ار نک اق ارت 
عبد اه بن ادي حنبل حدثتی أ تعدا سفیان عن آيي موسی الهنی 
عن الحسن عن علي طا قال فينا و الله نزلت «و برغا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ 

۸ عنه آخبرنا آبو عبد اله الشيرازي آخبرنا آبو بکر ایسرجراني 
حدثنا آبو أحمد البصري آخبرنا المغيرة بن محمد آخبرنا عبد الغفار بن 
حمد. أخبرنا مصعب بن سلام. عن عبد الأعلى التغلى. 

عن محمد بن الحنفية عن علي قال «فََذّنَ دنم اَن لته لله عل 
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الان فآنا ذلك الوذن. 

-٩‏ عنه عن فرات بن ابراهیم يم الكوفي قال حدثني علي بن عتاب. 
عن جعفر بن عبد الله. عن محمد بن عمر» عن يحبى بن راشد. عن كامل 
عن أبي صالح: 

عن ابن عباس قال إن لعلي بن أبي طالب في كتاب الله أسماء لا 
یعرفها الناس منها قوله «قَأَذّنَ موَدنْ »فهو الوذن بينهم يقول ألا لعنة 
الله على الذين كذبوا بولايتق و استخفوا بحق. 

ات له عفن إلى التو الاق فن عن بن اتس عن اغد بن 
حمد. عن الحسين بن سعید. عن محمد بن الفضیل, عن ابن أذينة في قوله: 

«َأَذّنَ مود بيَّْمْ» قال: قال الموؤذن أمير المؤمنين. 

۱- عنه حدثنا به عن الحسين بن سعید. عن محمد بن الحسين. عن 
محمد بن الفضیل, عن ابن أذينة. عن حمران عن أبي جعفر مثل ذلك. 

۲- عنه عن جعفر بن أحمد, قال: حدثني العمركي. و حمدان. عن 
حمد بن عیسی, عن يونسء عن ابن أذينة» عن رانء عن أي جعفر اا 
قال: المؤذن أمير الوّمنین افلا. 

۳- عنه أخبرنا عقيل بن الحسين, أخبرنا علي بن الحسين. أخبرنا 
محمد بن عبيد الله أخبرنا أبو بكر محمد بن سلمان العطاردي بالبصرة 
ارتا آخبرنا آبو معاویة غن الاعمش, عن اه 

عن ابن عباس في قوله عز و جل «و ین خَلَفْنا مه قال يعني من 
أمة محمد أمة. يعني علي بن أبي طالب «بَْدُونَ بِالحَقٌّ» يعني يدعون بعدك 
يا محمد إلى الحق «و به يَعِلُونَ» في الخلافة بعدك, و معنى الأمة العلم في 
الخير. نظيرها «ٍن َ راهم کان أنه يعني علا في الخير, معلا للخير. 


اب 
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ا او ود نی ف 


f ا‎ 


لآل مر بو 


المنابع: 
(۳) شواهد التفزیل: ۱۹۸/۱ إلى ۲۰6. 
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۸- سورة الانفال 

۱- ابن عساکر: آخبرنا آبو الحسن بن السلم الشافي, أنبأنا أبو 
القاسم بن أب العلاء أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن سلهان العوفي النصييء 
اناا أبى كد اعد بق پوت بن شاوی اناا ابو عدا لشن بين 
إسماعيل المهريء أنبأنا عباس بن بكارء أنبأنا خالد بن أبي عمر الأسدي, 
عن الكلبي: 

عن أبي صال. عن أَبي هريرة. قال: مكتوب علي العرش: لا له الا 
الله وحدي لا شريك لي» و محمد عبدي و رسولي ايدته بعلي. و ذلك قوله 
في كتابه: «هُوَ الَدَى ی تفر و بِالوْمِينَ» على وحده. 

۲- عنه آخبرنا آبو الفرج سعید ی الرجاء أنبأنا منصور بن 
الحسين, و أحمد بن حمود قالا: أنبأنا آبو بكر بن القري, أنبأنا اسماعيل بن 
عباد البصري. أنبأنا عباد بن یعقوب. آنبآنا الفضل بن القاسم. عن سفيان 
الثوري: 

عن زبيد. عن مرة, عن عبدالله انه كان يقرأ: «و كق الله انیت 
ال بعلي بن أبي طالب. 

۳- الجويى: أخبرتي عبدالصمد بن أحمد بن عبدالقادر إجازة عن 
أبي طالب ابن غا الواسطي إجازة عن شاذان القمي قراءة عليه 
عن محمد بن عبدالعزيز. عن محمد بن أحمد بن علي النطفزي قال: أنبأنا 
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محمد بن الفضل بن محمد الفراوي. 

قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم آبو بكر بن ريذة الإصبهاني 
قال: حدثنا الطبراني قال: حدئنا محمد بن عفان بن أبي شيبةء قال: حدثنا 
عمي القاسمء قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يعلى عن سلمان بن قرم» عن 
سماك بن حرب. عن عکرمة» عن أبن عباس 

ان النى تا قال لعلي: ناولني كفاً من الحصباء. فناوله فرمى به 
وجوه القوم فا بق آحد منهم الا امتلاأت عیناه من الحصباء فتزلت: «و نا 
میت لذ میت وَلكِنَ الله رَمى» الآية. 

غ- الحسكاني: في العتيق روي عن يونس بن بكار عن أبيه عن 
بي جعفر محمد بن علي في قوله تعالی ذكره «يا یا الین توا لا وا 
اله الول و وی أماناتِكُم» في آل حمد «وَ 0 لعن 

۵- - عنه حدثني محمد بن القاس ب ا ت خد ابو فيه یت ان 
الفضل بن محمد بن صا القزويني حدئنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا 
آبو سعيد الأشج. عن أبي خالد الأحمر سلهان بن حيان عن إبراهيم ابن 
طهمان, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة عن سعيد بن المسيب. 

عن ابن عباس قال لا نزلت: «و وا فلا تُصِيبنَ لین ظَلَمُوا 
مِنْكُمْ خَاصَّة» قال رسول اله ل من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي 
فكأغا جحد نبوتي و نبوة الأنبياء قبلي. 

كاف را شر مد شا ون 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم آخبرنا عبد الرحمن بن مهدي آخبرنا جرير 
ابن حازم قال معت الحسين يحدث عن الزبير بن العوام قال لما نزلت هذه 
الایة نوو الوا تن لا نسي لین قرا يلك غا و حن هة 


متوافرون فجعلنا نعجب من هذه الآية أيه «فتنة تصیبنا» ما هذه الفتنة 
لحن رها 

۷- عنه حدئنا يوسف, حدثنا قبيصة, حدثنا سفیان, عن أبي شعيب 
الصلت بن دینار, عن عقبة بن صهبان قال معت الزبير بن العوام یقول لقد 
قرآناها زمانا و ما نرى آنا من آهلهاء و إذا نحن العنیون بها «و اموا فة لا 

نة ارا ع زم عي وعد ابن تما قال ارا رد 
ابن يوسف» عن سفيان عن جويبرء عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالی: 
«وَ قوف لا تُصِيبَنٌ الذین ما مِنْكُمْ خَاصّة» قال: آنزلت في أصحاب 

4- عنه حدثنا الحسين بن علي عن عمر بن حمد. ع نأسباط عن 
السدي عن أصحابه قالوا في قوله تعالى «ر اوا فة لا فضي الذي 
ظلمُوا منکُم» قال أهل بدر خاصة, قال فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا؛ و 
كان من المفتونين فلان و فلان و هم من أهل الحديث. 

-٠‏ عنه أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن علي أخبرنا محمد بن 
إبراهيم بن سلمة أخبرنا محمد بن عبد الله بن سلمان, عن عمر بن محمد بن 
الحسين. عن أب قال: حدثنا الحسن بن دينار» عن الحسن. 

عن الزبير بن العوام أنه قرأ هذه الآية «و انُّوا فِْنَهَه إلى آخرها فقال 
ما شعرت أن هذه الآية نزلت فينا الا اليوم. يعنى يوم الجمل في محاربته 
0 5 

۱- عنه حدثني عبد الله بن أحمد المني حدثنا عبد الله بن أحمد 


الحموي حدثنا إبراهمم بن خرم العبسي أخبرنا عبد بن حميد الكثي, 
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أخبرني أحمد بن یونس, آبو شهابة» عن داود. عن احسن: 

أن الزبير قال حذرنا فتنة و ما ندري من تخلف هاء ثم قرأ و انَّقُوا 
ِنْنَدَ فقال بعضهم سبحان الله فا لكم فقال ويحك إنما نبصر و لكن لا نصبر. 

۲- عنه حدئنی أبو عبد اله الثقق آبو بکر بن مالك القطیعی حدئنا 
عبد اد يو اعد ين حنبل حدق ای حدما آبو سعید مول بن امم 
حدثنا سداد بن سعيد حدثنا غيلان بن جریر» عن مطرف قال: 

قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ضيعم الخليفة حتى قتل, ثم جئتم تطلبون 
بدمه؟ فقال الزبير: إنا قرأناها على عهد رسول ال و أي بكر و عمر 
«و افوا فة لا صي الذي لوا منك خاطة» و م نکن نحسب أنا 
أهلها حتی وقعت منا حيث وقعت. و مثله في العتیق. 

۳- عنه قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد البلخي, عن أبيه عن مقاتل. 
عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله: «و موف لا تصِيبنٌ الذِينَ» الآية, 
قال: حذر الله صحاب محمد علض أن يقاتلوا عليا. 

۶ - عنه قال حدثنا ا حماني حدئنا آبو معاوية حدثنا عبادة بن مسلم 
الفزاري قال: أخبرني العلاء بن بدر. قال: قال الزبیر بن العوام قرأت هذه 
الآية بضع و عشرین, أو بضع و لائين سنة و لا أخاف أن تصيبني «و انوا 
فتَنه» الاية. 

۵- عنه قال: حدثنا الحهاني عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن السدي في قوله تعالی: «و اتَقُوا فة لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا نکم 
خَاصَّةَ» قال هم أهل الجمل. 

5- عنه حدثنا محمد بن الفضل, عن هشام بن بكير الطویل. عن 
أبي إسحاق عن أبي عغان النهدي قال ریت عليا يوم الجمل و تلا هذه 
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لآية ون تک ِنَم ِن بغد عَهْدهِمْ» فحلف علي بالله ما قوتل أهل هذه 
الآية منذ نزلت الا الیوم. 

۷- عنه آخبرنا عبد الرحمن بن الحسن آخبرنا محمد بن إبراههم بن 
سلمة, آخبرنا مطين عن عباد بن يعقوب. عن علي بن عابس» عن أبي 
الجحاف. عن عمار الدهنی, عن بكير الطويل عن أبي عڼان مؤذن بني أقصى 
قال: 

صحبت عليا سنة كلها فا سمعت منه براءة و لا ولاية, إلا نی سمعته 
يقول من يعذرني من فلان و فلان إنهما بايعاني طائعين غير مكرهين. ثم 
نکتا بيعتي من غير حدث أحدثت, و الله ما قوتل أهل هذه الآية: «و ان 
كوا یام ِن بغ عهیجم» | الا الیوم. ۱ 

۸- عنه أخبرنا علي بن عابس, عن حبيب بن حسان, عن زید بن 
وهبء قال سمعت حذيفة يقول و الله ما قوتل أهل هذه الآية «وَ إِنْ تکتوا 
یا إلى قوله: «فقاتلوا مالک 

5 عنه حدئنی الحسين بن محمد بن الحسين الثقق حدئنا أحمد بن 
الحسن بن ماجة القزويني حدثنا بو بكر أحمد بن محمد بن عاصم الرازي 
إملاء. حدثنا ابي و محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني, قالا: حدثنا عبد 
الرزاق؛ قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرني عغان, عن مقسم. 

عن ابن عباس في قول الله تعالی: «وَ إِذْ یک بل الْذِينَ كَفَرُواه قال 
تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا آصبح محمد فأوثقوه بالوثاق. و 
قال بعضهم اقتلوه. و قال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه على ذلك 
فبات علي بن أبي طالب على فراش الب تلك الليلة. 

فخرج رسول الله لصا حتى لحق بالغار. و بات الشرکون يحرسون 
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علیا و هم یظنون أنه رسول ال فلا صبحوا ثاروا إليه. فلا رأوا علیا رد 
لله مکرهم فقالوا أين صاحبك قال لا آدري. فاقتصوا أثره فلا بلغوا الجبل 
اختلط عليهم فصعدوا فوق الجبل فروا بالغار فرآوا على بابه نسج 
العنکبوت فقالوا لو دخل هاهنا لم يكن على بابه نسج العنکبوت. 

۰- عنه أخبرنا آبو بكر القیمی آخبرنا أبو بكر بن القري, آخبرنا 
اسحاق بن أحمد النزاعی آخبرنا محمد بن أحمد بن أبى عمر آخبرنا عبد 
الرزاق. عن معمر عن عغان الجزري عن مقسم, عن ابن عباس. 

یه أحيونا ر ا ن احا کم وه اه 
إبراهيم بن إسحاق, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. 

ور عبد این خر ع امد ين ای اشير نا ميد 
الرحمن بن محمد أخبرنا إسحاق بن إبراهى» أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر, 
عن عمان الجزري أن مقسما أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَ إِذْ 
کر بل الَذِينَ كَمَروا» قال: 

تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه في الوثاق 
يريدون النى يفكت و ذكره مثله سواء إلا ما غيرت إلى قوله فلا أصبحوا 
ثاروا الیه. و قال :ابن راهویه فلا آصبحوا روا علیا. و ساق مثله الا ما 
غيرت إلى قوله لو دخل هاهنا لم يكن ینسج العنکبوت على بابه فکث فيه 
ثلائا. و قال این راهویه تلات لیال. 

۲- عنه آخبرنا منصور, أخبرنا حمد بن إبراهي بن زنجویه عن عبد 
الرزاق قال سعت أبي يحدث عن عكرمة في قوله: و إِذْ کر بك این 
کفروا» قال لا خرج ان و آبو بكر إلى الغار. آمر علیا فنام في 
مضجعه و بات الشرکون یحرسونه. 


فلا رآوه ناما حسبوا أنه ابي و ترکوه. فلا صبح وثبوا إليه و هم 
يحسبون أنه الیل فاذا هم بعلی, قالوا أين صاحبك قال لا آدري. 
فرکیواالصعب و الذلول د 

۳-غته احيرا عند ی ل این ناقری اشير تمه بسن 
ال إن اد ول غر غود ساق خی ان آعرا وی 
عیسی آخبرنا سلمة. عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد بن جبر. 

عن ابن عباس قال لا اجتمعوا لذلك و اتعدوا أن یدخلوا دار الندوة 
و یتشاوروا فیها في أمر رسول الله غدوا في الیوم الذي اتعدواء و كان ذلك 
اليوم يسمى يوم الرحمة. فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت 
فوقف على باب الدار. فلا راوه واقفا على بامها. 

قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد مع بالذي اتعدتم له فحضر 
معكم ليسمع ما تقولون و عسى أن لا يعدمنكم منه رأي و نصح. قالوا 
أجل فادخل. فدخل معهم و قد اجتمع فیا أشراف قريش كلهم من كل 
قبيلة, من بني عبد مس عتبة. و شيبة ابنا ربيعة, و أبو سفيان بن حرب. 

و من بني نوفل بن عبد مناف طعمة بن عدي و جبير بن مطعم و 
الحرث بن عامر بن نوفل, و من بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحرث 
بن كلدة» و من بني أسد بن عبد العزى أبو البختري بن هشام و زمعة بن 
الأسود بن المطلب و حكيم بن حزام. و من بني مخزوم آبو جهل بن هشام.. 

و من بني سهم نبيه و منبه ابنا احجاج, و من بني جمح أمية بن خلف 
أو من كان منهم و غيرهم من لا يعد من قريشء فقال بعضهم لبعض إن 
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم و إنا و الله ما نأمنه على الوثوب 
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علینا يمن قد اتبعه من غبرناء. 

فأجمعوا فيه رأيا و تشاورواء ثم قال قائل منهم احبسوه في الحديد و 
غلقوا عليه باباء ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 
قبله مثل زهير. و نابغة و من مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه منه ما 
آصابهم. 

فقال الشیخ النجدي لا و الله ما هذا لکم برأي و هن حبستموه كا 
تقولون لخرج آمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. 
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعونه من أيديكم ثم يكابروكم به حتى 
يغلبوكم على أمركم, ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. 

ثم تشاورواء ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من 
بلدناء فإذا خرج عنا فو الله ما نبالي أين يذهب و لا حيث وقع إذا غاب 
عنا أذاه و فرغنا منه و صلحنا آمرنا و ألفتنا كا كانت. قال الشيخ النجدي 
لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا إلى حسن حدیثه و حلاوة منطقه و غلبته 
على قلوب الرجال با يأتي به.. 

و الله لو فعلتم ذلك ما آمنتمعلى أن يحل على حي من العرب فيغلب 
عليهم بذلك من قوله و حديثه حتى يبايعوه عليه, ثم يسير بهم إليكم حتی 
يطأكم هم فيأخذ مركم من أيديكم ثم یفعل بکم ما آراد دبروا فيه رأينا 
غير هذا. فقال آبو جهل بن هشام و الله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقفتم عليه 
بعد. 

قالوا و ما هو يا آبا الحكم قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى 
شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سیفا صارماء ثم 


يعمدون إليه. ثم يضربون بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريم منه. 


.1۷ مسند الامام أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب لا - ج١١‏ 
فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم یقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعاء و رضوا عنا بالعقل. 

فعقلناه هم قال فقال هم الشیخ النجدي القول ما قال هذا الرجل, 
هذا هو الرأي لا رأي لکم غبره. فتفرق القوم عنه على ذلك و هم بجمعون 
له. 

فأق جبرئيل رسول ال فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك 
الذي كنت تبيت عليه. 

قال فلا كان عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام 
فيثبون عليه فلم| رای رسول ال مكانهم قال لعلي نم على فراشي و 
اتشح ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لا خلص إليك شر و 
كراهة منهم, و كان رسول ال ينام في برده ذلك إذا نام. قلت انتهى 
حديث سلمة. و زاد يونس بن بكير. عن ابن إسحاق. 

ثم دعا رسول ال علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على 
فراشه و یتشح بيرد له أخضر ففعل علي ذلك. ثم خرج رسول الله يكل 
على القوم و هم على بابه فخرج و معه حفنة من تراب فجعل ينثرها على 
رءوسهم و أخذ الله عز و جل بأبصارهم عن رؤّية نبيه و هو يقرأ يس «و 
وان الحكير» إلى قوله «مَأَعْسَينَاهُمْ مَهُمْ لا ينِصِرُونَ». 

فلا أصبح رسول الله أذن الله له بالخروج إلى المدينة و كان آخر من 
قدم إلى المدينة من الناس فيمن لم يفتن في دينه أو لم يحبس علي بن أبي 
طالب و ذلك أن رسول الله أخره بمكة و أمره أن ينام على فراشه و أجله 
ثلاثا و أمره أن يودي إلى كل ذي حق حقه ففعل ثم لحق برسول ال 
و اطیآن الناس و نزلوا إلى أرض أمن مع إخوانهم من الأنصار. 
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واأيظا اخيرناء عمد و اه 3 حدقا و يوت قتال: 
عقا اعد تن عد الان فال خو يوس ين كي عدن مس 
إسحاق بذلك. 

تة أخيرنا عقيل بن امس قال: Ea‏ 
اخيريا سي يد الله أخيرنا و مرون قاض مه الول ها سنة 
او واف رها کر ی ی و رال بن امش 
عن شعبة, عن قتادة عن الحسن. 

عن عبد الله بن عباس فى قوله تعالى «وَ ما کاوا» یعنی كفار مكة 
دَْلياءه إن أؤلياوة» يعني ما أولياؤء إل لقُن يعني عن الشرك و 
الكبائر» يعني علي بن أبي طالب و حمزة و جعفرا و عقيلاء هؤلاء هم 
آولیاژه «و لک اکر شلشون». 

۵ عنه ارتا ضور ن ان ار تابه بن عدر را 
إبراهيم بن إسحاق. آخبرنا إسحاق, عن القاس بن يزيد الوصلي عن أي 
علي» عن أبي هارون عن أنس بن مالك عن الیل قال آل محمد كل 
تق 

- عنه قال إبراهيم أخبرنا الحسين بن علي عن عمرو بن حمد. 
عن أسباط. عن السدي, عن أصحابه في قوله تعالى: «إِنْ أَوْلِيِاوُه إل 
المنّقَونَ» يعنى أصحاب محمد ويَلانكَر. 

۷- عنه أخيرنا آبو عبد اه الشيرازي آخبرنا آبو بکر اران 
آخبرنا آبو أحمد البصري قال: حدثني محمد بن سهل. حدئنا عمرو بن عبد 
الجبار بن عمرو, حدثنا أبي. عن علي بن موسی بن جعفر بن حمد. عبن 
أبيه موسى بن جعفر, عن أبيه. عن جده عن علي بن الحسين, عن أبيه. 


1:۷۲ مسند الامام آمیرالمزمنین علي بن ابیطالب لا - ۱۱ 

عن علي بن أبي طالب 920 في قول الله تعالى: «و او أا نم 
من شَيْءٍ» الآية. قال لنا خاصة. و لم يجعل لنا في الصدقة نصيباء كرامة أكرم 
لله تعالی نبيه و آله بهاء و أكرمنا عن أوساخ أيدي المسلمين. 

۸- عنه آخبرنا ابو عبد اه السفیانی قراءق آخمرنا هد بن جعفر 
نا هن اليج مسا افد اسان خرن ب 

عن فاطمة غك قالت لما اجتمع علي و العباس و فاطمة و أسامة بن 
زید. عند النى له فقال سلوني. فقال العباس أسألك, قال هو لك. و 
قالت فاطمة الف متل ما سأل عمی العباس. فقال هو للث. و قال آسامة 
أسألك أن ترد علي أرض کذا و کذا كان له انتزعه منه, فقال هو لك. 

فقال لعلي سل. فقال أسألك الخمس. فقال هو لك. فأنزل الله تعالی 
«وَ اغْلَمُوا ۳ عنم من شَيٰءِ ف له حمسَهُ» الآية. فقال البي 6لوا قد 
نزلت في الخمس. فقال علي فذاك ات لحق. فأخرج الرح الصحيح و 
الرع المكسرء و البيضة الصحيحة و البيضة المكسورة فأخذ رسول الله أربعة 
اماس و ترك في يده خمسا. 

عا شرا سین ید امسن أهيونا مه رن هد | لا 
إبراهيم بن ٍسحاق, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. آخبرنا محمد بن عبيد 
الطنافسي آخبرنا هاشم بن البريد. عن حسين بن میمون, عن عبد الله بن 
عبد الله مولى بني هاشم قاضي الري. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت أمير الوّمنین عليا يقول 
تتفت انا و فاطلطة بو الان ود ن عار نة عند سول ا 
فقال العباس يا رسول الله كبرت سنى و دق عظمي و کثرت مئونتی فان 
رایت یا زسول له آن تأمر ل E‏ الط عام فتافمل. فا جابه 
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النى ل فقالت فاطمة يا رسول الله إن رأيت أن تأمر لي كما آمرت 
اعمكك فافعل. 

فقال رسول الله و نعم. ثم قال زید بن حارئة يا رسول الله كنت 
أعطيتني آرضا كانت معيشتي منهاء ثم قبضتها فان رأيت أن تردها علي 
فافعل. فقال نعم. فقلت آنا إن رأيت أن تولینی هذا الحق الذي جعله الله لنا 
في كتابه من هذا ا مخمس فاقسمه في حياتك كيلا ينازعنيه أحد بعدك. 

فقال النبى 9 فافعل, فولانيه رسول الله یلا فقسمته في حياته, 
وله أبن يكن فيه ق عباتم م راا عض مه کی كان اشر 
سنة من سني عمر آتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال. 

هلتك فع قلت ا غ خن الام و الان انیت وي 
تلك السنة فلم يدعني إليه احد بعده حتى قت مقامي هذاء فلقيني العباس 
فقال يا على لقد نزعت اليوم منا شيئا لا يرد إلينا أبدا. 

۳۰- عنه قال: حدثنا إبراهيم بن اسحاق, حدثنا يوسف بن موسى 
حدئنا عبید الله حدثنا شريك» عن خصيف عن مجاهد في قوله تعالى «وَ 
لِذِي الْقُوبى» قال: هم أقارب النبي الذين لم يحل هم الصدقة. 

۱- عنه حدئنا یوسف. قال: حدثنا وكيع عن شريك عن خصيف. 
عن مجاهد, قال: 

كان النى بف و أهل بيته لا تحل هم الصدقة فجعل هم الخمس. 

مده يراتا روملا فالخ سس ی ای لمعن 
قتادة قال سهم ذوي القربى طعمة كانت لقرابة رسول الله الا . 

۳- عنه حدثنا يوسف» بن حجاج عن عبد الله بن عمر الفيري عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري, عن يزيد بن هرمزء عن ابن عباس و 


سئل عن سهم ذوي القربى فقال هو لقربى رسول ال قسمه لهم 


(۱) ترجمة الامام على :۰۶۱۱ (۲) فرائد السمطین: ۲۳۳ 
(۳) شواهد التفزیل: ۰۲۰۵/۱ إلى ۲۲۰. 
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9 - سورة التوبة 

-١‏ ابن شهر آشوب: روى الضحاك عن ابن عباس: أنه قال في قوله 
تعالى: جاء بالصدق فالصدق علي بن أبي طالب قا 

فرسول لد جاء بالصدق و صدق به آمیر الوّمنین ردقن أطلم كن 
کت عل ال و كدت بالصّذق اٍذ جاءة» قال الصدق ولاية آهل البيت. 

اكش عن صاخ راز ضاطي قال النبي «و كَذَّبَ بِالصَّدْق» 
الصدق علي بن أبي طالب. 

۳- عنه عن الصادق و ار ضا لا قالا: إنه محمد و على عك . 

-٤‏ عنه عن الكلبي و أبي صالم عن ابن عباس «يا ی ینوا 
وا الله وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ» أي كونوا مع علي بن أبي طالب ذكره 
التعلبي في تفسيره عن جابر عن أبي جعفر الا و عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس و ذكره إبراهيم الثقفي عن ابن عباس و السدي و جعفر بن 
محمد عن أبيه مالك . 

۵- عنه عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان حدثنا مالك بن 
أنس عن نافع عن ابن عمر قال «يا اما لین آمَنُوا افوا له آمر الله 
الصحابة أن يخافوا الله ثم قال «وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ» يعني مع محمد و أهل 

1- عنه عن شرف النبي عن الخركوشي و الكشف عن التعلبي قالا: 


روی الأصمعي عن ابي عمرو بن العلاء عن جابر الجعني عن أبي جعفر 
محمد بن على لملا في هذه الاية قال محمد و علي. 

۷- عنه قال ام لد كه اا عر فى آنا كوه 
في الدنيا و الآخرة. 

۸- عنه فى التفسير المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله تعالی في 
قوله «رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله هَ عَلَيْه). 

4- عنه عن عمرو بن ثابت عن ابي إسحاق عن علي اك قال فينا 
نزلت «رجالٌ صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله ند فأنا و الله المنتظر و ما بدلت 
تبديلا. 

-٠‏ عنه عن أبي الورد عن ابي جعفر ٍلا «مِن الُوْمِنِينَ رجال 
صَدَقُوا قال علي و حمزة و جعفر ّم مَنْ قَنى نَحْبَهُ» قال عهده و هو 
حمزة و جعفر «و منم من يَنْتَِدُ» قال علي بن أبي طالب". 

۱- عنه قال المتكلمون و من الدلالة على إمامة علي ل قوله «يا 
يا الَِّينَ وا انوا اله و كُونُوا مَعَ الضّادِقِينَه فوجدنا عليا بهذه الصفة 
لقوله: «وَ الصابرین في بسا و الصّرّاءِ و ین الَْأسِ» يعني ارب 
«ولیك ال صَدَقُوا اوليك هُمُ اون 

فوقع الاجماع بأن علیا أولى بالامامة من غيره لأنه لم يفر من زحف 
قط کا فر غيره في غير مواضع. 

۲- ابن عساكر: أخبرنا أبو القاس بن السمرقندي آنبانا عاصم ابن 
الحسن. أنبأنا أبو عمر بن مهديء أنبأنا أبو العباس بن عقدة, أنبأنا يعقوب 
ابن يوسف بن زیاد. انبانا حسين بن حماد. عن ابیه: 

عن جابر عن أبي جعفرئ3 في قوله تعالي: «ا يجا لین آمنُوا او 
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اله و كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» قال: مع علي بن أبي طالب . 

۳- الوفق الخوارزمي: أنبأني أبو العلاء الحافظ الحسن بن مهد 
العطار الهمداني أخبرني الحسن بن أحمد القري اخبرني أحمد بن عبداله 
الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن علي بن مخلد أخبرني محمد بن عغان 
حدثني إبراهيم بن محمد بن ميمون حدثنى محمد بن مروان عن محمد ابن 
السايب عن أبى صالح عن ابن عباس في قوله تعالی: «انقُوا الله و كُونُوا مَعَ 
الصّادِقِينَ» قال: هو علي بن أبي طالب قا خاصّة. 

۵6- عنه أنباق آبو اللا امافظ المسن ين أحمد المطار اهمداني 
أخبرني الحسن بن أحمد القري اخبرني أحمد بن عبدالله احافظ آخبرنی 
محمد بن أحمد بن علي بن خلد أخبرني محمد بن عغان بن أبي شيبة أخبرني 
منجاب بن الحرث أخبرني حسين بن أبي هاشم أخبرني حسان بن علي 
عن محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: «و 
ازْكَعُوا مَعَ الداكِعِينَ» نزلت في رسول ال و على ئلا خاصة. 

6 ابن المغازلي: أخبرنا آبو طالب محمد بن مد بن عثان آخبرنا 
ابو عفر حمد بن الان تم وه الان إذنا ديا سه سن دورد 
المروزي قال: حدثنا أبو الموجه حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن إسماعيل 
عن عامر قال: نزلت هذه الآية «أَجَعَلْه سِقَايَة الماح و عارة الْسْجِدٍ 
الجرام» في علي و العباس. 

7- الجويني: أخبرني شيخنا مجد الدين أبو الفضل بن أب الثناء ابن 
مودود إجازة قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجیب ابن أبي القاسم ابن زهير 
الحربي بروايته عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامى إجازة قال: آخبرنا 
حمود بن أحمد بن عبدالنعم بن ماشاذة اجازة, قال: 
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آخبرنا الصاحب الاجل السعید نظام الملك آبو علي الحسن بن علي 
ابن إسحاق إجازة بجميع مسموعاته, قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد 
ابن الحداد - سماعاً عليه في ذي القعدة سنة سبعين و أربع مأة - قال: أنبأنا 
الحافظ أبو نعي أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الإصبهاني قال: 

حدثنا علي بن محمد المصري قال: حدثنا حبرون بن عيسى بن يزيد 
البلوي بمصر, قال: حدثنا يحيى بن سليان القرشى قال: حدثنا عباد بن عبد 
لیات ابو ينعم خر أن ع مالك قال ۱ 

قفن لانن بن عبن الط و فة ماع الت كران قال له 
العباس أنا أشرف منك آنا عم رسول الله و وصي أبيه و سقاية احجیج لي. 
فقال له: آنا شرف منك آنا أمين الله على بيته و خازنة أفلا ائتمنك كما 
انتمنی؟ و هما في ذلك یتشاجران حتى أشرف علهما علي بن أبي 
طالب 2 . 

فقال له العباس: أفترضى بحكمه؟ قال شیبة: نعم قد رضیت. فلا 
جاءهما قال العباس: على رسلك يا آخي. فوقف علي لا فقال له العباس: 
إن شيبة فاخرني فزعم أنه أشرف مني. قال: فاذا قلت أنت يا عبّاه؟ قال: 
قلت له: آنا عم رسول ا060 و وصی آبیه و ساق النجيخ أنا آشرف 
منك. فقال لشیبة: 

ما ذا قلت له أنت يا شیبة؟ قال: قلت له: بل أنا آشرف منك. آنا أمين 
لله و خازنه أفلا اتتمنك کا اتتمننی؟ قال: فقال لما اجعلا لي معکنا فخراً 
قالا: نعم. قال: فأنا شرف منکنا آنا ول من آمن بالوعید من ذکور هذه 
الْمة, و هاجر و جاهد. 

فانطلقوا تلائتهم إلى رسول ال فجئوا بين يديه فأخبر کل 
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واحد منهم بفخره فا أجابهم البي و بشيء فغزل الوحى بعد أيام 
فأرسل إلى ثلائتهم حتی أتوه فقرأ علیهم النبي 2246# «ا جع سقاية 
جاهذوا فى سَبِيلٍ الله اَمو اممو انیم َعْظَمُ دَرَجَة عِنْدَ الله و أُولئِكَ هم 
لفاون ۱ 

۷- الحسكاني: أخبرنا آبو نصر المفسر, آخبرنا أبو عمرو بن مطر, 
ا الي اكوريا أن ويه عن عن الوزن عن اين 
عيينة. عن إسماعيل: عن الشعبي قال نزلت في علي و العباس تكلا في ذلك. 

۸- عنه قال أيضا و حدفتا عقبة بن مکرم» عن أن أى عدي عن 
شعبة, عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت هذه الاية «أَجَعَلْم سِقَايَةَ الحاجٌّ» 
الآيةء في علي و العباس. 

يخااي ی کر ی ال وو ای او 
الكسائي آخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وکیم. عن إسماعيل بن أبي خالد: 

عن الشعبي في قوله تعالی: «أَجَعَلْم سِقَايّة اللماجٌّ» قال نزلت في 
العباس و علي طجة. 

عع خرن مرس تاه ایا و ا 
إبراهيم بن إسحاق» بن إبراهيم أخبرنا أمية بن خالد. عن شعبة, عن عمرو 
ابن مرة عن الشعبي في قوله: «أَجَعَلْم: سِقَايةَ المحَاجٌ» الآية قال نزلت في 
على 3 و العباس. 

۱ ۱- عنه أخبرنا أبو عبد الله الدينوري قراءة أخبرنا عبد الله بن 
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عمرو بن ثورء و إبراهيم بن سفیان قالا: حدثنا محمد بن یوسف الفريابي 
حدثنا قيس عن اشعث بن سوار. 

عن ابن سيرين قال قدم علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة فقال 
للعباس يا عم ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسول الله فقال أعمر السجد الحرام» 
هت الي فأتزل الله «أجَعَلممْ ِقايَة 2 الاج و عَِارَةَ السجد اكرام 
2 من باه و ام خر و جاهة في سيل اله لا يَستَوُونَ لد اف اله 
لا دي الْقَومَ م الظَالمينَ». 

و قال لقوم قد سماهم ألا تهاجرون ألا تلحقون برسول الله فقالوا نق 
مع إخواننا و عشائرنا و مساکننا. فأنزل الله تعالی: «قُلْ إِنْ كانَ و 
انا ِا کم» الآية. 

۲- عنه آخبرنا آبو عبد الله قال: حدثنا أبو على القری قال: حدثنا 
سعید بن مسلم» حدثنا بشر بن المنذر. عن ابن هيعة» عن بكر بن سوادة 

عن عروة بن الزبير أن العباس بن عبد المطلب» و شيبة بن عثان 
أسلما و لم هاجراء فقام العباس على سقايته و شيبة على حجابته. فقال 
العباس لعل بن أى طالب أنا أفضل منك آنا ساق بيت اله و كان بینهیا 
کلام فأنزل الله تعالی فما تنازعا فيه «أَجَعَلْم سای الحاج». 

سايم انا أنه تكن افش هرا ابو غم و يخ مظرء خرن 
أبو اسحاق المفسر: أخبرنا اين زنجویه أخيرنا عبد الرزاق, عن معمر عن 
عمرو عن الحسن قال لما نزلت: «أَجَعَلٌْ؛ يِقَايَةَ المحاجُ» في عباس و 
على لب و شيبة بن عغان تكلموا في ذلك الحديث. 

۶- عنه حدئنا الحسين بن على عن عمرو. عن أسباط عن السدي 
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عن أصحابه في قوله تعالی: «أَجَعَلْم سِقاية انناجٌ» إلى آخر الآيات. قال: 
افتخر علي بن أي طالب و شيبة و العباس و رجل قد سمه فقال العباس: 
آنا آسقی حجيج بيت الله و آنا أفضلكم و قال علي !12: 

أنا هاجرت مع رسول الیل و جاهدت معه. و قال شيبة أنا 
أعمر مساجد الله, فأنزل الله تعالى: «أجَعَلع سِقَايةَ ناج و باه الَسْجِدٍ 
الخرام» - إلى قوله: «الفايْرُونَ». 

۵- عنه آخبرنا آبو عبد ان الشهرازي آخبرنا آبو بکر المرجراني 
آخبرنا آبو أحمد البصري آخبرنا آبو العباس الكديمي آخبرنا أحمد بن 
معمرعن الحسين بن عمرو الأسدي عن السدي عن أبي مالك. 

عن ابن عباس في قوله تعالی: «أَجَعَلْم سِقَايةَ انناجٌ» قال افتخر 
العباس بن عبد الطلب فقال آنا عم حمد, و أنا صاحب سقاية الحاج, و أنا 
أفضل من علي و قال شيبة بن عغان أنا أعمر بيت الله و صاحب حجابته و 
أنا أفضل. فسمعه) على كلا و هما يذكران ذلك فقال. 

أنا أفضل 0 آناایماهد في سبيل الله. فأنزل اله فم «أَجَعَلْمٌ؛ 
سِقَايَةَ الخاجٌّ» يعني العباس» «و عِارَة الْشجدِ الخزام» يعني شيبة» «كَمَنْ 
من بالله و الم الآخِر» إلى قوله «أَجْرٌ عظی» ففضل عليا عليهم). 

5- عنه حدثنى الحاكم الوالد حدثنا ابو حمد. عمر بن امد بن 
فيان بف افو يقفا عل ون عمد بن اعد اسر جد سرون يق 
حو كوه سن وتات کے کف فان كي الع ایو 

عو القند مالك قال ققد سینت رن عن ای ی مه نالك 
البيت يفتخران حتى أشرف علیهبا علي بن أبي طالب فقال له العباس على 
رسلك يا ابن أخي. فوقف له على فقال له العباس إن شيبة فاخرني فزعم 
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أنه شرف مني. قال فا ذا قلت له: يا عماه قال: قلت له: آنا عم رسول الله و 
وصي أبيه و ساق الحجيج أنا أشرف منك. 

فقال على لشيبة فا ذا قلت يا شيبة قال: قلت له: آنا أشرف منك. آنا 
أمين اله عل به و كَاوته اقلا أك عليه كا امین فال ها غل اما 
ل مكنا فضرا. قالء نعم. قال فانا آشرف سخا أنا آول من آمن بالوعید 
م ذ كور ها زوا هر اه 

فانطلقوا ثلائتهم إلى رسول اله فجئوا بين يديه فأخبر کل 
واحد منهم جفخرته فا آجامهم رسول الله بشی». فانصرفوا عنه فنزل 
الوحي بعد آیام فيهم فأرسل إلهم ثلائتهم حتى آتوه فقرأ علیهم 
البي اكا «أَجَعَلْم سِقَايَة الخاجٌ» إلى آخر العشرة قرأها أبو معمر و هذا 
مختصرا منه. 

۷- عنه أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خلف بن الخضر 
البخاري كتابة أخبرنا عبد الله بن محمد بن يعقوب بن امحسرث البخاري 
أخبرنا ماد بن محمد بن حفص الجوزجاني أخبرنا رقاد بن إبراهيم 
المروزي أخبرنا أبو حمزة السكري عن ليث بن أبي سلیم, عن عغان بن 
سلمان. 

عن ابن بريدة عن أبيه قال بیغا شيبة و العباس یتفاخران؟ إذ مر با 
على بن أبي طالب فقال في ما ذا تفاخران فقال العباس يا علي لقد آوتیت 
من الفضل ما لم يوت أخد. فال و ما وتیت یا عباس قال ارت سقاية 
امحاج. فقال ما تقول آنت يا شيبة قال آوتیت مالم يوت احد. فقال و ما 
أعطيت قال: 

قد أعطيت عبارة السجد الحرام. فقال هما علي استحییت لکنا يا 


بات غلل عليه اللا اترا سر دس ر 
شیخان فقد أوتيت على صغري ما لم تؤتياه. فقالا و ما أوتيت يا علي قال 
قرت الاک سي | نا شورس ای تن 
يجر ذيله حتى دخل على رسول الم فقال له النى. 

ورف عباس قال ی فيل نهدا اس فال 
من ذلك قال على بن أبى طالب. فقال النى ادعوا لي عليا. فدعي فقال له يا 
ا الاك حداف عل :ما شنت ع فقا ل تناز رسو انه ر 
باق أن خاظك له آنفا فن شاء فلیغضب و من شاء فلیرض. ا نزل 
جبرئيل فقال. 

يا محمد إن ربك یقرئك السلام و يقول اتل علیهم هذه الآية «أَجَعَلْمٌ» 
سِقَايَةَ الخاجٌ و عبارَة الشجد احزام كَمَنْ آمَنَ باه و ام الاخر و جاهَدَ 
في سَبِيلٍ ال لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ لله» فقال العباس إنا قد رضینا. ثلاث مرات 

۸- عنه رواه آسد بن سعيد الكوفي عن الكلبي عن أبي صا. عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال افتخر علي و العباس و شيبة. حدثت بذلك 
في العتیق. 

48- عنه اخ‌نا محمد بن عبد الله الصوفى اخم‌نا محمد بن امد بن 
رف ای از یم ی یم ایا اعد ان 
آخبرنا زكريا بن يحيى آخبرنا مفضل بن یونس, عن تليد بن سلوان: 

عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى «ث رل الله سَكِيئتَُ عَلى 
رَسُولِهِ و على الموْمِنِينَ» الاية» قال نزلت في الذين ثبتوا مع رسول ال 
يوم حنين علي و العباس في نفر من بني هاشم. 

۰- عنه أخبرني الحسين بن أحمد. قال: أخبرنا عبد الرهن بن 
محمد. أخيرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن مد بن حرب الزاهد قال: 


حدئنی صام بن عبد الله الترمذي عن الحسين بن حمد. عن السعودي, 
عن الحكم بن عتيبة قال: 

أربعة لا شك فيهم أنهم ثبتوا يوم حنين فيهم علي بن أبي طالب . 

۱- عنه أخبرنا ابو يحيى بن زكريا بن حمد بقراءتى عليه في الجامع 

مع أظيله العفو خرن پوس بن اه العطان عة أسيوتانابى فير 
حمد بن عمرو الحافظ اخبرنا محمد بن عبدوس بن کامل, اخبرنا إسماعيل 
ابن موسى آخبرنا ا لحسن بن علي الهمداني عن حميد بن القاسم بن حميد بن 
عبد الرمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف في قوله 
تعالی: «و السَابقُونَ الذَوَلونَ» قال هم ستة من قريش أوهم إسلاما علي بن 
أ فى طالب. 
۱ ۲- عنه أخبرونا عن أبي بكر محمد بن الحسين السبيعي أخبرنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري آخبرنا حجاج بن یوسف 
أخبرنا بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي عن الضحاك عن ابن عباس 
في قوله تعالی «السابِقُونَ الأَوَلُونَ» قال علي بن أبي طالب و حمزة و عمار, 
و آبو ذر, و سلیان و مقداد. 

۳- عنه اخبرنا محمد بن على بن محمد بن الحسن الجرجانى اخبرنا 
اا و افا شیتآ رب اس ين سای ارت اروف ناي 
اللخاس, اخبرنا ا سین بن محمد بن عفير» اخبرنا احجاج بن یوسف بن 
قتيبة الأصبهاني آخبرنا بشر. عن الزبير. عن الضحالك. 

عن ابن عباس فى قوله تعلی: هر الیو اون 

۶- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدثني جعفر بن محمد 
ابن هاشم. عن عبادة بن زیاد. حدئنا أبو معمر عن سعيد بن خثیم عن 
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و قال «السَابقُونَ الْأدَلُونَ» الآية. فكما أن للسابقین فضلهم على من بعدهم 
كذلك لأبي علي بن أبي طالب فضيلة على السابقین بسبقه السابقین. في کلام 
طويل. 

۳۵- اغ اغ رجه اسن د سفيان في مسنده. و کرت انا سو 
الترمذي الحافظ في جامعه. و رواه عن أحمد بن امحسن, عن موسی بن 
إسماعيل. عن أبي عوانة. و كان شيخي سمعه منه. و رواه عن النضر جماعة, 
و عن أبي عوانة جماعة و أسانيده مذكورة في كتاب طيب الفطرة فى حب 
العترة. 

ل 
قال: حدثنى أبى. 

عن جعفر بن محمد, فى قوله: «اتّقوا اله و كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» قال 
يعني مع محمد و علي. 

۷- عنه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صاع السبيعي أخبرنا 
علي بن محمد الدهان, و الحسين بن إبراهيم الجصاص قالا: حدثنا حسين 
أي صالح: 

عن ابن عباس في قوله: «اتَقُوا الله وَ كُونُوا مَعَ الضّادِقِينَ» قال نزلت 
في علي بن أبي طالب اكلا خاصة. 

۸- عنه رواه بإسناد آخر عن الكلبى. عن أبي صالح عن ابن عباس, 


1۸1 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب يل - ج۱۱ 
في هذه الآية: «يا یا لین آمنُوا او الله و كُونُوا مَعَ الصادقیت». قال مع 
على و أصحاب على ا9ا. 

۱ محا وال عراف ل ين ان الال حل مت بن هد بن 
الحسن, عن أحمد بن صبيح الأسدي عن مفضل بن صا عن جابر: 

عن ابي جعفر و هو الباقر لا في قوله: «وَ کوئوا مَعَ الصادقین» قال 
مع ال محمد طلهكة. 

۰ - عنه قال أبو سعيد البلخي عن مقاتل بن سلیان, عن الضحاك. 
عن ابن عباس قال وعظ قوما من الأنصار أن يكونوا مع علي في الحرب 
كيلا یفتال, و يتأدبوا بأدبه و نصيحته لله و لرسوله. فأخبرهم ني الله لرا 
بأسمائهم. 

۱- عنه قال فرات حدثني الحسين بن سعيد. قال: حدثني هبيرة بن 
الحرث بن عمرو العبسمي حدثنا علي بن غراب عن أبان بن تغلب. 

عن أبي جعفر لا في قوله تعالى: «ائُوا الله و كُونُوا مع الضادِقِينَ» 
قال مع علي بن ابي طالب ناكا 

۲- عنه عن فرات بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن امد بن عمان 
بن ذليل قال: حدثنا أبو صالح الخزاز. عن مندل بن علي العنزي عن الكلبي 
عن ابي صا عن ابن عباس في قول الله تعالى: «انَّقُوا الله و كُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ» قال مع علي و أصحاب علي. 

۳۲- عنه أخبرنا عقیل, أخبرنا علي أخبرنا محمد أخبرنا أبو علي 
الحسن بن عغان الفسوي بالبصرة. أخبرنا يعقوب بن سفيان النسوي 
أخبرنا ابن قعنب, عن مالك بن أنسء عن نافع. 

عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: «انُوا للّم» قال أمر الله أصحاب 
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محمد 6اا بأجمعهم أن يخافوا الله ثم قال هم «و كُونُوا مَعَ الصاوقین». يعني 


المنابع: ۱ 

(۱) مناقب ابن شهراشوب: ۵۷۳/۱. 

(۲) ترجمة الامام عی: ۰۶۲۱/۲ (۳) فرائد السمطین: ۲۰۶/۱ 
)٤(‏ شواهد التغزیل: ۰۲۶۱/۱ إلى ۲۱۲. 


۰- سورة يونس 

-١‏ ابن عساکر: اخبرنا ابو ا لسن علي بن قبیس, انبانا ابو منصور 
ان خیرون اااي 1 

حيلولة: آخبرنا آبو القاسم بن السمرقندي أنبأًنا عاصم بن الحسن, 
انبانا ابو عمر بن مهديء انبانا ابو العباس بن عقدة, انبانا يعقوب بن 
یوسف بن زياد. أنبأنا نصر بن مزاحم أنبأنا محمد بن مروان عن الكلبي: 

عن أبي صا عن ابن عباس» قال في قوله تعالي: «قل بقضل الله و 
برخمته» بفضل الله النى اوا و برحمته على الا. 

5 الحسكانى: أخيرنا آپو احسبن على بن أبي طالب الحسني كتابة 
قال: أخبرني أبو عبد الله عروة بن يعقوب بن القاس القيمي أخبرنا 
الحسين بن أحمد الرازي أخبرني أحمد بن نصر النهرواني أخبرنا الحسن بن 
زكرياء أخبرنا اليثم بن عبد الله الزماني, أخبرني المأمون. قال: حدثني 
الرشيد. قال: حدثنى المهدي قال: حدثنی المنصور, قال: حدثنى أبي حمد. 
عن أبيه علي: ٠‏ ۱ ۱ 

عن أبيه عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى هو لله يَدعُوا إلى 
ذارٍ السّلام» يعني به الجنة. «و ِي مَن ياء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِم» يعني به 
ولاية علي بن أبي طالب ا. 

۳- عنه عن فرات بن إبراهيم الکوفی عن الحسين بن سعيد» عن 
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محمد بن مروان» عن عامر السراج» عن فضيل بن الزبير قال: 

قال زيد بن علي في هذه الآية: «وَ بدي مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط 
مُشتقیم» قال إلى ولاية علي بن أبي طالب. 

-٤‏ عنه عن فرات بن إبراهيم قال: حدثني الحسين بن سعيد. عن 
هشام بن يونس اللؤلوّي عن عامر السراج به سواء. 

-٥‏ عنه في العتيق: حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابيه. عن مقاتل 
ابن سلهان, عن الضحاك: 

عن ابن عباس قال: اختصم قوم إلى الني لت فام يفظن أضتخضابة 
أن يحكم بينهم فحكم فلم يرضوا به. فأمر عليا أن يحكم بينهم فحكم بينهم 
فرضوا به. 

قال کم يعض المنافقين: کم عليكم ادن فلم وو بده ی خیم 
عليكم علي فرضيتم به بئس الوم أنتم. فأنزل لله تعالى في علي: أن 
يدي إلى الق أَحَقٌ أن يُتبَع» إلى آخر الاية. و ذلك أن عليا كان يوفق 
لحقيقة القضاء. من غير أن يعلم. 

ديد آخبرنا آبو بکر التاجر آخبرنا احسن بن رشیق, أخبرنا 
محمد بن رزیق ين جامع» بن سفیان بن بشر الأسدي عن علي بن هاشم. 
عن إبراهيم بن حیان: 

عن أَبي جعفر قال أمر عمر علياءة أن يقضي بين رجلين فقضى 
ینیما فقال الذي قضى عليه هذا الذي يقضي بیننا كاه اورم هل فأخذ 
عمر بتلبيبه فقال ويلك و ما تدري من هذا هذا علي بن أبي طالب» هذا 
مولاي و مولى كل موّمن فن لم يكن مولاه فليس بوّمن. 

۷- عنه أخبرني أبو بكر العمري أخبرنا أبو جعفر القمي. أخبرنا 
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محمد بن الحسن بن أحمد. آخبرنا محمد بن الحسن الصفار. عن علي بن 
محمد القاساني, عن سلوان بن داود المنقري: 

عن يحيى بن سعید. عن جعفر الصادق عن أبيه عه في قول الله 
تعالى: «و نوات أَحَقٌّ هُوَ» قال يستنبئك يا حمد أهل مكة عن على 
بن أبي طالب أإمام؟ قل إي و ربي إنه حق. ۱ 

8- عنه أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي 
أخبرنا أبو أحمد البصري قال: حدثني المغيرة بن حمد. حدثني عبد الغفار 
ابن حمد. عن مندل بن علي عن الكلي. 

قال: و حدثني محمد بن زكرياء قال: حدثنا أبو اليسع محمد بن مروان 


عن الكلي. عن ابي صالح: 
عن ابن عباس فى قوله تعالی «قَلْ بِفَضْلٍ اله و بر حمتّه» الآية. قال 


و رواه عن الباقر عا مثله. 

9- عنه أخبرنا عقیل, أخبرنا علي أخبرنا حمد. أخبرنا عمرو بن 
الجمحي بکة أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي, أخبرنا أبو نعيم. عن 
سفيان: عن السدي: عن أبى ضالح. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إن من العباد عبادا يغبطهم الأنبياء 
تحابوا بروح الله على غير مال و لا عرض من الدنياء وجوههم نور لا 
يخافون إذا خاف الناس, و لا يحزنون إذا حزنواء أتدرون من هم قلنا لا يا 
رسول الله. قال هم علي بن أبي طالب و حمزة بن عبد المطلب و جعفر و 
عقیل, ثم قرا أ رسول ال مآلا إن َ أؤلياء الله لا خَوْفٌ عَلَمهِمْ و لا هم 
يحرَنُونَ». 
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المنابع: 
(۱) ترجمة الامام على طاقة: ۶۲۰/۲ 
(۲) شواهد التفزیل: ۲3۲/۱, إلى ۲۷۰. 
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۱- سورة هود 

۱- ابن شهرآشوب عن الطبري بإسناده عن جابر بن عبد الله عن 
على و روى الأصبغ و زين العابدين و الباقر و الصادق و الرضاءه8 
أنه قال أمير المؤمنين ا «أَقَنْ کان عل نة من رَه و وه شاهِدٌ» أنا. 

- - عنه عن الحافظ أي نعي بثلاثة طرق عن عباد بن عبد لله 
الأسدي في خبر قال سمعت عليا يقول: «أَقَنْ کان عَل نة من ره و ذأ 6 
شَاهِدٌ مِنْهُ» رسول ال على بينة من ربه و أنا الشاهد ذكره النطفزي 
في الخصائص. 

۳-عنه عن ماد ین سلمة عن ثابت عن أن داقن كان غل تة 
من رَبّه» قال هو رسول الله وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ قال علي بن أبي طالب كان و 
الله لسان رسول الله علض 

-٤‏ عنه عن کتاب فصیح الخطیب أنه سأله ابن الکواء فقال و ما 
أنزل فيك قال قوله: «أ قَنْ کان لب ین رَه و يلوه شاد ِث» و قد 
روى زاذان نحوا من ذلك. 7 

م- - عنه عن التعلبي عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس «أَفنْ 
کانَ ی یله من ريه و یتلوم شاهِدٌ مِنْهُ» الشاهد علي و قد رواه القاضي أبو 
عمرو عمان بن أحمد و أبو نصر القشيري في کتابهیا و الفلكي المفسر رواه 
عن مجاهد و عن عبد الله بن شداد. 
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یمسا کرد أخيرنا او عدا این بو دا تلا ااا 
سعية ون ا ین ما اناا او كه ی ين غا ی تابن رگا 
الجوزقء أنبأنا عمرو بن الحسن بن علي, أنبأنا أحمد بن الحسن الحرار, 
أنبأنا أبيء أنبأنا حصين بن خارق عن ضمرة» عن عطاء: 

عن أبى اسحاق عن الحارث عن على قلا قال: قال رسول الله ملظ 
مواق من ريدو انا شا هلك ١‏ 

۷- عنه قال: أنبأنا حصین. عن الخليل بن لطيف عن أبي هارون 
عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: « رم في من الْقَوْلِ» قال: 
بغضهم علي بن أبي طالب ا. 

۸- ابن المغازلي: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد البيع 
مكاتبة حدثنا أبو أحمد ابن أبي مسلم الفرضي حدثنا أبو العباس ابن عقدة 
انظ حدما ع بن ركريا خداقا عل "بن رست بن کم خا أن 
قال: أخبرني الوليد بن المسيب عن أبيه عن المنهال بن عمرو عن عباد بن 
عبدالله. 

قال: سعت عليّاً يقول: ما نزلت آية في كتاب الله جل و عر الا و قد 
علمت متى نزلت؟ و فيم انزلت؟ و ما من قريش رجل الا قد نزلت فيه آية 
من كتاب الله تسوقه إلى جنة أو نارء فقام إليه رجل فقال: 

یا آمیر الؤمنين فا نزلت فيك؟ فقال: لولا آناف سأأتتی عل رس 
لملا ما حدئتلی, أما تقرأ: «أَقَنْ کان على یه من رَه و وه شاد ینث». 
رسول الله لس على بينة من ربه و آنا الشاهد منه آتلوه و آتبعه و الله لأن 
تعلمون ما خصَنا الله عروجلّ به أهل البیت آحب إليّ مما على الأرض من 
ذهبة راء أو فضة بیضاء. 


44٤‏ مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب قل - ج۱۱ 

-٩‏ الحسكاني: في كتاب فهم القران, عن الامام جعفر بن محمد عك 
في قوله تعالی: «و بر كُلَّ ذٍي فَضْلٍ فَضْلَهُ» قال: قال الباقر هو علي بن 
أبي طالب اا . 

۰- عنه عن أبي النضر العياشي في تفسيره عن محمد بن یزداد. قال: 
ی ند ن غل اداو کن ب ا خر ری بان 
عن میمون بن مهران» و ليث بن سعد المصري. 

عن جابر بن أرقم» عن أخيه زيد بن أرقم قال إن جبرئيل الروح 
الأمين نزل على رسول الله بولاية علي بن أبي طالب عشية عرفة فضاق 
بذلك رسول الیل مخافة تكذيب أهل الافك و النفاق فدعا قوما أنا 
فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الوسم فلم ندر ما تقول له فبکی 

فقال له جبرئيل يا محمد أجزعت من أمر الله فقال كلا يا جبرئيل و 
لكن قد علم ربي ما لقيت من قريش إذ لم يقروا لي بالرسالة حتى أمرني 
بجهادهم و أهبط إلي جنودا من السماء فنصروني فكيف يقرون لعلي من 
عذى :تاشارف عنه سزكيل فنزل علیه للك تارك بتكن انا بوشن 
لك وَ ضائقٌ به صَدْرُكُ». 

۱- عنه حدثنا أبو الفضل علي بن الحسين الحافظ عن القاضي أبي 
الحسين محمد بن عفان بن الحسن النصيبيء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن 
الحسين بن صالح السبيعي قال أخبرنا علي بن جعفر بن موسى قال: حدثنا 
جندل بن والق قال: حدثنا محمد بن عمر. عن عبادة عن جعفر بن عبادة: 

عن أبيه قال: قال رسول اه سألت ربي خلاص قلب علي و 
موازرته و مرافقته, فأعطيت ذلك, فقال رجل من قريش لو سأل محمد ربه 
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شنا فيه صاع من تر كان خيرا له ما سأله. فبلغ ذلك النبي فشق عليه 
فأتزل الله تعالی: «فلََلَكَ تارك عض ما بوحی إلَئِكَ و ضایق به صَدْركُ». 

۲- عنه قرأت في التفسير العتيق الذي عندي حدثنا محمد بن سهل 
أبو عبد الله الکوفی. عن عغان بن يزيد عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر 
محمد بن على عه قال: قال رسول ال نی سألت ربي مؤاخاة علي و 
مودته فأعطاني ذلك ربي فقال رجل من قريش و الله لصاع من تمر أحب 
إلينا مما سأل محمد ربه. أفلا سأل ملكا يعضده أو ملكا يستعين به على 
عدوه. 

فبلغ ذلك رسول ال فشق عليه ذلك فأنزل الله تعالى عليه 
«قعلَ ارك عض ما يُوحئ الیل و ضَائِقٌ به صَدوّل أنْ يَقُولُوا لو لا ال 
عل کر أو جاء مه ملک ا نت تین و الله عَلى کل تیم وکیل». 

۳- عنه عن فرات بن إبراهيم عن الحسن بن علي بن لوَلوٌ. عن 
محمد بن مروان قال: حدثنا أبو حفص الاعشی, عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر بل قال: قال رسول الیل سألت ربي مؤاخاة علي و موازرته و 
إخلاص قلبه و نصيحته فأعطانى. 

فقال رجل من آصحابه یا عجبا حمد و اه لشتة بلية فیها صاخ من 
قر أحب إلي عما سأل, ألا سأل محمد ربه ملكا يعينه أو کنزا یتقوی به على 
عدوه. فبلغ ذلك الني يبك فضاق من ذلك صدره فأنزل الله تعالى: 
«مَلَعَلّكَ نار ك بض ما يُوحئ إلَيِكَ» الاآية. فكان النی ‏ يسلى به ما بقلبه. 

اا ا 
قال: حدثنا أبو بكر بن مجاهد. قال: حدثنا الحسن بن القاسم. قال: حدثنا 
علي بن سیف, عن أبيه. عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو عن عباد 
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ابن عبد الله. عن على اكلا 3 في قوله تعالی: «ا نان علی ین من وَبّه» قال 
وسيل مر لو شاه مِنْهُ» قال و أنا الشاهد منه. 

6- عنه أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال أخبرنا محمد بن أحمد 
ابن محمد الفقیه, قال: حدئنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثنا المغيرة بن 
محمد قال: حدثنا عبد الغفار بن محمد بن كثير الكلابي قال: حدثنا منصور 
ابن أبي الأسود. عن الأعمش, عن النهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله 
قال: كنا مع علي في الرحبة فقام إليه رجل فقال: 

يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله تعالى: «أَقنْ کان على یه من یه 
وه شاهِدٌ مِنّْهُ فقال علي و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما جر 
الواسي على رجل من قريش إلا و قد نزلت فيه من كتاب الله لله أية ۳ 
و لن تعلموا ما فرض الله لنا على لسان البي الأمي أحب إلي من ملء 
الأرض فضة. و إني لأعلم أن القلم قد جرى با هو كائن. 

آما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إن مثلنا فيكم كمثل سفينة نوح في 
قومه» و مثل باب حطة في بني | سرائیل. أنقراً سورة هود وان كان غل 
ین من رَيّهِ و یلو شاه مئه»». فرسول الله على بينة من ربه و آنا أتلوه و 
الشاهد منه. 

71- عنه له طرق عن الأعمش. و طرق عن المنهال و احارث عنه. 
عدا این فتجویه, حدتما طلحة بن محمد دثنا آبو بکر ین ماهد قال: 
أخبرني الحسن بن القاسم. آخبرنا علي بن ابراهيم عن فضیل بن ٍسحاق 
عن علي بن أبي المغيرة عن أبي إسحاق: 

عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال رسول ال على بينة 
مهو أنا الشاهل هته |تلوه اده 


وه 
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۷- عنه روي عن بسام بن عبد الله. عن أبي الطفیل قال خطبنا علي 
ابن أبي طالب ئلا على منبر الكوفة, فقام إليه ابن الكواء فقال هل أنزلت 
فيك آية لم يشاركك فيا أحد قال نعم أما تقرأ «أ قن كان على بي ین رب 
و یلو شاهِدٌ مِنْهُ» فالنى ٤ل‏ كان على بينة من ربه و أنا الشاهد منه. 

۸ عند الكيرنا أبو ين الميكاق أخيرنا أبن قوب الضيدلاق 
بمكة أخبرنا أبو جعفر العقیلي عن أحمد بن داود. و زكريا بن يحيى. قالا: 
حدئنا أحمد بن بدیل, حدثنا المفضل بن صالح. عن جابر الجعى: 

عن عبد الله بن نجي عن علا قال ما ضللت و لا ضل بي و ما 
نسيت و ما عهد إلي و ان لعلى بينة من ربي بينها لنبيه. و بينها البی ليء و 
إني لعلى الطریق الواضح ألقطه لقطا. ۱ 

۹- عنه آخبرنا آبو القاسم القرشي آخبرنا آبو بكر القرشي آخبرنا 
آبو العباس النسوي آخبرنا القاسم بن خليفة, عن علي بن قادم» عن أسباط 
أبن نصر, عن جابر. 

عن عبد الله بن نجي قال: قال علي و الله ما کذبت و لا کذبت و لا 
شککت و لا نسيت ما عهد إلي و إني لعلى بينة من ربي بينها لنبيه و بينها 
لي و إني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. 

۰- عنه أخبرناه عاليا أبو بكر الحرشي أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
علي بن دحیم, أخبرنا أحمد بن خازم, عن علي بن قادم, عن أسباط بن 
نصر, به لفظا سواء. 

۱- عنه حدثني أبو القاسم الفارسي قال: حدثني أبي, قال: حدثنا 
أبو القاسم منصور بن الحسين بن مذحج بأنطاكية, حدئنا محمد بن زكريا 


1 
ا ا 


عبد الله: 

عن ابن عباس في قول الله تعالى «ا هَن كانَ على بَنَةٍ ین رَيّهه قال 
الب «و یتلوه شاهِدٌ مِنْهُ» قال هو علي بن أبي طالب ٍ. 

۲- عنه أخبرونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي في 
تفسيره حدثنا علي بن محمد الدهان, و الحسين بن إبراهيم الجصاص. قالا: 
ا المسيوين اک عن حن بن حسين عن عبان عن لی 
عن ابي صا عن ابن عباس في قوله تعالی «أَفْنْ کان على ین رَبّه» 
رسول الهمَلْكَة. «وَ ينوه شاد مِنْهُه علي ئلا خاصة. 

فع اعرا عقيل بن اس اغبا مل ب سین ابرا 
عن ید ئها خرن معد ری عون بن إن سيل ار با لمر 
أخبرنا علي بن عبد العزيز, أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام» عن حجاج 
ابن منهال» عن ماد بن سلمة. عن ثابت: 

عن أنس بن مالك في قوله عز و جل: «ا ن كانَ على ب ین َبه» 
قال هو محمد مَليكُة. «وَ يلوه شاد مِنْهُ» قال هو علي بن ابي طالب. كان 
و الله لسان رسول الله إلى أهل مكة في نقض عهدهم مع رسول ال 

6- عنه عن فرات بن إبراهيم الكوفي قال: حدثني الحسين بن سعيد 
قال: حدثنا محمد بن حماد. قال: حدثنا محمد بن سنان عن ابي الجارود. عن 
حبيب بن يسار. ٠‏ 

عن زاذان قال: معت علياقة يقول: لو ثنيت لي الوسادة فجلست 
عليها حكنت بين أهل التوراة بتوراتهم و بين أهل الانجیل بإنجيلهم و بين 
أهل الزبور بزبورهم و بين أهل الفرقان بفرقانهم بقضاء يزهر يصعد إلى ال 
واله ما نزلت آية في ليل أو نهار و لا سهل و لا جبل و لا بر و لا بحر إلا و 
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قد عرفت أي ساعة نزلت و فیمن نزلت. 

و ما من قريش رجل جری عليه الواسي الا قد نزلت فيه آية من 
کتاب اه تسوقه ال جنة آو تقوده ال نار. 

فقال قائل فا نزل فيك يا آمیر الومنین قال: «ا هَن كان عَلى ی مِنْ 
رَه و یلو شاهد مِنْدُ» فحمد تيك على بينة من ربه و آنا الشاهد منه 
أخلق انار 

۵- عنه عن ابي بكر السبيعي في تفسيره عن علي بن ابراهیم بن 
محمد العلوي عن الحسين بن الحكم الحاطب عن إسماعيل بن صبيح قال: 
حدثنا آبو الجارود به و قال: قال على 2 و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو 
کسرت ل وسادة و آجلست علبها حکت. 

و ساق الکلام بثل ما تقدم إلى أن قال فقال رجل فقال ما آيتك يا 
أمير المؤمنين التي نزلت فيك قال أ فن کان عَلى ی من ره و یلو شاد 
A aE‏ ورین اسان ری 

7- عنه أخبرنا الحسن بن على بن محمد امحوهري ببغداد. آخبرنا 
دي ع ١‏ برعي اد شارك أبس للشو ان ی یه 
لتاق قال عدين یخن ای ری قا« عدف تسیل بن 
صبیح, حدثنا أبو الجارؤه عن حبيب بن يسار: 

عن زاذان قال: سعت علا یقول و الذي فلق الحبة و برأ النسمة 
ما من فریش رجل جرت علیه الواسی الا و آنا آعرف له آية تسوقه ال 
جنة أو آية تسوقه إلى نار. فقام رجل فقال: 

ما آيتك يا أمير الومنين التي نزلت فيك قال:«َقن کان على َة نیو 
ا ل غل ونه هن و امد هآ 


۷- عنه بالسند التقدم قال: حدثني الحبري, قال: حدثنا حسن بن 
حسین, حدثنا حبان, عن الكلبي عن أبي صالم» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «وَ یله شاهِدٌ مِنْهُ» قال هو على 31 خاصة. 

۸- عنه عن فرات بن براهے» قال: حدثني جعفر بن محمد الفزاري 
قال: حدثنا عباد. قال أخبرنا نصر بن مزاحم. عن محمد بن مروان. عن 
الكلبي عن أبي صالح. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «و إِنَا موم نَصِيبَيم غير مقو ص» 
يعني بني هاشم وني کی آلا ارا ف ستو قال ابن 
عباس و هو ستون مائة و سنة. 

۹- عنه عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الحسني عن فرات بن 
إبراهيم الکوفی, قال: حدثني جعفر بن محمد الفزاري عن عباد. عن الحسين 
ابن حمادء عن أببه. عن زياد المديني عن زيد بن على 39 في قوله: «قَلَّهُ لا 

کانَ مِنَ اون من قَبْلِكُمْ ولو ون عن ماد د في الأْض» قال 
نزلت هذه فينا. 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب: ۵*۱۸/۱. 
(۲) ترجمة الامام على : 1۲۰/۲ 
(۳) مناقب ابن المغازلي: ۲۷۰. 

.۲۸۶ شواهد التفزیل: ۲۷۱/۱ إلى‎ )٤( 


باب على عليه السلام و القرآن 0۰۱ 


و وف 

۱- الحسكانى عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الحسن بن على 
ابن يزيد الجعفري قال: حدثنى سعيد بن الحسن بن مالك. عن بکار قال: 
خلج اا ا ر عون ا 

عن أبي جعفر قال لا نالتنى شفاعة جدي إن لم يكن هذه الآية نزلت 
في علي خاصة: دكُل هذه سبلي أَدْعُوا إلى او على ِصِيرةٍ نا ومن ان و 
شبخان الله و ما نا ین الُمْركينَ» لفظا واحدا. ۱ 

۲- عنه عن فرات عن إسماعيل بن ايراهيم. و حمد بن الحسين بن 
الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر, عن علبة بن ميمون» عن نجم: 

عن أو جمفر ان قال سألته عن قول اه تعالی: «قل هتیو سيل 
أَدْعُوا إلى الله على بَصِيرَةٍ أَنَا و من | بَعَي» قال: «و مَن اتَبَعَي» علي بن أبي 
طالب از 

۳- عنه عن فرات قال: حدثني جعفر بن حمد. عن محمد بن تسنيم 
قال: حدئنا الحجال عن ثعلبة. عن عمر بن حميد: 

عن أبي جعفر لا قال سألته عن قول الله «قُلْ هذ سبيلي أَدْمُوا إلى 
الله» قال: «مَنِ اتبعنی» على بن أي طالب اط. 

6- عنه عن فرات قال: حدتني اعد بنالقاسم, حدتنا حمد بن أي 


غر ین روت انين و ین حفن ب اشد قال جرا ادان 
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الطحان, عن كهمس بن احسن, عن سلم الحذاء: 

عن زيد بن على ايا قال: قال رسول الله ص في قول الله تعالى 
«قُلْ هذه سَبيلي أَدْعُوا إلى الله على بَصِيرةٍ أا و من اتبَعِي» من أهل بيتي لا 
يزال الرجل بعد الرجل يدعو إلى ما أدعو إليه. 0 1 

۵- عنه عن فرات قال: حدثني الحسين بن سعيد. حدثني محمد بن 
ماد بن عمرو الحناط حدثني محمد بن اطيثم القيمي حدثني ماد بن ثابت. 
عن ابي داود. عن آبان بن تغلب: 

عن جعفر بن حمدطاك8 في هذه الآية «أَدْعُوا إلى لله على بَصِيرَة» 
قال هی و الله ولايتنا أهل البيت لا ينكره أحد إلا ضال, و لا ينتقص عليا 
إلا ضال, 


(۱) شواهد التفزیل: ۲۸۵/۱ إلى 187. 
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۲۳- سورة الرعد 

-١‏ ابن شهرآشوب عن سليم بن قيس الال عن علي 32 أن الله 
تعالى إيانا عنى بقوله: «ُّبَداءَ على التاس» فرسول اله شاهد علينا و نحن 
شهداء الله على خلقه و حجته في أرضه و نحن الذين قال الله تعالى: «و 
كَذْلِكَ جعناکه امه وَسَطأ لِتَكُونُوا شْجَداءَ عَلَ لاس و يَكُونَ الشول 
لیم شي دأ». 

۲- عنه یقال: انه العنی بقوله: «و چيء بان ا 

28 عنه عن مالك بن أنس عن مي عن ابي صالح في قوله: «و مَنْ 
بطع اله و سول لِك مع لذبن َعَم هن الي وَالصّدَيقِينَ 
الشبَذاء» قال: «الشبذاء» يعني عليا و جعفرا و حمزة والحسن و 0 
هولاء سادات الشهداء. 

«و الصْالِينَ» يعني سلمان و أبا ذر و القداد و عمارا و بلالا و خبابا 
«وَ حَسْن أُولئِكَ رفیقً» يعني في ا جنة «ذْلِكَ الْقَضْلُ ین الله و كن بال عَلِاً» 
إن مفزل علي و فاطمة و الحسن و الحسين طم 9 و منزل رسول الله وله 


واحد. 


0 


-٤‏ عنه قال: أبو عبيد فى غريب الحديث ان النى تلل قال لأمير 
المؤمنين ا ان لك بيتا فى الجنة و انك لذو قرينها. 
حابن مساكر: ارا ابو شین الذكفانق واه اباب از 


الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب. أنبأنا آبو بكر بن أبي امحدید. آنبأنا 
عبدالله بن أحمد بن ربيعة الربعى أنبأنا ا لحسين بن إسحاق التستري. أنبأنا 
هارون بن حاتم القري, أنبأنا ا بن أبي حماد. عن إسحاق العطار. و هو 
أبو حمزة بن الربيع: 

عن عبدالله بن محمد بن عقیل, عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت النبي 
رسول ال يقول لعلی: الناس من أشجار شتی. و أنا و أنت من شجرة 
واحدة, ثم قرأ النبي مَلَفْحةِ: «وَ جات ین آغذاب و رز و يل وان و 

E‏ آبو غل بن السبط. انبأنا بو حمد الحوهري. 

عذاراكة و جين ا ن أجانا ا ا 
قالا: أنبأنا أبو بكر القطيعي, أنبأنا عبدالله بن آمد. حدثني عغان بن أبي 
شيبة» أنبأنا مطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي في قوله: 
«إغا أت نژ و کل وم هاد» قال: رسول الیل أنا النذر و اهادي 
رجل من بي هاشم. 

۷- عنه أخبرنا أبو العز بن کادش أنبأنا أبو الطیب طاهر بن عبدالله 
أنبأنا على بن عمر بن محمد الحربي أنبأنا أحمد بن ا حسن بن عبدالجبار, 
أنبأنا الطلب بن زياد: 

عن السدي عن عبد خير عن علي في قوله: نا أَنْتَ در و لكل 
وم هادٍ» قال: رسول الم أنا المنذر و الهادي علي 92. 

رح عد :هيدنا أبى النويين كادف خو أو لطس ظاخ رین یه 
لله أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحربي آخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار أخبرنا عفان بن بي شيبة أخبرنا المطلب بن زياد: 
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عن السدي عن عبد خير عن علي في قول الله عز وجل: مات 
مذ و کل قوم هادٍ» قال رسول الله یل النذر واهادي على لا 

- دج لحز لوط ل عل رن N E‏ 
أنا أبو محمد بن النحاس أنا آبو سعيد بن الأعرابي نا آبو سعيد عبد الرحمن 
ابن محمد بن منصور الحارني نا حسين بن علي الأشقر نا منصور بن أبي 
الأسود عن الأعمش: 

عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال: إن نت مر و کل 
وم هاد» قال على لا رسول الیل المنذر وأنا الاد 

تفه احيرا أو اطالت میا أن الحسن اعرا اوعس ار 
أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن 
حمزة الجعنى أخبرنا الحسن بن الحسين الأنصاري في هذا السجد وهو 
تسعد عد لفون باجعا وى ا عطاء یه سفن 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت: «إغا أَنْتَ و و 
ِكَل قوم هاد» قال الني مَلَيْكد: أنا المنذر وعلي اك اهادي بك يا علي 
هتدي الهتدون. 

۱- أبراهيم بن محمد الجويفي : أنبأني شیخنا العلامة نجم الدين عغان 
ابن الموفق أنبأنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي إجازة: أنبأنا الشيخ عبد 
الجبار بن محمد الخواري البييق أنبأنا الإمام أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي, قال: 

و من الایات التي جعل فیها علي تلو الب هي قوله تعالی: 
«إما أَنْتَ مر و کل قزم هادِ» على ما 

أخيرنا آبو لسن بن أن كر الفقیه. آنبًنا حمد بن عبدالّه بن حمد 
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الحافظ, أخبرني آبو بكر ابن آبي دارم. حدثتا النذر بن محمد بن النذر 
أبي الجهم. عن آبان بن تغلب عن نفيع بن احارت قال: 

حدئني أبو برزة الأسلمي قال: سمعت رسول ال يقول: «إا 
أت ان و وضع يذه غل صدر نفسه, م وضعها غل مدعل و هو 
یقول: «و لكل قوم هاد». 

۲- عنه أخبرني الامام حمد بن أي اقا حمد ین عبدالکريم 
إجازة بروایته عن والده اجازة بروایته عن شهردار بن شيرويه بن شهردار 
إجازة. قال: أنبأنا والدي أنبأنا أبو الحسن مد بن حمدان بإصبهان, أنبأنا 
أبو أحمد عبدالله بن عمر بن عبد العزيز الكرجي سنة سبع و أربع مأة. 

رتنا عدن عمد ناسين أو خا دنا اعد ن عد يق 
أبي زيد البصري جكة. حدثنا أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب. 
حدئنا الحسن بن الحسين الأنصاري حدئنا معاذ بن مسلم. عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير: 

عن ابن عباس قال لا نزلت: «إنَا أَنْتَ مُنْذِرٌ و لک موم هاد». قال 
لني :نا المنذر و علي الهادي بك يا علي يهتدي المهتدون بعدي. 

١‏ ۳- الحسكاني: أخيرنا امون بن حمد الحبل آخبرنا سین بن 
محمد بن حبيش المقري أخبرنا الحسن بن أحمد بن الليث. عن هارون بن 
حاتم» عن عبد الرحمن بن أبي حماد. عن إسحاق العطار عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل: 

عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول ال يقول لعلى اها يا 


علي الناس من شجر شتى و أنا و نت من شجرة واحدة, ثم قرأ رسول 
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الها «وَ جنات من آغناب و رزخ و تخل صلوان و غَيْنُ صنوان يُشق 
اء وج 

۶6- عنه آخبرنا حمزة بن محمد بن عبد الله الجعفريء أنبأنا آبو 
الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بدمشق, عن علي بن محمد بن 
کاس النخعي هو آبو القاسم القاضي عن علي بن موسى الأودي عن عبيد 
الله بن موسى العبسي قال: حدئنا أبو حفص العبدي, عن أبي هارون 
العبدي قال: 

سألت أبا سعيد الخدري عن علي بن أبي طالب خاصة فقال معت 
رسول ال و هو يفول خلق الناس من آشجار شتی, و خلقت آنا و 
علي من شجرة واحدة فأنا أصلها و علي فرعها. فطوبى لمن استمسك 
بأصلها و أكل من فرعها. 

۵- عنه أخبرنا علي بن أحمد, آخبرنا أحمد بن عبید الله. قال: حدئني 
يحيى بن البختري. 

و أخبرنا آبو نصر المفسر, أخبرنا أبو عمرو بن مطر إملاء سنة تسع و 
أربعين و ثلافائة أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد البختري ببغداد أخبرنا 
عغان بن عبد الله القرشي أخبرنا عبد الله بن طيعة أبو الزبير: 

عن جابر أن رسول ال كان بعرفات و علي تجاهه فقال يا علي 
ادن مني و ضع خمسك في خمسي يا علي خلقت آنا و أنت من شجرة أنا 
أصلها و أنت فرعها و الحسن و الحسين آغصانهاء يا علي من تعلق بغصن 
منها أدخله الله الجنة. هذا لفظ المفسرء و المعنى واحد. 

7- عنه حدثنى الوالد عن أبى حفص بن شاهين. عن أحمد بن محمد 
الع قاس هی اعد قر کر ری قالا: 
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و أخبرنا آبو بكر محمد بن عبد العزيز الجوري عن الحسن بن رشيق 
المصري عن عمر بن علي بن سليان الدينوري عن الحسن بن الحسين 
الأنصاري عن معاذ بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: 
عن ابن عباس لا تزلت ما نت مر و کل قوم ها » قال رسول 
علض أنا المنذر و علي اهادي من بعدي و ضرب بيده إلى صدر 
على الا فقال «أنت اماد بعدي يا على بك مهتدي المهتدون. 

۱ دعن اوا یس الميكان اخ ابر انیس ا 
الحسين بالكوفة آخبرنا علي بن العباس بن الولید. آخبرنا جعفر بن محمد 
ابن الحسين أخبرنا حسن بن حسين, أخبرنا معاذ بن مسلم الفراء. عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: 

عن ابن عباس قال لا نزلت: «إنا أَنْتَ منْذٍ مدر و کل قوم هاد» أشار 
رسول اله ا بيده إلى صدره فقال أنا المنذر « لکل 0 ٣‏ هاد» ثم أشار 
بيده إلى على اا فقال: يا على بك تدي المهتدون بعدي. 

ا اشنا ابو ۳ بن أبي الحسن اهارونی آخبرنا آبو العباس 
ابن أبي بكر الأنغاطي الروزي أن عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان 
حدثهم قال: حدثني أبي عن عبد الأعلى بن واصل عن الحسن الأنصاري - 
و كان ثقة معروفا يعرف بالعرني - عن معاذ بن مسلم بياع الهروي - قال 
عبد الأعلى و هذا شيخ روى عنه الحاربي عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
ا س 

عن ابن عباس في قوله: «إنًا أَنْتَ منذژ» قال: قال رسول اه 
أنا المنذر و علي اهادي . ثم قال: يا علي بك مهتدي الهتدون بعدي. 
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9- عنه حدثني آبو القاسم بن أبي الحسن الفارسي حدثنا أبي حدثنا 

محمد بن القاسم ا حاربي حدثنا القاسم بن هشام بن يونس عن حسن بن 

حسين عن معاذ بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: 

عن ابن عباس قال: قال رسول ال «إننا أَنْتَ مُنْذِرٌه و وضع 
يده على صدره. ثم قال «و کل قوم هاد» و أومى بيده إلى منکب علي اق 
ثم قال يا علي بك بهتدي الهتدون.. 

۰- عنه حدئنی أبو سعيد السعدي حدئنا أبو الحسين محمد بن المظفر 
اللنافظ يداد ندا ابو عند جفر بن مي بن الناسس بدا باعل 
ابن محمد المزني حدثنا حسن بن حسين به سواء, قال: 

لا نزلت «إنا أَنْتَ مدر قال رسول ال أنا يا علي المنذرء و 
أنت اهادي, بك بهتدي الهتدون بعدي. 

١‏ عنه أخيرنا آبو سعيد أخيرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ 
ببغداد قال: حدثني أبو بكر محمد بن الفتح الخياط, أخبرنا أحمد بن عبد الله 
ابن يزيد الوّدب. قال: حدثني أحمد بن داود. ابن أخت عبد الرزاق. قال: 
حدئني أبو صا, قال: حدثني بعض رواة ليث» عن ليث. عن سعيد بن 
جبير: 

عن ابن عباس قال: قال رسول ال ليلة أسري بى ما سألت 
ربي شيئا إلا آعطانیه. و معت مناديا من خلفى يقول يا محمد فا أنت منذر 
و لكل قوم هاد. قلت أنا المنذر فن اهادي قال علي الهادي الهتدي, القائد 
أمتك إلى جنتي غراء حجلین برحمتي. 

۲- عنه عن الجوهري عن المرزباني عن علي بن محمد الحافظ قال: 
حدثني الحبري حدثني حسن بن حسين حدثني حبان, عن الكلبي عن ابي 
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صا عن ابن عباس في قوله تعالی: «و لک قَوْمٍ اوه قال هو علي لد 

۳- عنه حدثنا إسماعيل بن صبيح قال أنبأني 55 الجارود, عن أبي 
داود. عن أبي برزة قال: سعت رسول اله يلافك يقو ل: با نت ُندژ» ثم 
يرد يده إلى صدره ثم يقول و لِكُل قَوْمٍ هادٍ و يشير إلى علي بيده. 

۶- عنه آخبرنا عقيل بن احسین آخبرنا علی بن احسین آخبرنا 
مدن شتا أعيريا مدي ای ااا آخبرنا إبراههم بن 
فهد. آخبرنا الحكم بن اسل عن شعبة عن قتادة, عن سعيد بن المسيب. 

عن أبي هريرة في قوله تعالى: 57 أَنْتَ مُنْذِرٌ» يعني رسول الله ااا 
و في قوله: «و کل قَوْم هادٍ» قال EEL‏ الله ملكي فقال إن 
هادي هذه الأمة على بن أبي طالب اا 

6 عله حدتنا الماك أبوعيد اله الحافظ املاء و قراءة قال آخبرني 
أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة , أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر بن 
سعيد اللخمي من صل کتابه, قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين 
ابن سعيد. عن أبي سعيد بن أبي الجهم» عن أبان بن تغلب عن نفيع بن 
الحارث قال: 

ای ورو الاسلمن قال سمعت رسول ال يقول: «إنا 
ت من و وضع يده على صدر نفسه ثم وضعها على يد علي و قال: 
«لِكُلٌ قَوْمٍ هاو». 

قال الحاكم: تفرد به المنذر بن محمد القابوسي بإسناده و هو من 
حديث أبان عجب جدا. 

7 عنه أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي 
أخبرنا أبو أحمد البصري أخبرنا أحمد بن عباد أخبرنا زكريا بن يحيى 
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أخبرنا إسماعيل بن صبيح آخبرنا أبو الجارود زياد بن النذر» عن أبي داود: 
عن أبي برزة الأسلمي قال سمعت رسول الا يقول: «إنا أَنْتَ 

مره ثم ضرب يده إلى صدره «و کل قوم هادٍ» و يشير إلى علي نز 

۷- عنه أخبرنا احاکم الوالد. آخبرنا آبو حفص قال: RE‏ 
اوه مين يق هیا اف بن ان هلا اج اه ین یی 

و آخبرنا آبو بكر بن أبي الحسن الحافظ أن عمر بن الحسن بن علي 
ابن مالك أخبرهم عن أحمد بن الحسن الخراز. عن أبي حسين بن مخارق, 
عن حمزة الزيات» عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده 
قال قرأ رسول الله ص: 5 أت مذ و کل قوم هاد» فقال أنا المنذر, و 
على اهادي . لفظا واحدا 

١‏ ۸- عنه أخبرنا أبو الحسن النجار الطبراني أخبرنا الفضل بن 
هارونء. عن عڻان. 

و أخبرنا أبو الحسن الأهوازي أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن ناجية عن عغان بن أبي شيبة» عن مطلب بن زياد 
الأسدي عن السدي عن عبد خير عن علي في قوله: «إنا أَنْتَ مر و کل 
وم هاد» قال رسول الله ارا النذر, و اهادي رجل من بني هاشم. 

۹- عنه أخبرنا آبو عبد الله أخبرنا آبو بكر القطیعی آخبرنا عبد الله 
او عنمن حنبل, آخبرنا عغان بن ارو شيية به کلفظه. .- 

۰- عنه أخبرنا آبو عبد الله القن آخبرنا أحمد بن جعفر بن مدان, 
آخبرنا محمد بن اسحاق السوحي آخبرناابراهيم بن عبد أن بن جا عن 
الطلب عن السدي عن عبد خير: 

عن علي في قوله: «إنًا أَنْتَ مه قال النذر النبي. و اهادي 


۲ مسند الامام أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب ِا - ج۱۱ 

۱- عته آخبرنا حمد بن عبد اشن أت آخبرنا حمد ین آمد ین 
محمد بن علي آخبرنا عبد العزیز بن يحبى بن أحمد بن عیسی قال: حدثني 
الغیرة بن حمد. قال: حدق ابراهیم بن حمد بن عبد الرحمن الازدي سنة 
ست عشرة و مائتين أخبرنا قيس بن الربيع» و منصور بن أبي الأسود. عن 
الأعمش. عن النهال بن عمرو 

عن عباد بن عبد الله قال: قال علي ما نزلت من القران اية إلا و 
قد علمت فيمن نزلت قيل فا نزل فيك فقال لو لا آنکم سألقونى ما 
أخبرتكم, نزلت فّ هذه الآية إا أت مر و کل قَوْم هاچ» فرسول الله 
النذر, و آنا امادي إن ما جاء بد. 

۲- عنه حدئنی آبو امن الفارسی حدثتا آبو حمد عبد ال بن 
أحمد الشيباني حدثنا مد بن علي بن رزين الباشاني حدثنا عبد لله بن 
الحرث. حد ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظھیرء قال: حدثني ابی عن حکیم بن جبير: 

عن أبي فروة الأسلمي قال: دعا رسول اله ربكل بالطهور و عنده 
على بن أبي طالب لاء فأخذ رسول ال بيد علي بعد ما تطهر فألزقها 
بصدره, فقال ونا نت مذ ثم ردها إلى صدر علي ثم قال «و لِك تم 
هاد» ثم قال إنك منارة الأنام و غاية الهدى و أمير القراء. أشهد على ذلك 
أنك كذلك. 

۳- عنه أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي أخبرنا 
يحيى بن منصور القاضي آخبرنا محمد بن إبراهيم العبدي أخبرنا هشام بن 
غيان آخبرنا عراك بن خالد آخبرنا یی .ين امحارث: 

عن عبد الله بن عامر, قال آزعجت الزرقاء الكوفية إلى معاوية فلا 
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آد خلت عليه قال ها معاوية ما تقولین في مولى الوّمنین علي فأنشأت تقول: 
ل وكاس لهل یتفن 
من حالف العدل والإيان مقترنا فصار بالعدل و الایان مقرونا 

فقال کا معا وة کیف رويك فيه هده الق بو پم ال يدك اقول 
في كتابه لنبيه «إنا أَنْتَ مر و کل وم هاٍ» النذر رسول الله و اهادي 
علي ولي الله. ١‏ 

٤-عنه‏ أخبرنا السيد آبو منصور ظفر بن محمد الحسيني آخبرنا ابن 
ماقي أخبرنا الحبري أخبرنا حسن بن علي بن القاسم عن عبد الوهاب بن 
بجاهد. عن أبيه في قول الله عز و جل: «إغا أَنْتَ مر و یکلم هاچٍ» قال: 
محمد المنذر. و علي امادي. 

۵- عنه حدثني الحاكم الوالد أبو حمد حدثنا عمر بن أحمد بن عمان 
الواعظ ببغداد. و أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين الخزاز. عن أبي حصين بن مخارق: 

عن موسى بن جعفر» عن أبيه عن آبائه 22 قال سئل رسول 
اولك عن طرى قال هر جر آصلها ق داري و فرغها غل اه 
الجنة. ثم سئل عنها مرة آخری فقال هي في دار علي. فقيل له في ذلك فقال 
إن داري و دار علي في الجنة هكان واحد. 0 

۳- عنه في العتيق: حدئنا آبو سعيد المعادي حدثنا أبو الحسين 
الكهيلي حدثنا أبو جعفر الحضرمي عن جندل بن والق عن إسماعيل بن 
اة افر ى عن دازدنين عبد لار آله عن جار 

عن أبي جعفر قال سئل رسول الله اا عن قوله تعالی: «طوبی م 
وَحُسْنٌُ مآب» قال هي شجرة في الجنة أصلها في داري و فرعها على أهل 


31 مسند الامام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب مب - ج١١‏ 
الجنة. ثم سئل عنها مرة آخری قال هي شجرة في الجنة أصلها في دار 
على و فرعها على أهل الجنة. فقيل له سألناك عنها يا رسول الله فقلت 
أصلها في داري ثم سألناك عنها مرة أخرى فقلت شجرة في الجنة أصلها في 
دار علي و فرعها على أهل الجنة. فقال إن داري و دار علي واحدة. 

۷- عنه في التفسير العتيق روى محمد بن الحسن الكوفي. عن 
إسماعيل به سواء. 

۸- عنه آخبرنا عقيل آخبرنا على بن الحسين أخترنا حمد بن عبید 
اله أخبرنا محمد بن خرزاد بالهواز آخبرنا بشر ین سلیان بن مطر آخبرنا 
سفيان بن عيينة, عن ابن شهاب عن الأعرج. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يوما لعمر بن الخطاب إن في الجنة 
لشجرة ما في الجنة قصر و لا دار و لا منزل و لا مجلس إلا و فيه غصن من 
أغصان تلك الشجرة و أصل تلك الشجرة في داري. ثم مضى على ذلك 
ثلاثة أيام, ثم قال رسول اه يا عمر إن في الجنة لشجرة ما في الجنة 
قصر ولادار ولامنزل ولا مجلس الاو فيه غصن من أغصان تلك الشجرة. 

أصلها في دار علي بن ابي طالب 'اكا. قال عمر يا رسول الله قلت 
ذلك اليوم إن أصل تلك الشجرة في داري و اليوم قلت إن أصل تلك 
الشجرة في دار علي فقال رسول الله أما علمت أن منزلي و مفزل علي في 
الجنة واحدة» و قصري و قصر على في الحنة واحد. و سريري و سرير 
على فى الحنة واحد. 

۱ ۹- عنه حدئنی آبو الحسن الفارسی و أبو بکر العمري قالا: حدثنا 
بو جمفر حمد ين عليالفقید ٍملاء حدثتا سين موسی التوکل حدثنا 
محمد بن يحيى العطار حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی عن القاسم بن يحيى عن 


جده الحسن بن راشد. عن عمرو بن مفلس. عن خلف» عن عطية العوفی: 

عن أي سعيد الندري قال سألت رسول ال عن قول الله 
تعالى: «وَ مَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب» قال ذاك أخي علي بن أبي طالب قلا 

-٠‏ عنه أخبرنا أبو عبد الله الفارسي قال: حدثني أبو بكر الفید. قال: 
ا موی فا تمد ری بع و 
عاضا و ين ابر دا و وان عن أى خن غ معد ين کی 

عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَ مَنْ عِنْدَهُ عم الکثاب» قال هو 
علي بن أبي طالب كل 

-١ ۱‏ عنه أخبرونا عن أبي بكر عبد الله بن حمد بن منصور بن الجنيد 

الرازي آخبرنا محمد بن الحسين بن سکاب آخبرنا مد بن مفضل آخبرنا 
مندل بن علي عن إسماعيل بن سلهان. 

عن أبي عمر زاذان, عن ابن الحنفية في قوله تعالی: «و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكئاب» قال: هو علي بن أبي طالب اكة. 

الع ههه غر عن أ بكر عفد ين مهن هااا 
قال: حدثني الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجصاص حدثني حسين بسن 
حكم الحبري حدثني سعيد بن عڻان» عن أبي مریم قال: 

حدئني عبد ال ين غطاء قال کنت جالسا مم آي جعفر ق السجد 
فرأيت ابنا لعبد الله بن سلام جالسا في ناحية فقلت لأبي جعفر زعموا أن با 
هذا عنده علم الکتاب (یعنی) عبد اللّه بن سلام. قال لا إغا ذاك علي بن أي 
طالب سه و رواه عن أي مریم و اسمه عبد الغفار بن القاس أبو نعيم 
الملائي كا في التفسير العتيق. 

۳ عنه إخبرنا محمد بن عقبة و الحسن بن حسين عن قيس» عن 


إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح في قوله عز و جل «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكتاب» قال رجل من قريش هو علي و لكنا لا نسميه. 

ال عم ر عل ب لبك كاسن بن الم اة 
نوو ییآ ی قشاع امايق اند 
ی ی تب ری 

عن أبي صالم في قوله تعالى «و من عِنْدَهُ عم الکثاب» قال: على بن 
أبي طالب كان عالما بالتفسير و التأويل و الناسخ و المنسوخ و الحلال 
و الحرام. قال أبو صالم معت ابن عباس مرة يقول هو عبد الله بن سلام و 
سمعته في آخر عمره يقول لا و الله ما هو إلا علي بن أبي طالب اق. 


قال المؤلف: 
قد تم بحمد الله و توفيقه الجلد الحادي العاشر من مسند الامام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب و يتلوه انشاء الله اجلد الثاني عشر و أوّله: 
سورة ابراهیم 


المنابع: 

(۱) مناقب ابن شهر اشوب: 2,059 

(۲) ترجمة الإمام علي طظة: ۱۲۷/۱ و 1۱۵/۲ 
(۳) مناقب ابن المغازلي: ۲7۸ 

(۵) شواهد التفزیل: ۲۸۸/۱ إلى ۳۱۰. 
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